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PRÉFACE. 


Dans  Touvrage  que  nous  publions  sous  le  titre  de  Chimie 
technique  appliquée  aux  arts,  à  l'induiiriey  à  la  pharmacie  et  à 
r agriculture,  nous  avons  suivi  les  théories  professées  à  la  Faculté 
des  sciences  par  MM.  Dumas  et  Balard.  Leurs  brillantes  leçons 
ont  propagé  parmi  leurs  nombreux  auditeurs  le  goût  de  Tétude 
de  la  chimie,  et,  grâce  à  elles,  ils  ont  pu  se  livrer  avec  fruit  à 
rétude  de  cette  science. 

Nous  nous  sommes  abstenu  de  parler  de  théories  nouvelles 
qui,  bien  que  fondées  sur  des  raisonnements  plausibles,  tiennent 
plutôt  à  la  philosophie  de  la  science  qu'aux  applications  que  l'on 
peut  en  faire  dans  Tindustrie.  Elles  auraient  peut-être  l'incon- 
vénient de  faire  confusion  dans  l'esprit  des  lecteurs.  Le  seul  chaiv- 
gement  que  nous  ayons  fait  consiste  à  avoir  remplacé  le  noBQ 
azote  par  celui  de  nitrogéne,  dont  se  servent  avec  raison  les  chi- 
mistes des  autres  pays.  On  peut  bien,  en  effet,  avec  le  mot  azote 
former  les  mots  acides  azotique,  azoteux^  et  azotates  ou  azotites; 
mais  il  est  impossible  d'en  former  des  expressions  qui  répon- 
dent à  vapeurs  nilreuses,  nitre,  nitrière,  nitrification,  expres- 
sions que  l'on  est  obligé  d'employer,  quoique  d'ailleurs  on  dise 
azote,  acide  azotique,  etc.,  ce  qui  est  peu  logique. 

Nous  nous  sommes  attaché  à  donner  les  détails  les  plus  expli- 
cites sur  les  procédés  employés  dans  les  arts  ;  détÉttls  que  Ton 
est  obligé  d'omettre  en  grancfe  partie  dans  les  cours  publics. 
Le  peu  de  temps  consacré  à  ces  cours  oblige  le  professeur  à  se 
restreindre  dans  un  cadre  presque  purement  théorique. 
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Souvent  les  détails  pourront  paraître  minutieux  et  superflus, 
mais  il  arrive  souvent  qu'une  circonstance  qui  semble  peu  im- 
portante, inutile  même,  décide,  au  contraire,  de  la  réussite  ou 
de  rinsuccès  d'une  opération. 

Cet  ouvrage  est  destiné  principalement  aux  personnes  qui 
ont  besoin  d'apprendre ,  plutôt  qu'à  celles  qui  savent.  Or,  pour 
comprendre  facilement  les  réactions  chimiques  que  l'on  est 
forcé  de  citera  chaque  instant,  il  est  nécessaire  de  se  rendre 
parfaitement  compte  de  ce  qu'on  entend  par  équivalents  chi- 
miques, de  la  valeur  de  ces  équivalents  et  de  leurs  symboles,  dont 
on  se  sert  pour  construire  les  formules,  et  par  suite  les  équations 
qui  représentent  ces  réactions  et  en  résument  la  théorie. 

Nous  avons  cru  devoir  à  ce  sujet  recourir  aux  explications 
de  la  plus  grande  simplicité,  et  y  revenir  à  plusieurs  reprises ,  au 
commencement  de  l'ouvrage,  dans  les  exemples  qui  se  pré- 
sentaient naturellement,  soit  pour  en  faciliter  la  compréhension, 
soit  pour  en  faire  sentir  l'utilité  pratique. 

C'est  aussi  dans  ce  but  que  nous  avons,  autant  que  possible, 
démontré  toutes  les  opérations  par  les  équations  qui  les  repré- 
sentent :  ces  réactions  se  graveront  mieux  dans  la  mémoire  des 
industriels  et  jeunes  gens  qui  ont  à  répondre  aux  examens  des 
Facultéset  des  Ecoles.  Ce  n'est  donc  pas  une  élégante  description 
des  curieux  et  importants  phénomènes  produits  par  les  réac- 
tions des  corps  les  uns  sur  les  autres  que  nous  présentons,  mais 
un  traité  rendant  cette  étude  moins  pénible  aux  élèves  et  aux 
industriels,  et  leur  facilitant  les  moyens  de  tirer  de  cette  science 
le  meilleur  parti  possible  dans  les  applications. 

Nous  n'avons  pas  cru  devoir  donner  trop  d'extension  à  l'étude 
des  corps  à  peine  connus,  ou  tellement  rares  qu'ils  ne  peuvent 
être,  quanta  présent,  d'aucune  utilité  pratique;  mais  il  n'en 
pouvait  être  de  même  pour  les  corps  qui  se  rencontrent  le  plus 
fréquemment  ou  le  plus  abondamment  dans  la  nature,  et  dont 
on  fait  ou  l'on  peut  faire  quelque  application.  Pour  ceux-là  nous 
avons'pensé  devoir  entrer  dans  les  détails  de  presque  toutes  leurs 
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combinaisons,  parce  que  souvent  l'une  d'elles,  jusqu'alors  sans 
utilité  et  qui  semblait  n'en  deroir  point  offrir,  permet,  au  con- 
traire ,  d'obtenir  des  réactions  importantes ,  comme  cela  se  pré- 
sente, par  exemple,,  pour  l'aluminium. 

Nous  nous  sommes  peu  étendu  sur  la  cristallographie^  mais 
cependant  nous  en  avons  dit  assez  pour  faire  connaître  les  dif- 
férents systèmes  cristallins,  afin  que  l'on  pût  se  rendre  compte 
de  leur  incompatibilité.  Cette  incompatibilité  n'est  cependant 
pas  tellement  absolue,  pour  quelques-uns  de  ces  systèmes,  qu'Us 
ne  puissent,  non  pas  se  confondre,  mais  se  transformer  :  ainsi 
lerhomboèdre,  dont  les  trois  axesne  sontpas  perpendiculaires  les 
uns  aux  autres,  peutpassergraduellementauoti6«,dont,  au  con- 
traire, les  trois  axes  sont  perpendiculaires,  et  réciproquement, 
quoique,  à  la  rigueur,  ces  deux  systèmes  soient  tout  à  fait  incom- 
patibles. 

Cesnotions  étaient  nécessaires  pour  que  l'on  pût  comprendre 
les  lois  de  l'isomorpbisme  et  du  polymorphisme. 

Pour  les  applications  à  la  pharmacie,  nous  nous  sommes  borné 
à  la  citation  des  préparations  les  plus  importantes  et  les  plus 
usitées  pour  chacune  des  combinaisons  chimiques  dont  la  méde- 
cine fait  usage,  et  à  indiquer  les  cas  dans  lesquels  ces  prépara- 
lions  sont  employées.  Nous  n'avions  ni  l'intention  ni  la  préten- 
tion de  faire  un  traité  complet  de  pharmacie. 

La  métallurgie,  au  contraire,  sera  donnée  avec  tous  les  déve- 
loppements dont  un  semblable  traité  est  susceptible,  et  occupera 
une  place  importante.  En  traitant  de  chaque  métal,  nous  aurons 
soin  de  donner  les  procédés  analytiques  et  docimastiques  qu'on 
doit  employer  dans  les  essais  de  leurs  divers  minerais,  et  appli- 
cables aux  produits  et  résidus  de  fabrication  qui,  souvent  reje- 
tés commes  inutiles,  pourraient,  au  contraire,  dans  beaucoup  de 
cas  être  utilisés. 

Les  progrès  immenses  dont  la  chimie  organique  est  redevable 
principalement  à  l'application  des  formules  et  des  équivalents 
ont  perniis  de  rendre  compte  exactement  d'une  foule  de  phéno- 
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mènes  qui  étaient  restés  sans  explication  raisonnée,  et  étaient 
nécessairement  mal  compris.  Il  en  est  résulté  qu'on  a  pu  prévoir 
une  grande  quantité  de  nouvelles  réactions,  et  produire  ainsi 
un  grand  nombre  de  composés  nouveaux  qui  ont  encore  servi  à 
rendre  plus  facile,  cette  étude  jusque-là  confuse,  et  établir  des 
aortes  de  familles  qui,  généralisant  la  théorie,  l'ont  simplifiée, 
tout  en  multipliant  jusqu'à  rinfini  ces  sortes  décomposés.  Ainsi 
Tbistoiredes  propriétés  du  type  de  Tune  de  ces  familles  estFhis- 
toire  de  tous  les  corps  dont  elle  est  composée  ;  les  nombreux  car- 
bures d'hydrogène  en  sont  un  des  plus  remarquables  exemples. 

Nous  nous  étendrons  donc  autant  qu'il  sera  utile  sur  cette 
partie  de  la  science,  en  donnant  des  développements  plus  grands 
à  tout  ce  qui  se  rapporte  aux  arts  et  aux  importantes  indus^ 
tries  qui  tirent  parti  des  corps  organiques,  ainsi  qu'à  Tagricul- 
ture,  en  lui  indiquant  les  moyens  de  reconnaître  la  nature  des 
diverses  terres,  les  amendements  qu'elles  réclament,  la  théo- 
rie des  engrais,  leur  composition,  leur  fabrication,  ainsi  que 
celle  des  composts,  enfin  à  toutes  les  industries  qui  tirent  parti 
des  produits  des  végétaux  et  des  animaux. 

Les  théories  qui  servent  à  expliquer  chaque  espèce  de  fa- 
brication seront  développées  avec  soin^  de  telle  sorte  que  le  fa- 
briquant pourra  comprendre  les  réacticmsqui  Ont  lieu  dans  lès 
opérations,  et  découvrir  les  moyens  d'obtenir  de  meilleurs  pro- 
duits, ou  de  les  fabriquer  avec  plus  d'économie.  De  nombreuses 
figures  intercalées  dans  le  texte  rendront  les  explications  plus 
faciles  à  comprendre. 
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GENERALITES. 

La  chimie  a  pour  objet  non-seulement  Tétude  des  divers  corps 
que  nous  offrent  la  nature  et  les  arts  ^  mais  aussi  la  manière  dont  ces 
corps  se  comportent  lorsqu'on  les  met  en  présence  les  uns  des  au- 
tres^ ce  qui  ccmstitue  ce  que  l'on  nomme  réactions  chimiques;  elle 
fait  en  outre  prévoir  à  l'avance  de  quelle  çspèce  sermit  ces  réactions. 
Pour  produire  ces  réactions^  la  chimie  a  souvent  recours  à  des 
forces  dont  l'étude  est  essentiellement  du  ressort  de  la  physique, 
et  qui  souvent  dépendent  elles-mêmes  des  actions  chimiques;  ces 
forces  sont  :  la  lumière,  la  chaleur,  et  surtout  l'électricité. 

Ces  forces  physiques  ne  sont  pas  des  corps,  puisqu'elles  n'ont  pas 
de  pesanteur  :  aussi  leur  avait-on  dopné  le  nom  de  fluides  impon- 
dérables; mais  ce  mot  fluide,  quoique  consacré  par  l'usage,  n'en 
est  pas  moins  défectueux ,  car  il  semble  indiquer  une  substance 
quelconque,  tandis  que  les  phénomènes  lumineux,  calorifiques,  élec- 
triques, ne  sont  probablement  que  le  résultat  d'un  ébranlement 
vibratoire  particulier  des  molécules  des  corps. 

Un  corps  n'est  donc  en  réalité  que  ce  qui  est  caractérisé  par  une 
pesanteur  quelconque^  facile  à  démontrer,  quoique  souvent  on  n'en/, 
sente  pas  au  premier  abord  la  réalité,  comme  il  arrive,  par  exenï'^ 
pie,  pour  les  gaz.  En  effet,  pendant  longtemps  on  n'avait  pas  eu  , 
l'idée  que  l'air  fût  pesant;  ce  n'est  que  par  des  expériences  con- 
venablement exécutées  qu'on  le  prouva,  et  qu'on  démontra,  en 
outre,  qu'un  litre  d'air  pèse  4 «^SOS. 

On  a  comparé  les  poids  des  différents  gaz,  pris  sous  le  même  vo- 
lume^ à  celui  de  l'air,  qui  est  toujours  constant  pour  une  même 
température  et  une  même  pression;  la  hauteur  du  baromètre  indi- 
que la  mesure  de  la  pression.  Ce  rapport  des  poids  sous  le  même 
volume,  tan  t  des  gaz  que  des  vapeurs  par  rapport  à  l'air,  que  des 


corps  solides  ou  liquides  par  rapport  à  l'eau  pure,  est  ce  qu'on 
uonime  leur  densité,  ou  leur  pesanteur  spécifique. 

Cette  pesanteur  spécifique,  ou  densité,  est  un  des  nombreux  ca- 
ractères qui  servent  à  distinguer  les  corps  les  uns  des  autres;  ces 
caractères  sont  chimiques  ou  physiques.  Les  caractères  chimiques 
ne  sont  que  l'observation  des  modifications  produites  par  les  réac- 
tions dans  les  propriétés  intmies  des  corps.  Les  caractères  physi- 
ques sont  extérieurs;  ils  demandent  quelquefois  des  expériences 
pour  être  démontrés;  souvent  les  expériences  sont  inutiles.  Ceux  qui 
les  exigent  sont  :  la  densité;  la  chaleur  spécifique,  c'est-à-dire  la 
quantité  comparative  de  chaleur  qu*il  faut  communiquer  à  des 
poids  égaux  de  divers  corps  pour  les  amener  à  la  même  tempé- 
rature ;  la  solubiliië,  la  fusibilité  ;  le  degré  de  chaleur  de  Yéhullition  ; 
la  fwme  cristalline  ;Ibl  dureté,  la  ténacité  y  deux  propriétés  très-dis- 
tinctes et  qu'il  ne  faut  pas  confondre  :  souvent,  en  effet,  un  corps  plus 
tenace  qu'un  autre  est  moins  dur  que  lui  ;  ainsi  le  cristal  de  roche 
est  plus  dur  que  le  feldspath ,  il  le  raye,  mais  le  feldspath  est  plus 
tenace ,  c'est-à-dire  que  Ton  cassera  plus  facilement  le  cristal  de  ro- 
che ;  la  raclure f  c'est  ainsi  que  l'on  nomme  la  poussière  produite  par 
tin  corps  que  l'on  raye  au  moyen  d'un  autre  :  la  couleur  qu'elle  pré- 
sente est  souvent  un  caractère  distinctif  précieux ,  en  ce  qu'il  dis- 
pense d'autres  essais  plus  longs  ;  la  cassure;  la  sonorité  ;  la  malléabi- 
lité ;\à  ductilité;  la,  conductibilité ,  pour  la  chaleur  et  l'électricité. 

Les  caractères  physiques  qui  n'ont  pas  besoin  d'expériences  sont 
les  cotUeurs,  V aspect,  l'éclat ,  Vétat  gazeux,  liquide  ^as  ou  moins 
fluide ,  Vétat  solide,  la  transparence. 

On  a  désigné  parle  nom  de  caractères  organoleptiques,  les  sensations 
que  les  divers  corps  exercent  directement  sur  nos  organes  ;  ce  sont  Va- 
deur,  la  saveur,  le  toucher.  Ainsi  certains  corps  sont  rudes,  quelques- 
uns  semblent  gras  ;  d'autres  ont  une  action  sur  la  langue ,  à  laquelle 
lis  semblent  s'attacher  :  dans  ce  cas,  on  dît  qu'ils  Aappenf  à  la  langue. 

On  divise  les  corps  en  deux  classes  principales  t  l**  les  corps  sim- 
ples ou  éléments,  que  Ton  nomme  aussi  radicaux  5  sous  ce  nojm  sont 
désignés  ceux  dont,  jusqu'ici,  on  n'a  pu  par  aucun  nloyeti  séparer 
des  parties  de  différente  nature  :  le  nombre  de  ces  corps,  assez  res- 
treint, augmente  de  temps  en  temps,  par  suite  de  nouvelles  décou- 
vertes; 2^  les  corps  composés ,  qui  résultent  de  la  combinaison  des 
corps  simples  entre  eux,  soit  de  deux,  de  trois,  de  quatre  ensemble  i 
leur  nombre^  déjà  très-grand^  augmente  journellement,  et  peut  être 
considéré  comme  presque  infini. 
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Les  corps  simples  ou  composés  peuvent  se  présenter  sous  trois 
états  :  gazeux,  liquide  ou  solide.  Lesuns  n'ont  été  encore  obtenus  qu^à. 
rétat  gazeux^  comme  Toxygène^  le  nitrogène  ;  d'autres  ont  été  ob- 
tenus à  rétat  gazeux  ou  de  vapeur  et  à  l'état  liquide,  comme  Falcool 
ou  esprit-de-vin;  d'autres  enfin  sous  les  trois  états ,  comme  l'eau. 

Dans  ces  diversétats^  les  molécules  des  corps,  c'est-à-dire  leurs  par- 
ticules qui  ne  sont  plus  divisibles,  sont  réunies  ou  agrégées  avec  une 
force  différente  :  très-grande  dans  les  corps  solides,  presque  nulle 
dans  les  liquides,,  et  complètement  nulle  dans  tes  gaz  ,  cette  force 
d'agrégation  a  été  nommée  cohésion;  elle  est  purement  physique^ 
et  se  trouve  dans  les  corps  simples  comme  dans  les  corps  composés. 

La  force  en  vertu  de  laquelle  les  molécules  des  divers  corps  ten- 
dent à  se  combiner  pour  produire  des  corps  composés,  et  qui  est 
une  force  absolument  chimique,  a  reçu  le  nom  d!affinité. 

Ces  deux  forces  sont  donc  antagonistes.  La  cohésion  empêche 
l'affinité  d'agir,  lorsqu'elle  est  trop  forte  5  d'où  il  suit  qu'en  dimi- 
nuant la  cohésion  on  augmente  relativement  l'affinité  :  c'est  pourquoi 
il  faut  liquéfier  ou  réduire  à  l'état  gazeux  au  moins  l'un  des  deux, 
cwps  dont  on  veut  opérer  l'union. 

L'affinité  peut  être  modifiée  par  des  forces  physiques,  telles  que  la 
chaleur,  l'électricité,  la  lumière,  la  pression,  mais  surtout  par  l'élec- 
tricité; car  tous  les  corps  simples  ou  composés  ont  des  aptitudes 
électriques  différentes,  les  uns  par  rapport  aux  autres  :  ils  sont  tan- 
tôt positifs,  ce  que  l'on  indique  parle  signe  plus  (  +  );  tantôt  néga- 
tifs, ce  que  l'on  exprime  par  le  signe  moins  ( — ). 

Aucun  corps  n'est  absolument  et  dans  toutes  les  circonstances 
.  électro-positif  ou  électro-négatif  par  rapport  à  tous  les  autres;  ort 
remarque  cependant  que  celui  des  corps  simples  qui  est  le  plus  gé- 
néralement électro-négatif  est  l'oxygène,  et  le  plus  électro-positif,  le 
potassium.  Mais  l'aptitude  électriquo  de  deux  corps  l'un  par  rap^ 
port  à  l'autre  peut  changer  suivant  les  circonstances  :  ainsi)  à  une 
température  rouge  peu  élevée,  le  potassium  déplace  le  catbone)  il 
jolie  alors  le  rôle  d'élément  électro-positif;  mais,  au  contraire^  à  une 
température  rouge  blanc,  c'est  le  carbone  qui  déplace  lepotassiunij 
et,  d^s  ce  cas,  c'est  lui  qui  est  électro-positif. 

On  applique  ces  diverses  forces  soit  pour  augmenter  l'affinité,  afiil 
d'opérer  des  combmaisons,  soit  pour  la  détruire  et  séparer  les 
éléments  qui  sont  combinés;  opérations  qui  servent  à  déterminet* 
la  constitution  des  corps  composés ,  et  qu'on  nomme  analyse.  Ainsi 
donc,  analyser  un  corps  consiste  à  séparer  ses  molécules  constitutives^ 

1. 
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OU,  pour  mieux  dire,  ses  molécules  constituâDtes.  On  désigne,  au  con- 
traire, sous  le  nom  de  synthèse,  ^opération  qui  consiste  à  reformer 
les  corps  composés  au  moyen  de  leurs  éléments  que  l'on  combine. 

La  présence  de  certains  corps  détermine  quelquefois  les  com- 
binaisons de  deux  corps  qui,  sans  cela,  auraient  pu  rester  indéfi- 
niment à  rétat  de  simple  mélange;  dans  d'autres  cas,  au  contraire^ 
cette  présence  détermine  la  séparation  d'éléments  combinés  :  et 
cependant  le  corps  intervenant  n'éprouve  aucune  altération,  il 
n'augmente  ni  ne  diminue  de  poids.  Berzélius  a  donné  à  cette 
action  inexpliquée  le  nom  de  force  caialy tique ,  ce  qui  n'explique 
rien;  on  la  nomme  plus  habituellement  action  de  présence  y  ce  qui 
ne  l'explique  pas  mieux,  mais  qui  constate  seulement  le  fait. 

Les  corps  composés  résultent  d'une  union  si  intime  des  molécules 
des  corps  simples,  que  les  propriétés  des  composants  disparaissent 
entièrement;  ainsi ,  lorsque  du  fer  est  exposé  à  Tair  humide ,  il 
se  produit  à  la  longue  une  matière  rougeâtre  que  Ton  nomme 
rouille,  et  dans  laquelle  le  fer,  combiné  à  l'oxygène  de  l'air,  ne 
laisse  plus  apercevoir  aucune  de  ses  propriétés  caractéristiques^  et 
l'on  ne  peut  le  séparer  de  l'oxygène  que  par  des  réactions  chimi- 
miques  :  c'est  une  combinaison.  Dans  la  combinaison  de  deux  corps, 
non-seulement  les  caractères  extérieurs  changent,  mais  les  pro- 
priétés les  plus  intimes  aussi.  En  effet,  si  l'on  met  en  contact  des 
quantités  convenables  d'acide  chlorhydrique  et  d'oxyde  de  sodium 
ou  soude,  on  obtient  une  combinaison  qui  produit  le  sel  marin,  qui 
non-seulement  est  inoRensif ,  mais  de  plus  presque  nécessaire  aux 
fonctions  digestives,  et  cependant  l'acide  chlorhydrique  et  la  soude 
pris  séparément  seraient  des  poisons  corrosifs. 

Toutes  les  fois  qu'il  y  a  combinaison,  il  y  a  dégagement  de  cha- 
leur :  elle  n'est  pas  sensible  quand  l'action  est  lente  et  progressive, 
comme  dans  le  cas  de  l'oxydation  du  fer  exposé  à  l'air  humide , 
parce  que  la  quantité  de  chaleur  produite  dans  un  temps  donné 
peut  ne  pas  être  égale  à  celle  qui  se  perd  par  le  rayonnement;  mais 
si  l'action  est  plus  prompte,  comme  lorsqu'on  éteint  de  la  chaux, 
c'est-à-dire  lorsqu'on  l'humecte  d'eau  en  quahté  convenable  pour 
l'y  combiner,  alors  elle  devient  assez  forte  jKïur  faire  entrer  Teau  en 
vapeur;  enfin,  si  la  combinaison  est  plus  vive  encore,  ce  qui  arrive 
lorsqu'on  met  de  la  baryte  en  contact  avec  de  l'acide  sulfurique, 
il  y  a  incandescence,  c'est-à-dire  que  la  chaleur  est  assez  forte  pour 
produire  de  la  lumière. 

On  voit  par  ces  trois  exemples  que  les  affinités  entre  les  divers 
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corps  sont  loin  d'être  également  énergiques.  On  remarque  que 
rafHnité  entre  deux  corps  est  d'autant  plus  grande  qu'ils  ont  des 
propriétés  chimiques  plus  opposées. 

Lorsqu'une  combinaison  se  produit^  il  y  a  toujours  développe- 
ment d'électricité  que  l'on  peut  rendre  perceptible ,  même  dans  les 
cas  les  moins  favorables ,  par  des  instruments  très-sensibles. 

Enfin  ^  quand  deux  corps  se  combinent  ^  la  somme  de  leur  poids 
ne  varie  ni  en  plus  ni  eu  moins;  on  démontre  facilement  ce  fait  au 
moyen  de  l'expérience  suivante  :  un  tube  courbé  et  fermé  à  la  lampe 
d'émailleur  contient  dans  une  de  ses  branches  du  nitrate  de  chaux 
en  dissolution^  et  dans  l'autre  de  la  potasse^  aussi  en  dissolution. 
Lorsqu'on  renverse  le  tubc^  les  deux  liquides  se  mêlent^  il  se  formé 
dn  nitrate  de  potasse  et  de  la  chaux  ;  le  tout  se  prend  en  masse 
presque  solide.  Si  l'on  a  pesé  avant  d'opérer  le  mélange  ^  et  que  l'on 
pèse  de  nouveau  après  la  combinaison  effectuée  ^  on  voit  que  le 
poids  n'a  pas  changé  ;  et  il  ne  peut^  en  effets  en  ôtre  autrement^  puis- 
que, le  tube  étant  fermé  à  la  lampe,  rien  n'a  pu  en  sortir  ni  y  pénétrer. 

Le  pouvoir  dissolvant,  au  contraire,  de  l'affinité,  s'exerce  d'au- 
tant mieux  et  d'autant  plus  facilement  que  les  corps  ont  plus  d'à* 
nalogie  dans  leurs  propriétés.  Ainsi,  l'eau  dissoudra  beaucoup  d'es- 
pèces de  sels,  du  sucre,  de  la  gomme,  toutes  substances  riches  en 
oxygène  comme  l'eau;  mais  elle  ne  dissoudra  ni  les  graisses  ni  les 
résines,  qui  se  dissoudront  facilement  dans  les  huiles  fixes  ou  vo- 
latiles, parla  raison  qu'elles  contiennent,  comme  elles,  beaucoup 
de  carbone  et  d'hydrogène. 
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En  général,  la  solubilité  augmente  avec  la  températui^  ;  et  te 
corps,  le  nitre  entre  autres,  extrêmement  soluble  à  la  chaleur  de 
rébuUition,  l'est  très-peu  à  froid.  11  résulte  de  là  que  si  Ton  sature 
de  l'eau  avec  du  nitre  à  chaud,  c'est-à-dire  si  l'on  fait  dissoudre 
dans  de  l'eau  bouillante  autant  de  nitre  qu'elle  en  pourra  prendre , 
le  tout,  par  le  refroidissement,  ne  fera  qu'une  masse  solide  :  c'est  ce 
qu'on  nomme  cristallisation  confuse  ;  on  a  quelquefois  intérêt  à  la 
produire.  Mais  si,  au  lieu  de  saturer  l'eau  de  ce  sel,  on  ne  lui  en 
fait  prendre  que  la  moitié  de  la  quantité  nécessaire  pour  la  saturer, 
et  qu'on  laisse  la  dissolution  refroidir  lentement,  le  nitre  s'en  sé- 
parera peu  à  peu  sous  une  forme  régulière,  ce  que  l'on  nomme  cris- 
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tallisation.  Quelques  corps  ^  par  exception ,  ne  sont  pas  sensible- 
ment plus  solubles  à  chaud  qu'à  froid;  le  sel  ordinaire  est  dans  ce 
cas  :  ce  n'est  donc  pas  au  moyen  du  refroidissement  des  liquides 
que  leur  cristallisation  peut  être  obtenue^  mais  par  Vévaporation, 
lente  et  spontanée  de  la  dissolution  saturée.  On  emploie  aussi  cette 
évaporation  spontanée  pour  augmenter  le  volume  des  cristaux 
réguliers  isolés  que  Ton  place  au  fond  du  vase  contenant  la  liqueur 
saturée  du  même  corps;  on  a  soin  de  retourner  chaque  jour  les 
cristaux  sur  une  nouvelle  face  pour  que  le  grossissement  soit  uni- 
forme :  c'est  ce  qu'on  nomme  nourrir  des  cristauXy  ou  méthode  de 
Leblanc.  La  liqueur  dans  laquelle  une  cristallisation  s'est  faite  est 
nommée  eau-mère. 

Il  y  a  plusieurs  autres  moyens  d'obtenir  la  cristallisation^  qui  ré- 
sulte toujours  du  passage  plus  ou  moins  lent  de  Tétat  liquide  ou  de 
vapeur  à  l'état  solide.  Le  premier  de  ces  autres  moyens  consiste  à 
fondre  le  corps  solide  par  l'intervention  de  la  chaleur^  le  soufre,  le 
bismuth,  par  exemple;  on  les  fait  fondre  dans  un  creuset,  et,  lorsque 
la  fusion  est  complète ,  on  retire  le  creuset  du  feu  pour  le  laisser 
refroidir  :  les  parties  en  contact  avec  les  parois  ou  avec  l'air,  à  la 
'^.  partie  Supérieure,  se  refroidissant  plus  vite,  se  solidifient  les  pre- 
imères  et  cristallisent.  Lorsque  la  croûte  supérieure  est  bien  formée, 
on  la  perce  avec  précaution  pour  faire  écouler  par  cette  ouverture 
la  portion  de  matière  qui  est  encore  liquide;  puis,  détachant  la 
croûte  supérieure ,  on  trouve  les  parois  tapissées  de  cristaux  dont 
le  volume  dépend  de  la  masse  sur  laquelle  on  a  opéré,  de  la  durée 
du  refroidissement,  et  du  soin  que  l'on  a  pris  de  ne  pas  imprimer  de 
mouvement  h  la  matière  pendant  que  la  cristallisation  s'opère. 

11  y  a  un  autre  moyen,  la  sublimation:  on  distille  lentement  les 
corps  solides  qui  se  vaporisent  sans  fondre  préalablement ,  et  on 
emploie  des  vases  de  fonte,  de  grès  ou  de  verre, selon  qu'il  est 
nécessaire  d'employer  une  température  plus  ou  moins  élevée  pour 
les  réduire  en  vapeurs;  celles-ci  vont  se  condenser  dans  la  partie 
supérieure ,  du  vase  que  l'on  maintient  à  une  température  conve- 
nable, variant  pour  les  différents  corps. 

On  obtient  encore  des  cristallisations  par  dissolutions  sèches,  c'est- 
à-dire  en  dissolvant  certains  corps  dans  d'autres  qui  sont  suscep- 
tibles de  fondre  par  une  chaleur  élevée,  et  de  se  volatiliser  à  celte 
chaleur  en  la  prolongeant  :  c'est  ainsi  qu'Ébelmen  a  obtenu  des  cris- 
taux de  rubis  artificiels. 

Enfin  M.  de  Senarmont  a  montré  que  certains  corps,  dont  on  ne 
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pouvait  faire  cristalliser  les  disBolutions  à  la  pression  ordinaire^  cris- 
tallisaient lorsqu'on  les  soumettait  à  une  pression  plus  élevée  ;  il  a 
obtenu  mnsi  des  cristaux  d'acide  silicique  ayant  tous  les  caractères 
du  cristal  de  roche. 

Dans  le  mode  de  cristallisation  par  dissolution  saturée  à  chaud, 
il  arrive  quelquefois  que  les  cristaux  n'apparaissent  pas,  quoique 
étant  dans  les  meilleures  conditions  pour  cet  effets  surtout  lorsque 
rintérieur  du  vase,  uniformément  vernis^  ne  présente  aucune  aspé* 
rite.  C'est  pourquoi  on  réussit  mieux  dans  des  terrines  de  grès  que 
dans  des  vases  de  verre  ou  de  porcelaine  :  mais ,  quand  ce  cas  se 
présente^  si  l'on  agite  un  peu  le  liquide ,  ou  si  l'on  y  introduit  quel- 
ques grains  de  sable,  ou  mieux  des  fragments  de  cristaux  de  la  sub- 
stance en  dissolution,  la  cristallisation  part,  en  sirradiant,  des 
corps  solides  qu'on  y  a  introduits. 

Les  cristaux  prckluits  par  les  divers  corps,  quelque  compliqués 
qu'ils  soient,  dérivent  seulement  de  six  systèmes  différents  et  in- 
compatibles, déterminés  par  le  nombre,  les  dimensions  relatives  et 
les  positions  respectives  de  leurs  axes. 

La  forme  cristalline  n'est  pas  importante  seulement  au  point  de 
vue  purement  scientifique^  car  elle  sert  à  caractériser  à  la  simple 
vue  certaines  variations  dans  la  constitution  des  cristaux,  et  offre 
ainsi  une  importance  pratique  réelle  :  ainsi  le  borax ,  suivant  qu'il 
cristallise  sous  la  forme  de  prisme  ou  d'octaèdre,  c^ntiait  des  quan- 
tités différentes  d'eau  qui  font  que  l'on  choisit  l'im  ou  l'autre  selon 
ce  que  Ton  doit  en  faire.  C'est  pourquoi  nous  allons  donner  très- 
sommairement  les  caractères  des  six  systèmes  géométriques. 

Dans  le  premier  il  y  a  trois 
axes  égaux  et  perpendiculaires;  il 
comprend  le  cube  A,  l'octaèdre 
régulier  B  et  leurs  nfK)dificati(H)s. , 
Dans  le  second,  les  cristaux 
ont  trois  axes  y  dont  deux  seule- 


ment sont  égaux  ;  ils  sont  perpendiculaires;  on  trouve  dans  ce  sys- 
tème le  prisme  à 
base  carrée  y  C,  C 
Yoctaèdre  à  hase 
carrée  y  D,  D'. 

Dans    le    troi  - 
sième ,  les  cristaux 

ont  quatre  axes,  dont  trois  égaux,  formant  entre  eux  des  angles  de 
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soixante  degrés;  le  quatrième  est 
perpendiculaire  awx  trois  autres;  on 
trouve  dans  ce  systèmele  dodécaèdre 
hexagonal  E,  le  rhomboèdre  F. 

Dans  le  quatrième ^  les  cristaux 
ont  trois  axes  inégaux>  mais  perpen- 
diculaires; on  y  trouve  le  prisme  rhomboidal  droit , 
l'octaèdre  droit  à  base  rhomboidale  :  C  G^  et  D. 

Les  cristaux,  dans  le  cinquième, 
ont  trois  axes  inégaux,  dont  l'un  est 
perpendiculaire  aux  deux  autres,  qui 
forment  entre  e^ix  des  an^es  varia- 
bles. Le  prisme  obliqué  à  base  rhom- 
boîdale  en  est  le  type,  H. 
Ceux  du  sixième  système  ont  trois  axes  iné- 
gaux, tous  obliques  les  uns  par  rapport  aux  autres, 
et  dont  le  type  est  le  prisme  oblique  à  base  do 
parallélogramme  obliquàngle ,  J. 

Les  types  de  chacun  de  ces  systèmes  sont  sus- 
ceptibles :  1®  de  modifications  simples,  résultant  de 
troncatures  sur  tous  les  angles  plans  ou  solides  ou  seulement  sur  les 
angles  alternants  :  quelquefois  une  arête,  ou  un  angle  plan,  ou  une 
face,  peuvent  être  remplacés  par  deux  faces  formant  un  angle  égal 
avec  leurs  faces  adjacentes,  ce  qu'on  nomme  biseau;  2°  des  modifi- 
cations complexes  résultant  de  modifications  simples  associées,  et,  de 
plus,  ces  premières  modifications  pouvant  en  éprouver  à  leur  tour 
du  même  genre,  elles  se  multiplient  quelquefois  à  tel  point  qu'au 
premier  aspect  on  a  quelquefois  peine  à  découvrir  le  type  primitif. 
On  nomme /onwc  primitive  d'un  corps  cristallisé,  le  type  du  sys- 
tème auquel  on  revient  en  clivant  ses  cristaux;  et  forme  dominante 
celle  que  Ton  rencontre  le  plus  souvent,  qui  n'est  pas  toujours 
celle  du  type.  Ainsi  le  fluorure  de  calcium  a  pour  forme  dominante 
le  cube  fig.  A,  et  pour  forme  primitive  ^octaèdre  /î^.  B;  le  plomb 
sulfuré  a,  au  contraire,  pour  forme  dominante  le  cube,  qui  est  en 
même  temps  sa  forme  primitive;  l'octaèdre,  qu'il  offre  aussi,  est 
bien  moins  fréquent. 

Les  cristaux  donnent,  par  la  cassure,  qui  s'opère  plus  facilement 
suivant  certains  plans ,  le  moyen  de  revenir  à  leur  type.  Ces  sépara- 
tions naturelles  par  le  choc  constituent  ce  que  l'on  nomme  le  cli- 
vage. Les  plans  de  séparation  ne  sont  pas  également  faciîes;  ils  le 
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sont  d'autant  plus  que  les  faces  qui  y  correspondent  sont  relative- 
ment plus  grandes  dans  le  type.  On  revient  de  même  au  type  par 
Tobservation  des  angles  d'après  les  lois  de  la  cristallographie. 

Souvent  des  corps  différents  affectent  des  formes  qui  appartien- 
nent à  un  même  système,  et  sont  en  outre  presque  identiques^  n'of- 
frant que  des  différences  très-faibles  dans  la  valeur  des  angles. 
Mitscherlicli,  qui  a  le  premier  observé  convenablement  cette  parlH 
cularité^  en  a  conclu  cpie,  si  les  corps  qui  la  présentaient  étaient 
composés,  ils  devaient  être  constitués  par  le  groupement  du  même 
nombre  de  molécules  simples  ou  composées;  les  corps  qui  cristal* 
lisent  de  même  ont  été  désignés  par  le  nom  à'isonwrphes,  c'est-à- 
dire  ayant  une  seule  et  même,  forme. 

Par  opposition ,  le  même  savant,  a  fait  remarquer  qu'un  même 
corps^ pouvait  quelquefois  se  présenter  sous  deux  ou  plusieurs  formes 
incompatibles,  selon  lès  circonstances  sous  riniluence  desqiidles  la 
cristallisation  s'était  opérée.  Ainsi  le  soufre,  cristallisé  à  la  tempér»- 
ture  de  sa  fusion  ou  à  la  température  ordinaire,  offre,  dans  le  pre- 
mier cas,  un  système  cristallin  oblique,  et  dans  le  second,  un  sys- 
tème droit  :  dans  ce  cas,  on  dit  que  le  corps  est  dimorphe,  pour 
indiquer  qu'il  offre  deux  formes  j  s'il  en  avait  plus,  on  dirait  qu'il  est 
polymorphe. 
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La  nomenclature,  dont  la  première  idée  appartient  à  Guyton  de 
Morveau ,  qui  était  professeur  à  la  faculté  de  Dijon,  fut  adoptée  au 
moyen  de  quelques  modifications  apportées  par  le  concours  de 
plusieurs  membres  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris. 

Nous  avons  vu  que  les  corps  sont  ou  simples  ou  composés. 
Il  n'y  a  pas  de  nomenclature  pour  les  corps  simples,  oaleur  a  donné 
souvent  des  noms  tirés  du  grec  et  exprimant  quelques-unes  de  leurs 
propriétés  saillantes;  on  les  distingue  en  corps  non  métalliqties  ou 
métalloïdes,  et  en  métaux.  Les  métalloïdes  sont  : 


Oxygène. 

Fluor. 

Soufre. 

Bore. 

Hydrogène. 

Chlore. 

Sélénium. 

Silicium. 

Azote  ou  Ni- 

Brome. 

Tellure. 

Phosphore 

trogène. 

loile. 

Carbone. 

Arsenic. 
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Les  métaux  sont  : 

Potassium. 

Terbium. 

Uranium, 

Plomb. 

Sodium. 

Thorium. 

Étain. 

Cuivre. 

Lithium. 

Glucinium. 

Antimoine. 

Mercure. 

Barium. 

Zirconium. 

Vanadium. 

Argent. 

Strontium. 

Aluminium. 

Molybdène, 

Palladium. 

Calcium. 

Manganèse. 

Tungstène. 

Or. 

Magnésium. 

Fer; 

Titane. 

Platine. 

Yttrium. 

Chrome. 

Tantale. 

Osmium. 

Cérîum. 

NickeL 

Niobium. 

Rhodium. 

Lanthane» 

Cobalt. 

llmenium. 

Rhuténium 

Didyme. 

Zinc. 

Pelopiuni. 

Platine. 

Erbium. 

Cadmium. 

Bismuths 

Iridium. 

Cette  séparation  en  métaux  et  métalloïdes  est  un  peu  arbitraire, 
quoique  fondée  en  principe  sur  certains  caractères^  qui  sont  cepen- 
dant assez  incertains  pour  que  quelques  corps  simples  soient  consi^ 
dérés  comme  métalloïdes  par  un  grand  nombre  de  chimistes, 
et  comme  métaux  par  un  grand  nombre  d'autres  :  le  sélénium  /par 
exemple.  .  ' 

Le  caractère  le  plus  certain  des  métaux  est  la  propriété  de  former 
avec  l'oxygène  des  combinaisons  qui  jouent  le  rôle  de  base  dans  les 
sels;  sous  ce  rapport^  Tor  serait  i^oins  un  métal  que  tous  les  autres. 

Les  corps  composés  sont  les  acides^  les  oxydes^  les  combinaisons 
binaires  ne  contenant  pas  d'oxygène^  les  alliages  et  les  sels. 

Acides.  —  On  désigne  par  ce  nom  générique  les  combinaisons 
binaires,  o'est-à-dire  les  combinaisons  de  deux  corps  simples^  qui  ont 
une  saveur  aigre  4;omme  celle  du  vinaigre,  qui  rougissent  la  teinture 
bleue  de  tournesol  quand  ils  sont  solubles ,  et  qui  forment  des  sels  en 
s'unissant  aux  bases. 

On  connaît  plusieurs  genres  de  combinaisons  qui  jouent  le  rôle 
d'acides  y  mais  on  en  distingue  deux  particulièrement  :  les  uns,  pro- 
duits par  Toxygène,  que  Ton  nomme  oxacides  ;\es  autres,  produits 
par  rhydrogène,  sont  les  hydraeides  ou  acides  hydriques. 

Oxacides.  —  Les  noms  des  oxacides  sont  formés  de  ceux  des 
corps  simples  qui  les  produisent.  Si  le  corps  ne  forme  qu'un  acide , 
on  termine  son  nom  enique;  ainsi  le  carbone  produit  Tacide 
carbonique.  Mais  si  le  même  corps,  en  s'unissant  en  deux  pro- 
portions difTér^fites  avec  l'oxygène,  produit  deux  acides,  on  donne 
la  terminaison  en  igvé  h  celui  qui  en  contient  le  plus,  et  la  termi- 


NOIfBNGLATURE,  Il 

naison  en  eux  à  cdui  qui  en  ooniient  le  moins.  Ainsi^  pour  les  deux 
acides  produits  par  Tjirsenic,  on  dit  acides  arsénigtie,  mrsenieux. 

Lorsque  quelques  e^rps  produisent  un  plus  grand  nombre  d'a- 
cides en  s'unissant  à  diverses  proportions  d'oxygène ,  on  fait  pré- 
céder le  nom  de  ces  acides  de  prépositions  tirées  du  grec ,  Tune, 
hijpoy  \ ou\mid\te  aU'dessous,  Vwitte^  hyper,  signifiant  au-desious 
L'acide  qui  contient  moins  d'oxygène  que  Tacide  &k  iqtte  et  plus  que 
l'acide  en  etus  -conserve  la  terminaison  en  igue,  qui  le  place  au- 
dessus  de  Tacide  en  eux;  mais  on  le  fait  précéder  de  cette  parti- 
cule hypo,  qui  indique  qu'il  est  au-dessous  deTacide  en  ique  par  rap- 
port à  la  quantité  d'oxygène.  S'il  contient  moins  d'oxygène  que  l'a- 
cide en  eux,  on  lui  conserve  cette  terminaison^  et  l'on  met  en  avant  le 
mot  hypo.  Si  enfin  <hi^  trouve  un  autre  acide  qui  contienne  plus 
d'oxygène  que  l'acide  en  ique /on  conserve  cette  terminaison^  mais 
on  fait  précéder  le  mot  de  la  préposition  kyper,  qui  indique  que  cet 
acide  est  ie  plus  oxygéné.  On  dit  donc  pour  les  acides  que  produit 
le  chlore^  &[i  commençant  par  le  moins  oxygéné  :  acides  hypochhh- 
reuxy  ehlareux,  hypoehlorique^  ehlariqueyhyperchlarique,éison\eni 
par  Bhrévi&iion  perelUùrigui. 

Acides  hydriques.  —On  compose  les  noms  de  ces  acides  ^  comme 
ceux  des  oxacides,  au  moyen  de  celui  du  corps  simple  qui  le  pro- 
duity  en  le  faisant  suivre  du  mot  hydrique,  ce  qui  iridique  qu'il  est 
produit  par  la  combinaison  de  ce  corps  simple  avec  Thydrogène  ; 
ain»  le  chlore  et  l'iode^  ens'unissant  à  l'hydrogène,  forment  les 
acides  chlorhydrique,  iodhydrique.  On  n'a  pu  jusqu'ici  produire  deux 
combinaisons  acides  avec  un  même  radical^  et  l'hydrogène. 

OxTDES.  —  On  distingue  au  moyen  de  ce  nom  les  combinaisons 
des  corps  simples  avec  l'oxygène  qui  ne  sont  pas  acides,  et  qui,  lors- 
qu'elles sont  solubles,  ne  rougissent  pas  la  couleur  bleue  de  tournesol . 

U  y  a  deux  sortes  d'oxydes  :  les  uns  sont  indifférents;  les  autres^ 
pouvant  s'unir  directement  aux  acides,  reçoivent  le  nom  de  basea  ou 
oxydes  basiques. 

Les  6xyde$  indifférents  sont  de  diverses  espèces  :  ceux  de  la  pre- 
mière e^ce,  produits  par  les  métalloïdes,  ne  peuvent  dans  aucune 
circonstance  devenir  hases;  les  autres,  en  acquérant  ou  en  per* 
danl  de  l'oxygène,  peuvent  au  contraire  devenir  des  bases;  enfin,  on 
nomme  oxydes  indifférents  ceux  qui  font  l'office  de  bases  avec  les 
acides  puissants,  et  celui  d'acide  avec  les  bases  énergiques. 

Lorsqu'un  coips  simple  ne  s'unit  qii'en  une  seule  proportion  pour 
produire  un  oxyde^  il  est  désigné  par  ce.  mot  suivi  du  nom  du  corps 
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Simple.  Ainsi  Ton  dit  oxyde  de  carbone^  oxyde  de  cadmium.  Mais 
si  un  même  corps  s'unit  dans  plusieurs  proportions  avec  l'oxygène 
et  fornte  plusieurs  oxydes^  on  les  désigne  par  les  noms  de  sous- 
ox^fdeSypr(doxyde,  sesquioœyde,  deuto  ou  hiaxydes  ;  souvent  on  se  sert 
du  nom  peroxyde  pour  celui  qui  contient  le  plus  d'oxygène,  qu'il  soit 
sesqui  ou  bioxyde;  il  n'y  a  pas  de  tTitoxyde  ^  car  à  ce  point  d'oxyda- 
tion la  combinaison  est  toujours  un  acide  hors  celui  de  potassium. 

Combinaisons  binaires  non  oxygénée^.  —  Lorsque  les  métal- 
loïdes^ hors  l'oxygène^  s'unissent  entre  eux  ou  avec  les  métaux^  on 
donne  la  terminaison  «rê  au  corps  le  plus  électro-négatif  des  deux 
qu'on  nomme  toujours  le  premier.  Ainsi,  par  exemple,  la  combi- 
naison du  soufre  et  du  carbone  prend  le  nom  de  stdfure  de  car- 
bone; celle  du  chlore  avec  le  plomb,  chlorure  de  plomb.  Lorsqu'un 
même  corps  forme  plusieurs  combinaisons  avec  un  autre,  on  se  sert, 
comme  pour  les  oxydes,  des  mots  sous,  proto,  sesqui,  deuto  ou 
ôî,  etc.  Ainsi  l'on  dira  s<ms-sulfure  de  plomb,  protosulfure  de 
plomb,  protochlorure,  sesquichlorure  de  fer,  etc.,  etc.  Si  la  combi- 
naison est  gazeuse,  on  nomme,  au  contraire,  le  corps  électro-négatif 
le  second,  en  le  terminant  en  é  :  c'est  ainsi  que,  pour  la  combinaison 
de  l'hydrogène  et  du  carbone,  on  dit  hydrogène  carboné;  pour  celle 
du  même  corps  avec  le  phosphore,  hydrogène  phospïwré. 

Alliages.  -^  On  nomme  ainsi  les  combinaisons  des  métaux  en- 
tre eux.  Pour  désigner  un  alliage,  on  nomme  tous  les  métaux  qui  en- 
trent dans  sa  composition  ;  ainsi  on  dira  :  alliage  de  plomb  et  d'étain, 
de  cuivlre  ei  de  zinc.  Mais  cependant  on  les  désigne  souvent  par  le 
nom  usité  dans  le  commerce  ;  ainsi  pour  le  premier  on  dit  soudure, 
des  plombiers  ;  fOui  le^  second,  laiton. 

Lorsque  le  mercure  fait  partie  de  l'alliage,  il  prend  le  nom  d'a- 
malgame; et  comme  cette  dénomination  implique  nécessairement 
la  présence  du  mercure,  on  ne  le  nomme  pas;  ainsi  l'on  ne  dit  pas 
amalgame  de  mercure  et  d'étain,  mais  seulement  amalgame  d^élain. 

Sels.  —  Les  acides  et  les  bases  mis  en  présence  se  combinent,  et 
produisent  ainsi  des  corps  ternaires  auxquels  on  donne  le  nom  de 
sels^  dans  lesquels  les  propriétés  spécifiques  de  ces  deux  espèces  de 
corps  se  détruisent  réciproquement  jdus  ou  moins  comjdétement,  et 
le  nouveau  produit  n'agit  plus  alors  sur  \e&  réactifs  colorés. 

L'acide  constitue  le  genre  du  sel,  et  la  base,  l'espèce. 

Lorsque  l'acide  est  terminé  en  ique,  les  sels  qu'il  forme  prennent 
la  terminaison  ate.  Aii^i  l'acide  sulfurique  forme  les  sulfates^  par 
abréviation  de  sulfumte,  sulfate  d£  chaux;  l'acide  hyposulfurique  ^ 
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ieshyposulfates,  hyposulfate  de  baryte.  Si  Tacidees»!  terminé  en  ettx, 
les  sels  prennent  la  terminaison  en  ite^  et  Fon  dira  sulfite^  sulfite  de 
potasse;  hyposulfite  desonde, 

A  la  suite  du  nom  générique  du  sel  on  place  le  nom  de  la  base, 
sans  désignation  spéciale  aile  même  métal  ne  donne  qu'un  seul  oxyde 
basique.  Ainsi  l'on  dira  suifate  cF oxyde  de  zinc;  mais  habituellement 
on  sous-entend  alors  fe  mot  oxyde,  et  l'on  dit  simplement  sulfate  de 
zinc.  Bien  que  le  métal  forme  plusieurs  oxydes  basiques^  on  fait 
souvent  de  même  quand  un  de  ces  deux  oxydes  est  beaucoup  plus 
fréquent  que  les  autfes.  C'^est  ainsi  qu'au  lieu  de  dire  sulfaie  de  prot- 
oxyde  de  fer  y  on  désigne  ordinairement  ce  sel  par  le  nom  de  sulfate 
de  /(?r/quoiqu^il  y  en  ait  un  formé  par  le  sesquioxyde  ;  maisce  dernier 
est,  au  contraire^  nommé  en  entier  sulfate  de  sesquioxyde  de  fer. 

On  dira  de  même  hyposulfate  de  protoxyde  de  manganèse ,  sulfUe 
(Toxyde  de  calcium  ou  de  chatiXyen  employant  dans  ce  cas  le  mot 
usuel  au  lieu  du  nom  de  la  nomenclature,  hypostUfitecF oxyde  de 
sodium  ou  de  soude ,  nom  usuel  de  cet  oxyde. 

Un  même  acide  et  une  même  base  peuvent  se  combiper  en  diverses 
proportions  :  lorsque  c'est  l'acide  qui  est  en  excès,  cela  constitue  un 
'  sel  acide 9  ou  sur-sel;  si  c'est  la  base,  un  sel  basique,  ou  sous-sel. 

Ainsi ,  l'on  dit  sulfate  acide  de  soude,  quand  il  y  a  un  excès  d'a- 
cide suWaviqne;  sous-acétate  de  plomb,  lorsque  l'oxyde  de  plomb 
s'y  trouve  en  excès.  Le  sel  acide  rougit  la  teinture  de  tournesol  5  le 
sel  basique  verdit  le  sirop  de  violettes. 

Quand  il  n'y  a  excès  ni  de  l'un  ni  de  l'autre,  le  sel  est  neutre. 

Dans  les  sels  acides  ou  basiques,  l'excès  de  l'un  ou  de  l'autre  n'est 
jamais  indéfini,  mais,  au  contraire,  il  suit  un  certain  rapport:  oji  doit 
indiquer  quel  est  ce  rapport.  L'acide  étant  i  dans  le  sel  neutre,  s'il  y  a 
un  excès  d'acide,  il  suivra  la  progression  suivante  :  1  î,  2, 3,  etc.  ;  de 
même,  si  on  représente  la  base  par  i  dans  le  sel  neutre,  la  même 
Imse  dans  les  sous- sels  ou  sels  basiques,  augmentera  suivant  la  même 
5>érie  de  nombres.  Le  rapport  lidoune  Jes  sesquisels,  acides  ou 
basiques;  2,  les  btsels;  et  ainsi  de  suite,  en  ajoutant  le  mot  basique 
si  c'est  la  base  qui  est  en  excès,  et  en  n'ajoutant  rien  si  c'est  l'acide. 
C'est  pourquoi,  si  l'on  dît  bisulfate  de  potasse ,  on>eut  exprimer 
que  l'acide  est  dans  le  rapport  de  2  ;  niais ,  si  c'est  la  base  qui  est  eh 
excès  dans  ce  même  rapport,  on  dira,  par  exemple,  azotite  de  plomb  ' 
bibasique;  et  ainsi  de  suite. , 

On  n'emploie  pas  toujours  les  noms  exigés  par  la  nomenclature , 
ainsi  que  nous  l'avons  fait  remarquer  indirectement  par  quelques 
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exemples  ;  quand  les  combinaisons  ont  un  nom  consacré  par  l'u- 
sagC;^  on  l'emploie  de  préférence  :  ainsi  on  dit  toujours  eau,  et  non 
pas  oxyde  d'hydrogène;  ammoniaque  y  et  non  hydrogène  azoté;  po* 
tasse  »  et  non  oxyde  de  potassium. 

Cette  nomenclature,  très-imparfaite  et  insuffisante^  surtout  à  cause 
des  nombreuses  découvertes  qui  ont  été  faites  depuis  sa  création, 
est  applicable  pour  la  chimie  minérale,  mais  elle  ne  Test  plus  qu'en 
partie  pour  la  chimie  organique. 

BerzéUus  a  fait  quelques  modifications;  il  donne  aux  oxydes  des 
terminaisons  semUables  à  celles  des  acides.  Il  dit  oxyde  ferrique 
pour  celui  qui  contient  le  plus  d^oxygène,  oxyde  ferreux  pour  celui 
qui  en  contient  le  moins;  ce  qui  simplifie  la  dénomination  des  sels  : 
au  lieu  de  dire  sulfate  de  sesquioxyde  de  fer^  il  dit  sulfate  ferrique. 
Pour  les  combinaisons  binaires  non  oxygénées  qui  ne  jouent  pas 
le  rôle  diacide,  il  conserve  la  terminaison  ure;  mais,  lorsqu'elles  sont 
acides,  il  change  la  terminaison  en  ide.  Ainsi ,  en  disant  chloride  au- 
rique  au  lieu  de  chlorure  d'or,  on  indique  que  ce  chlorure  se 
comporte  comme  un  acide. 
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Quelques  chimistes  habiles,  par  suitede  travaux  exécutés  avec  une 
grande  précision,  ont  découvert  que  toutes  les  combinaisons  chimi- 
ques se  font  suivant  certaines  lois  immuables  et  suivant  des  rapports 
très-simples  :  toute  anomalie  que  l'on  rencontre  n'est  qu'apparente, 
et  Ton  démontre  toujours  facilement  que^  dans  ce  cas^  il  n'y  a  pas 
combinaison  simple,  mais  réunion  de  deux  composés  analogues  qui 
suivent  chacun  isolément  la  loi  suivante  : 

i  molécule  dans  un  corps  A  pourra  se  combiner  avec  1,2,3, 4,  5 
molécules  d'un  corps  B 1 3  molécules  de  A  pourront  se  combiner  avec 
3)  5, 7  de  B  :  3  molécules  de  A  pourront  se  combiner  avec  5, 7  de  B. 


•  LOI  DES  ÉQUIVALENTS. 

On  nmiÛieéquivalenJts  chimiquesle^  quantités  diverses,  en  poids^ 
des  différents  corffêj  qui  (auvent  se  Substituer  les  unes  aux  autres 
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pour  constituer  des  combinaisons  de  ménoie  ordre  :  les  protoxydes, 
par  exemple^  sont  des  oxydes  formés  par  la  combinaison  d'une  mo- 
lécule d'un  corps  simide  quelconque  avec  une  molécule  d'oxygène. 

Leprotoxyde  dliydfogène  ou^  eau,  est  formé  par  la  combinaison 
d'une  moléôile  d^hydrogène  et  d'une  d^oxygène;  si  nous  supposons 
que  la  molécule  d'hydrogène  pèse  i,  et  nous  prenons  ce  nombre 
comme  point  de  départ  ou  de  comparaison  (4)^  l'hydrogène  étant  le 
plus  léger  de  tous  les  cotps  connus,  nous  trouvons  que  la  molécule 
d'oxygène  pèse  8.  Si  nous  voulons  substituer  à  l'hydrogène  une  mo- 
lécule d'un  autre  corps,  conune  le  potassium,  pour  produire  un  autre 
protoxyde ,  nous  trouvons  que  1 ,  poids  de  la  molécule  d'hydrogène, 
sera  déplacé  par  une  quantité  de  ce  métal  qui  pèsera  39,  pour  s'unir 
à  la  molécule  d'oxygène  pesant  8  ;  ces  39  de  potassium  équivalent 
donc  à  i  d'hydrogène ,  et  i  étant  supposé  le  poids  de  cette  molécule 
ou  ta  valeur  de  son  équivalent,  39,  qui  est  le  poids  de  la  molécule  de 
potassium^  sera  de  même  le  poidsde  l'équivalent  dece  métal.  Si  nous 
combinions  de  même  1  molécule  de  plomb  à  i  molécule  d'oxygène 
pesant  8 ,  nous  trouverions  que  le  poids  de  cette  molécule,  e'est- 
à-dire  de  l'équivalent  du  plomb^  est  104,  et  ainsi  de  suite.  On  a  donc 
pu  de  cette  manière  et  par  différentes  méthodes  arriver  à  déterminer 
les  poids  des  molécules  de  tous  les  corps  simples^  c'est-à-dire  fenr^f 
équivalents;  en  effet,  à  l'oxygène  on  a  pu  substituer  du  soufre ,  du 
chlore,  etc. ,  et  peser  les  quantités  de  ces  corps  qui  étaient  nécessaires 
pour  déplacer  8  d^oxygène  :  c'est  ainsi  qu'on  a  trouvé  16  pour  le 
poids  de  la  molécule  de  soufre,  35,5  pour  celle  du  chlore,  c'est- à* 
dire  pour  les  équivalents  de  ces  corps. 

Une  molécule  d^hydrogène,  pesant  1,  forme  une  molécule  d'eau 
par  sa  combinaison  avec  une  molécule  d'oxygène,  pesant  8  :  il  en  ré- 
sulte que  la  molécule  d'eau  qui  se  produit,  ou  son  équivalent,  pèse 
i  -t-8,  c'est-à-dire  9*  D'où  il  suitque  lamolécule^  ou  mieux  l'équiva- 
lut d'un  corps  composé,  est  formé  de  la  somme  des  équivalent 
qui  l'ont  produit.  Parconséquent  l'équivalent  du  potassium,  qui  pèse 
39,  s'unissant  à  l'équivalent  de  l'oxygène,  qui  pèse  8,  pour  produire 
l'oxyde  de  potassium  ou  potasse ,  l'équivalent  de  ce  corps  est  donc 
39  +  8  ou  Al  ;  celui  du  protoxyde  de  plomb  est  104  +  8,  ou  4 12. 

H  en  est  de  nntéme  pour  lès  équivalents  des  autres  corps  composés  : 
l'acide  sulfurique  étant  formé  parla  combinaison  de  1  molécule  dé 

(1)  Beaucoup  «fauteurs  prennent  roxygènc  pour  terme  et  comparaison  el  lui 
ioo  poiirt^eur;  nous  donnerons  lesdenu  tables  en  regarrii 
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soufre  eldé  3  molécules  d'oxygèoe^  le  poids  de  la  molécule  d'acide 
sulfurique  ou  son  équivalent  sera  représenté  par  la  somme  des  nom- 
bres 16^  poids  de  l'équivalent  du  soufre,  et  de  3  fois  le  poids  de  l'é- 
quivalent de  l'oxygène,  3  X  8  ou  24/ c'est-à-dire  40. 

Ënfin^  pour  les  combinaisons  d'équivalents  plus  complexes^  on 
trouve  par  le  même  moyen  la  v(deur  de  leur  équivalent;  ainsi^  un 
équivalent  de  protoxyde  de  plomb,  qui  pèse  1  \^,  comme  nous  l'avons 
vu  plushaut,  s'unissant  à  un  équivaut  d'addg  sulfurique,  qui  pèse 
40,  l'équivalent  du  sulfate  de  plomb  résultant  de  leur  combinaison 
devra  peser  112  +  40,  ou  J  52. 

Il  en  sera  de  même  pour  Te  calcul  de  la  valeur  de  l'équivalent 
d'un  corps,  quel  que  soit  le  nombre  des  radicaux  qui  concourent  à 
sa  formation;  on  se  familiarisera  facilement  avec  cette  règle  par  les 
exemples  qui  ne  cesseront  de  se  présenter. 

L'ol)servation  des  réactions  a  montré  qu'un  corps  quelconque 
faisant  partie  d'un  composé  ne  pouvait  être  déplacé  que  par  un 
autre  corps  de  même  espèce,  qu'il  fût  simple  ou  composé,  et  par  le 
même  nombre  d'équivalents;  c'est-à-dire  qu'un  métal  peut  être 
remplacé  par  un  autre  métal  ou  par  un  métalloïde  ayant  comme  les 
métaux  uneaptitude  électrique  positive;  un  métalloïde  ne  peut  être 
remplacé  que  par  un  autre  métalloïde,  à  moins  qu'il  ne  soit  électro- 
positif. Dans  les  sels,  l'équivalent  d'un  acide  ne  peut  être  déplacé 
que  par  celui  d'un  autre  acide,  et,  réciproquement^  Vé<piivalent  d'une 
base  que  par  celui  d'une  autre  base. 


SYMBOLES  ET  FORMULES  CHIMIQUES. 

Les  anciens  chimistes  avaient  eu  l'idée  de  remplacer  dans  l'écri- 
ture lés  noms  des  corps  par  des  signes  pris,  pour  les  métaux,  par 
exemple,  dans  les  signes  astronomiques  représentant  les  planètes, 
dont  on  avait  donné  le  nom  aux  métaux. 

Ber^élius,  prenant  cette  idée,  la  transforma  de  la  manière  la  plus 
heureuse  en  s'appuyant  sur  les  lois  chimiques  dont  nous  venons  de 
donner  un  aperçu.  \l  représenta  cliaque  corps  par  un  symbole  ou 
signe  abrëviatif,  qui  est  la  première  lettre  du  nom  de  ce  corps  : 
ainsi  pour  l'hydrogène  on  met  H;  pour  l'oxygène,  0.  Lorsque  plu- 
sieurs corps  sont  désignés  par  des  nom3  commençant  par  la  même 
lettre,  on  fait  suivre  cette  lettre  par  l'une  de  celles  qui  suivent  : 
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cette  seconde  lettre  n'est  pas  majuscule.  Le  carbone,  le  chlore,  lé 
chrome,  le  cobalt^  etc.^  commençant  également  par  un  C,  le  carbone, 
le  plus  important  de  tous,  est  représenté  par  le  C  ;  pour  le  chlore  et 
le  chrome  y  qui  ont  tous  les  deux  la  même  seconde  lettre,  on  prend 
leur  troisième  qu'on  place  après  le  C  :  ainsi^  pour  le  chlore^  on  écrit 
Cl;  pour  le  chrome^  Gr.  Mais  pour  le  cobalt  on  prend  la  seconde, 
et  Ton  met  Go  ;  ainsi  de  suite. 

Ces  symboles  ne  représentent  pas  seulement  la  nature  du  corps; 
Berzélius  y  a  attaché  une  idée  précise^  en  désignant  aussi  leur 
équivalent  réel;  de  telle  sorte  qu^en  équivaut  H^  (m  désigne  non 
pas  seulement  Thydrogène,  mais  son  équivalent^  ou  1.  De  méme^ 
en  écrivant  0^  symbole  de  Toxygène^  on  représente  exactement 
l'équivalent  de  ce  corps^  ou  8. 

TABLEAU  DES  CORPS  SIMPLES, 

DE   LEURS  SYMBOLES   ET  DE   LfiURS  EQUIVALENTS. 


rHéUutégilà  1. 


Hydrogène . 

Oiygûne . . . 

AzoU?  oii  Ni- 

tro^-ne... 

Flnor 

Chlore. 

Brouie. 

Iode 

8o«rre 

Potasnam.. 

Sodioni 

Ulbiuin.... 

Barioiii 

Strontiam.. 
CalcioNi. . . . 


11  =  1 


0=100 


2»  G  étant  égal  à  100. 


METALLOÏDES. 


O 

AzoïiN 

FI 

Cl 

Br 

I  on  lo.. 
S 

Na  (6).. 

Li 

Ba 

Sr 

Ca  ..... 


1 
« 

H 
18 
35,!l 
78.3 

16 


39,2 

25 

6,« 

09 

44 

20 


12,5 
100 

17» 

2S9,8 

443,2 

978,3 

1578,2 

200 


S^léniiHii.. 
TeUure.... 
Carbone  .. 
Bore 


Phosphore. 
Arsenic . . . . 


MÉTAUX. 


490 

287,2 

80,37 

838 

348 

250 


Cadmioiii . . 
Uranium. . . 

Etain 

Antimoine  . 
Vanaditnn.. 
Molybdène . 


u=i 


0=iOO 


Se. 
Te. 
C  . 
Bo 
Si. 
Ph 
As, 


Cd 

U 

SnCc) 

Sb(rf) 

Vn  on  Vd. 
Mo 


39,3 

64,5 

6 

10,9 
21,4 
32 
75 


491 

806,05 

73 

136,15 

286,7 

400 

957,5 


55,7 

696,8 

750 

W,8 

735,3 

64,3 

806,5 

68,3 

835,8 

47 

696,5 

(«)  DeftalM»*,  «©■  ww»  lilln.  -(*)  DewalHifw,  ton  nom 
bta.-^  (Il)  lir  Uibiwm»  a«a  nom  laUn. 


latin.— (e)  De  itontufifi,  son  nom 
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1° 

H  étant  égalai. 

2°  0  étant  égala  100. 

SYMBOLES. 

H=J 

0=100 

SYMBOLES. 

H=l 

O=;100 

Uagnésiam. 
Yttriom.... 
Cerium .... 
Lanthane... 
Didyme...  . 
Erbinm .... 
TerMura... 
Ihorimn..,. 
Ghiciniam.. 
S^rconiam.. 
Aluminium. 
Manganèse . 

Fer 

Chrome.... 

Nickel 

Cobalt 

Zinc . 

Mg.: 

Y 

Ce 

La 

12 

52,2 

47,3 

47 

.49.6 
» 
»  • 

5§,5 

7 

33,6 

15,7 

27,6 

28 

26,2 

29 

29 

32,5 

158 

» 

» 
> 

87,06 

420 

170,98 

544,7 

530 

328 

969,7 

569 

406,6 

Tungst^e.. 
TiUne..... 
Tantale ..,. 
NIobimn... 
Umetiium.. . 
Pelopium . . 
Bismiith...: 

Plomb 

Cuivre..... 
Mercure.... 
Argent..... 

Or 

Platine  .... 

Palladium  . . 

Osmium.... 

Rhodium... 

Iridium.... 

Rhuteuium. 

TuouW(e) 
Ti 

92 

23,2 

92 

100 

62.9 

» 
106,4 
104 
32 

foo 

108 
98,2 
98,6 
53.2 
99,3 
52,2 
98,7 
31,7 

1188,4 
314,7 

» 
1250 

» 
1550 
1294,5 
593,6 
1230 
1550 
1227,8 
1252 
663,2 
1244,2 
632,1. 
1255,2 
646 

Ta 

No 

u 

Di 

Er 

TV 

^P 

Bi 

Th........ 

Gl... 

Pb... 

or., 

Hg  (/).... 

Ag; 

Au(^) 

Pt....*..... 

Pd 

Os 

Zr 

AL 

Mn 

Fe. ......  « . 

Cr 

NI 

Co » 

Rh. 

ir 

Rh 

Zn 

(e)  De  wd^fram,  non  allemand  du  minerai  «fui  sert  à  l'obtenir.  -  (J)  D'hifdrargifrum,  son  H 
nom  latin.  -  {g)  î)'aturu«h  son  nom  latin.                                                                      fl 

Au  moyen  de  ces  symboles  des  corps  simples ,  on  obtient  des 
formules  qui  représentent  les  corps  composés,  et  en  même  temps  leur 
composition  exacte.  Les  combinaisons  binaires  sont  représaitées 
par  les  symboles  dés  composants  écrits  à  la  suite  les  uns  des  autres^ 
en  écrivant  Télément  électro-négatif  le  second,  tandis  que,  dans  le 
lan^ige,  on  le  nomme  le  premier.  Ainsi  Ton  dît  oxyde  de  plomb,  et 
Ton  écrit  PbO,  et  non  OPb;  cette  formule,  écrite,  ne  veut  pas  dire 
seulement  une  quantité  quelconque  d'oxyde  de  plomb,  mais  l'équiva- 
lent ou  1 12  de  cet  oxyde.  On  voit  par  cet  exemple  qu'un  corps  com- 
posé est  représenté  par  une  formule  chimique  au  moyen  de  Tasso- 
dation  des  symboles  des  composants.  Lorsqu'il  y  a  un  certain  nombre 
d'équivalents  d'une  formule  simple  ou  con^[K)sée,  on  l'indique  par  lé 
chiÂre  qui  représente  ce  nombre,  en  le  plaçant  à  la  gauche  de  la 
formule^  ainsi,  pour  représenter  deux  équivalents  d'eau,  on  écrit 
a  HO;  le  chiffre,  dans  ce  c&s,  multiplie  tous  les  symboles  de  la 
formule;  mais  ^  loi^u'un  seul  des  symboles  doit  être  multiplié,  on 
l'indique  par  le  chiffre  convenable  placé  à  droite,  et  en  haut  ou  en 
bas  du  symbole  qui  doit  être  seul  affectée  Par  exemple  le  manganèse^ 
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qui  forme  un  bioxyde,  c'est-à-dire  un  oxyde  formé  d'un  équiva- 
lent de  manganèse  et  de  deux  d'oxygène  y  est  ainsi  représenté  : 
MnO%  ou  MnO*.  Le  chiffre  2,  placé  à  droite  du  symbole  de  Toxy- 
gène^  ne  multiplie  que  lui  seul;  si  les  deux  symboles  sont  multi- 
pliés^ chacun  d'eux  est  accompagné  du  chiffre  néc^Bssaire.  Le  man* 
ganèse  forme  un  sesquioxyde  composé  de  l'équivalent  du  man- 
ganèse et  de  1 1  d'oxygène  ^  ou  mieux  de  2  de  manganèse  et  de 
3  d'oxygène  :  on  écrit  alors  Mn^O^  On  ferait  de  même  s'ils  de- 
vaient être  multipliés  par  le  même  nombre.  L'aeide  hyposol- 
fureux  9  dont  l'équivalent  est  formé  de  S  de  soufre  et  de  2  d'oxy- 
gène, doit  être  écrit  8H3*,  et  non  2  80.  Il  en  est  de  même  pour 
toutes  les  combinaisons  binaires,  ou  de  deux  corps  seulement. 

Lorsque  deux  corps  composés  sont  combinés  ensemble ,  les  for- 
mules de  ces  corps  sont  séparées  par  une  virgule  ;  et  comme  dans  les 
corps  composes,  ainsi  que  dans  les  corps  simples,  les  uns  sont  élec- 
tro-négatifs et  les  autres  électro-positifs ,  on  met  toujours  le  premier 
à  la  fin  :  ainsi  là  pierre  à  chaux,  que  l'on  nomme  carbonate  de  chaux, 
s'écrit  CaO,  C0%  parce  que,  dans  les  sels,  la  base  est  le  corps  positif, 
et  l'acide  le  négatif.  Si  l'un  des  deux  corps  composés  est  seul 
multiplié ,  que  ce  soit  le  positif  ou  le  négatif,  on  l'écrit  le  second, 
et  l'on  fait  précéder  sa  formule  du  chiffre  convenable  :  c'est  ainsi 
que  pour  écrire  la  formule  du  bicarbonate  de  soude,  qui  contient 
i  équivalent  de  soude  et  2  d'acide  carbonique,  on  écrit  NaO,  2G0'; 
razotite  ou  nitrite  de  plomb  tribasique  ,  qui  pour  1  équivalent 
d'acide  en  contient  3  de  base,  AzO'  ou  NO^,  3  PbO.  On  fait  habituelle- 
ment une  exception  pour  la  combinaison  de  l'eau  avec  les  acides  : 
quoiqu'elle  soit  positive  par  rapport  à  eux,  on  l'écrit  toujours 
après.  L'acide  sulfurique  ordinaire  est  un  hydrate  y  c'est-à-dire  une 
combinaison  d'un  équivalent  d'acide  sulfurique  avec  un  équivalent 
d'eau  :  on  devrait  écrire  HO,  80^  ^  mais  on  écrit  toujours  80  ',  HO, 
et  l'on  fait  de  même  pour  tous  les  acides  hydratés. 

Lorsque  deux  sels  sont  combinés  ensemble  pour  former  un  sel 
douMe,  comme  l'alun ,  qui  résulte  de  l'union  du  sulfate  de  potasse 
avec  le  sulfate  d'alumine,  on  écrit  à  la  suite  l'une  de  l'autre  les  for- 
mules des  deux  sels,  on  renferme  chacune  d'elles  séparément  entré 
deux  parenthèses,  et  l'on  place  entfe  les  deux  sels  une  virgule,  ahtel 
qu'il  suit  :  (  KO,S0  '  ) ,  (  A1*0^,3S03  ). 

Si  Ton  doit  exprimer  plusieurs  équivalents  d'ttUs^l ,  oil  lé  ptatic 
de  même  entre  parenthèses  5  et  l'on  met  indtfféremnierlt  sa  fcta^ 
mole  avant  ou  apirès  le  chiffre  qui  doit  la  QmHrpTieri  Souvent  orl 

2; 
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se  dispense  de  mettre  des  parenthèses;  mais,  dans  ce  cas,  le  chiffre 
doit  toujours  être  placé  avant,  comme  nous  le  varons  plus  loin» 

Ces  formules  servent  à  représenter  les  réactions  que  Ton  veut 
produire  et  les  résultats  que  l'on  doit  obtenir;  ce  qui  se  fait  sous 
formes  d'équatign  ou  d'égalité.  Pour  représenter  l'action  de  Facide 
sulfurique  hydraté  sur  le  sel  marin  ou  chlorure  de  sodium,  on  écrit 
la  formule  de  ce  sel,  et  on  la  fait  suivre  de  celle  de  l'acide  sulfurique 
en  les  séparant  par  le  signe -f- ,  NaCl-f-SO^HO  ;  puis,  pour  indiquer 
les  produits  de  cette  réaction,  qui  sont  du  sulfate  de  soude  et  de 
l'acide  chlorhydrique,  on  écrit,  NaO,SO^  -i-HCl,  mettant  entre  ces 
deux  formules  complexes  le  signe  de  légalité  =,  c'est-à-dire 
NaCl-hSO^HO=  NaO,S03+HCl.  On  doit  retrouver  dans  lesecond 
membre  de  l'équation  tous  les  éléments  qui  se  trouvent  dans  le 
premier,  et  en  même  quantité. 

On  voit  facilement  l'avantage  que  présentent  ces  formules ,  car 
elles  mettent  sous  les  yeux  la  théorie  complète  d^une  réaction;  de 
plus,  elles  offrent  le  moyen  de  calculer  immédiatement,  au  moyen 
de  la  table  des  équivalents,  les  quantités  respectives  que  l'on  doit 
prendre  de  chaque  corps  pour  obtenir  les  divers  produits  qui  en  ré- 
sultent. En  effet,  Na=323^  Cl =35,5;  donc  Na,  Cl =58 ,5;  S=  10, 
0^=3X8  ou  24;  donc  SO3=40;H  =  i,  0=8,  donc H0=9  ou 
S03,HO=49;  49+58,5=107,  5:  voilà  donc  tîe  que  l'on  devra 
employer  séparément,  et,  en  somme,  de  ces  agents  on  obtiendra 
NaO=  31;  car  Na  =  23  et  0  =  8;  SO^  =  40;  donc  NaO,  SO^  =  71  ; 
HCl = 36,5,  puisque  H  =  t  et  Cl.  35,5  :  ce  sont  les  quantités  r^pec- 
tives  des  produits  obtenus  ;  or  71  +36,5=  107,5,  on  obtient  donc 
en  produit  ime  somme  égale  à  celle  employée  pour  l'obtenir.  Nous 
représenterons  de  cette  manière  en  équation  toutes  les  réactions 
que  nous  devrons  citer,  et  nous  .donnerons  d'avance  leur  expli- 
cation; par  ce  moyen  on  se  familiarisera  facilement  avec  leur  em- 
ploi. 

La  table  des  équivalents  et  les  formules  ont  encore  l'avantage 
d'offrir  le  moyen  de  calculer  facilement  la  quantité  qu'il  faut  d'un 
corps  quelconque  par  lequel  on  veut  en  reJBplacer  un  autre,  soit 
comme  devant  offrir  plus  de  facilité  pour  la  réaction,  soH  que  cette 
substitution  doive  apporter  une  économie  dans  l'opération. 

La  potasse  est  plus  chère  que  la  soude;  il  est  indifférent  poin' 
certaines  opérations  d'employer  Fune  ou  l'autre  de  ces  bases;  il 
s'agit  de  trouver  quelle  quantité  il  faudra  de  soude  pour  remplacer 
une  quantité  déterminée  de  potasse;  on  y  parviendra  facilement  au 
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moyen  dés  équivalents  et  d'une  proportion^  géométrique/  c'esi-à* 
dire  une  règle  de  trois  simple  et  directe. 

Remarquons  d'abord  que  ce  que  Fon  nomme  potasse  et  soude 
du  commerce  sont  les  carbonate^  de  ces  bases»  c'est-à-dire  leur 
comUnaison  avec  l'acide  carbonique^  et  par  conséquent  représen- 
tées par  les  formules  KO,CO»  pour  le  carbonate  dé  potasse  et  Na  0, 
CO*pour  le  carbonate  de  soude.  K=39  0=8,  d'où  KO=47; 
C=6,0" = 2  X  8  ou  4  6,  ffoù  CO*  =  22  et  KO,  CO» =47  -[-22  ou  69. 
Na=23,  0=8,  NaO:^  donc  31,  GO»=22;  donc  NaO,CO*=53. 
D'après  cela^  si  Ton  veut  substituer  de  la  soude  à  45  de  potasse,  on 
dira  KO,  CO*  ou  69  de  potasse  est  à  NaO,  GO*  ou  53  de  soude, 
comme  45  de  potasse  est  à  x  de  soude  ;  ce  que  l'on  représente  ainsi  : 
^  :  53  :  :  45  :  a?.  On  ti'ouve  a?,  c'est-à-dire  la  quantité  de  soude  corres- 
pondant à  45  de  potasse,  comme  dans  toutes  les  règles  semblables, 
en  multipliant  les  deux  nombres  du  milieu ,  que  l'on  nomme  les 
termes  moyens ,  ou  les  moy^n^  simplement,  et  en  divisant  le  produit 
par  le  premier  nombre,  que  Ton  nommé  l'extrême  connu  :  le  quo* 
tient  de  cc^tte  division  donne  la  valeur  de  x,  qui  est  l'autre  extrême, 
c'est-à-dire  la  quantité  de  soude  cherchée,  45x31  =  1395  qui, 
divisé  par  69,  donne  20,21.  Une  faudrait  donc  que  20,21  de  soude 
pour  remplacer  54  de  potasse,  c'est-à-dire  une  quantité  moindre 
d  une  matière  moins  chère. 

Nous  ne  multiplierons  pas  davantage  ces  exemples,  que  nous  avons 
donnés,  avec  intention,  delà  manière  la  plus  élémentaire  et  la  plus 
détaillée,  pour  mettre  autant  que  possible  l'emploi  des  formules  et 
leur  application  à  la  portée  de  tout  le  monde. 

C'est  parla  même  raison  que  nous  n'avons  pas  parlé  des  atomes, 
qui  sont  purement  hypothétiques. 

Les  molécules  des  corps  sont  sujettes  à  des  modifications  de 
groupement,  tant  sous  le  rapport  physique  que  sous  le  rapport  chi- 
mique. Nous  avons  vu  que  les  corps  divers  pouvaient,  quand  ils 
étaient  solides ,  affecter  des  formes  régulières  qui  constituent  l'état 
eristallin;  quand  cet  état  n'existe  pas,  on  dit  qu'ils  sont  amorphes , 
c'est-à-^lire  sans  formes  régulières  ni  indices  de  ces  formes;  ces 
indices  sont  des  facettes  plus  ou  moins  développées.  Ainsi  le  fer 
forgé  est  amorphe^  le  plomb  l'est  en  général,  etc.  Si  un  corps  amor- 
phe est  soumis  à  des  vibrations  nombreuses  et  longtemps  répétées, 
et  qu'il  y  ait  en  même  temps  une  élévation  de  température  un  peu 
sensible,  ce  corps  prend  peu  à  peu  une  texture  cristalline  et  devient 
alors  cassant  :  c'est  ce  qui  arrive  pour  les  essieux  de  voitures , 
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dont  le  fer  est  choisi  très-nerveux  comme  plus  ré»stant^  mais  qui, 
après  un  certain  temps^  passe  i(  l'état  cristallin  et  devient  cassant. 
Le  plomb^  qui  a  bien  moins  de  tendance  que  le  fer  à  passer  à  l'état 
cristallin,  a  cependant  éprouvé  ie  même  effet  dans  des  anneaux  qui 
maintenaient  des  cylindres  y  dans  une  papeterie  des  environs  de 
Paris  :  ils  éclatèrent  un  jour ,  et  leur  cassure  était  cristalline.  Ce  fait 
peu  prévu  nous  a  engagé  à  conserver  l'échantillon.  Ces^  mêmes 
changements  s'opèrent  dans  les  corps  vitreux;  ils  passent  lente- 
ment à  l'état  cristallin^  à  la  température  ordinaire,  si  la  vitrification 
s'obtient  par  une  chaleur  peu  élevée,  comme  le  micre  candi ^  le 
soufre,  et  à  une  température  d'autant  plus  forte ^  en  général,  qu'il 
en  faut  une  plus  élevée  pour  les  vitrifier,  comme  le  verre  ordinaire. 

La  différence  de  disposition  moléculaire  peut  aussi  modifier 
profondément  les  caractères  chimiques  d'un  corps,  à  tel  point  qu'on 
serait  tenté  de  croire  que  l'on  a  deux  corps  complètement  différents. 
Ce  genre  de  modifications  aété.  nommé  Uomérie,  nom  tiré  de  deux 
niots  grecs  signifiant  parties  égales,  quoiqu'il  puisse  cependant  être 
appliqué  aux  corps  simples  comme  aux  corps  composés.  Ce  fait , 
bi^  certain  niaintenant,  sert  de  point  d^appui  à  l'opinion  de  quel- 
ques chimistes  qui  p^asent  que  le  nombre  des  corps  simples  n'est 
pas  et  ne  peut  même  pas  être  aussi  considérable  qu'on  le  pense,  et 
que  probablement  quelques-uns  d'entre  eux  ne  sont  que  des  modi- 
fications isomériques  de  quelques  autres. 

L'isomérie  peut  être  produite  par  la  chaleur,  l'électricité,  la  lu- 
mière. Le  changement  opéré  dans  les  corps  peut  quelquefok  dis- 
paraître spontanément  au  bout  de  quelque  temps;  dans  d'autres  cas, 
cet  état  est  permanent,  et  ne  peut  être  changé  paritucun  procédé  ; 
on  ne  peut  alors  démontrer  l'identité  des  deux  corps  que  par  l'ana- 
lyse» Lorsque  l'état  isomérique  change  la  forme  d'un  corps,  ce  chan- 
gement se  maintient  même  dansle&combinaisons  qu'il  peut  produire. 

Quelquefois  l'état  isomérique  consiste  dans  une  condensation  des 
molécules  constituantes  :  aloi*s  l'équivalent  augmente  dans  la  même 
proportion  ;  mais  les  molécules  constituantes  sont  toujours  dans  le 
mêmeKipportentreelles,commedanscertainscari3uresd'hydrogène. 

Nous  avons  donné  les  tablés  des  équivalents  par l'hydrogèneet  par 
Toxygène  pris,  dans  chacune  d'elles,  comme  points  de  départ;  nous 
nous  servirons  de  ceux  de  l'hydrogène^  parce  que  les  nombres,  étant 
moins  considérables,  sont  plus  faciles  à  retenir,  et  les  calculs  moins 
longs.  Les  rapports^entre  les  corps  n'en  étant  pas  changés,  on  choi- 
sira celle  des  tables  que^l'on  préférera,  et  les  résultats  que  l'on  eb- 
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tiendra  seront  les  mêmes;  ces  nombres,  dans  chaque  série^  n'étant 
que  des  termes  de  comparaison  proportkmneis. 

Un  exemple  montrera  L'identité  des  rapports  :  H  valant  1 , 0  =r  8. 
Si  nous  voulionspartir  de  Toxygène,  que  Ton  compte  100,  quelle  sera, 
dans  ce  cas,  la  valeur  de  H  ?  Nous  la  trouvons  par  la  proportion 
8:1  ::  100  :  H.  Or  1  X 100 1=:  100  et  4^  =  12,5,  qui  est  reflet  le 
nombre  équivalent <ie  ^hydrogène,  l'oxygène  comme  point  de  dé- 
part étant  compté  100.  n  en  serait  de  méme4e  tous  les  autres. 


■VMIOCSIÈIIVB»  H  =  I,   ou  12,  â  1  lit.  ou  décimètre  cube  pesé  or,OA9. 

L'hydfogène^dont  lenom  provient  d'un  mot  grec  qui  veutdire  eau 
et  d'un  autre  qui  signifie  engendrer ^  parce  qu'en  brûlant  il  donne 
naissance  à  ce^iqiùde,  est  connu  depuis  près  de  cent  cinquante 
ans  ;  on  lui  avait  donné  le  nom  d'air  inflammable  :  mais  ce  n'est  que 
depuis  les  travaux  de  Cavendish,  publiés  en  1777,  que  ses  propriétés 
sont  bien  connues. 

On  ne  le  rencontre  presque  jamais  libre.  Cependant  il  se  trouve 
dans  le  mélange  des  gaz  qui  se  dégagent  des  volcans.  Il  entre 
comme  partie  constituante  dans  l'eau  et  la  plupart  des  substances 
végétales  et  animales,  et,  par  suite,  c'est  l'un  des  corps  les  plus  abon- 
dants  dans  la  nature. 

L'hydrogène  est  un  gaz  incolore,  insipide,  inodore  quand  il  a  été 
parfaitement  purifié,  ce  qui  est  très-difficile.  C'est  pourquoi  presque 
toujours  il  possède  une  odeur  fétide  et  alliacée,  due  à  la  présence  de 
c(Hfps  étrangers  qu'il  entraîne  en  se  dégageant. 

L'hydrogène  est  un  gaz  permanent  que  l'on  n'a  pu  réduire  jus-^ 
qu'ici  à  l'état  liquide  ou  solide.  Il  est  le  plus  léger  de  tous  les  corps 
connus  ;  sa  densité  n'est  que  0,0692.  C'est  à  peu  près  14  {  fois  moins 
que  l'air  :  d'où  il  résulte  que,  si  l'on  maintient  en  bas  l'ouverture  d'une 
éproavette  [deine  de  ce  gaz,  il  s'y  conservera;  si  ensuite  on  place  bou- 
che à  bouche  avec  celle-ci  une  autre  éprouvette  pleine  d'air,  et  dont 
alors  l'ouverture  se  trouve  en  haut,  et  que  l'on  renverse  la  position, 
l'hydrogène  montera  dans  l'éprouvette  qui  était  pleine  d'air,  et  l'air 
descendra  à  là  place  de  l'hydrogène.  C'est  de  tous  les  gaz  celui  qui 
passe  le  plus  facilement  à  travers  les  pores  des  corps  ou  par  des  fis- 
sures si  fines  qu'aucun  autre  gaz  ne  pourrait  les  traverser  :  c'est  ce 
que  l'on  nomme  endosmose.  C'est  un  des  gaz  les  moins  solubles  dans 
l'ewi  :  100  litres  d'eau  n'en  dfesolvent  quel  i  litre.  C'est,  au  contraire 
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le  gaz  smfie  dont  le  pouvoir  réfriagent  est  le  plus  grand,  c'est-h- 
dire  qui  dévie  le  plus  la  lumière. 

^hydrogène  est  un  gaz  inflammable,  et  ne  peut  dès  Ions  entretenir 
la  coniibustioii;  en  brûlant^  il  produit  une  flamme  à  peine  visiMe 
quaiKl  il  est  bien  pui*,  et  forme  de  Teau  en  se  combinant  ainsi  à  Toxy- 
^ne.de  l'air  :  il  produit  par  la  combustion  une  énorme  quantité 
dé  chaleur.  M*  Despretz  a  trouvé,  par  des  expériences  multipliées, 
que  rhydrogène,  en  brûlant,  pouvait  faire  fondre  un  poids  de  glace 
^gal  à  315  fois  le  sien. 

Ce  gaz  est  impropre  à  la  respiration;  mais  il  n'est  pas  cepen- 
dant vénéneux  quand  il  est  parfaitement  pur.  Si  l'on  en  introduit 
d^ns  les  poumons  une  petite  quantité,  ilchangela  nature  de  la  voix  :  il 
faudrait  se  garder  de  faire. cette  expérience  avec  du  gaz  qui  ne  ff^t  pas 
parfaitement  pur  ;  car^  s'il  contenait  de  Tarseoic ,  ce  qui  arrive  sou- 
vent, il  serait  extrêmement  vénéneux,  et  la  mort  en  serait  certai- 
nement la  conséquence. 

PRÉPARATION. 

C'est  toujours  de  l'eau  qu'on  retire  ce  gaz,  soit  par  voie  humide, 
soit  par  voie  sèche.  Quelques  métaux  ont  assez  d'affinité  pour  l'oxy- 
gène pour  décomposer  l'eau  à  froid,  ^ans  addition  d'aucun  autre 
corps  ;  le  potassium,  le  sodium,  sont  dans  ce  cas,  en  produisant  la 
réaction  suivante  :  Kou  Na+HO=KO  ou  NaO+H.  Mais  cette  réac- 
tion, quoique  laplus^mple,  n'est  jamais  exécutée  qu'au  point  de  vue 
théorique  :  le  haut  prix  de  ces  métaux  n'en  permettrait  pas  l'emploi. 

D'autres  métaux^  comme  le  fer,  le  zinc  ^  ne  peuvent  décomposer 
l'eau  à  froid  qu'à  condition  d'y  ajouter  un  acide,  l'afiinité.  seule  du 
métal  pour  l'oxygène  n'étant  pas  assez  grande  pour  qu'il  puisse 
agir  comme  les  métaux  précédents;  maisf,  l'acide  qu'on  ajoute  ayant 
une  grande  affinité  pourVoxyde  qui  peut  se  produire^  cette  affinité 
s'ajoute. à  celle  du  métal  pour  l'oxygène  et  détermine  la  réaction. 
Cette  affinité  pour  un  corps  non  existant,  mais  que  soni*adical  peut 
produire,  par  son  aide,  a  été  nommée  affinité  prédisposante^  et  sou- 
vent on  y  a  recours. 

Si  donc  on  met  du  zinc  en  contact  avec  de  l'eau  et  qu'on  y  ajoute 
de  l'acide  sulfurique,  la  réaction  s'opérera  comme  l'indique  l'équa- 
tion suivante  Zn  +  SOMK)  ==  H  +  ZnO,  S0\  Le  zinc  était  libre, 
l'hydrogène  combiné;  après  la  réaction ,  l'hydrogène  est  libre,  et  le 
zinc  s'est  mis  à  sa  place.  Pour  faire  cette  opération  [fi^g.i)  on  em- 
ploie un  flacon  à.uue  tubulure  A,  dans  lequel  on  introduit  le  zinc  soit 
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en  grenailles^  soit  en  feuilles  coupées^  puis  on  y  ajoute  de  Teau  jus- 
qu'à nK»tié  du  vase;  au  col  du  flacon  on  adapte^  au  moyen  d'un  bou- 
chon percé  ^  un  tube  B  effilé  par  le  ba3,  qui  plonge  presqu'au  fond^ 
et  qui  est  terminé  à  la  partie  supérieure  par  un  entonnoir  soufflé,  au 
moyen  duquel  on  introduit  Façide  quand  l'appareil  est  entièrement 

monté;  à  la  tubulure  on  adapte 
un  tube  convenablementreoourbé 
C^  que  l'on  fait  plonger  dans  l'eau 
sur  laquelle  on  recueille  facile- 
ment le  gaz^  puisqu'il  n'y  esl  pas 
soluble ,  dans  des  flacons  ou  des 
éprouvettes  D.  Les  éprouvettesou 
|les  flacons  doivent  être  remplis 
d'eau,  puis  retournés  sous  l'eau 
pour  n'y  pas  laisser  pénétrer  l'air  extérieur;  ensuite  on  les  place  au- 
dessus  de  l'ouverture  pratiquée  au  milieu  du  petit  support,  et  par  la- 
quelle le  gaz  pénètre  dans  le  vase  en  déplaçant  l'eau  qui  leremplit.Le 
gaz^  plus  léger  que  l'eau,  le  déplace  peu  à  peu  et  finit  par  les  remplir. 
C'est  ce  procédé  qui  a  été  mis  en  pratique  pour  préparer  l'hydro- 
gène ,  quand  on  se  servait  de  ee  gaz  pour  gonfler  les  aréostats  ;  on 
employait  le  fer,  et  au  lieu  d'un  flacon  tubulé  on  se  servait  de  plu- 
sieurs tonneaux  :  ce  procédé  ayant  été  remplacé  par  l'emploi  du 
gaz  d'édairage^  nous  nous  contenterons  de  l'indiquer. 

Les  métaux  qui  décomposent  l'eau  à  froid  soi^s  IMnfluence  des 
acides^  le  font  sans  intermédiaire,  à  la  température  rouge  ;  mais, 
comme  le  zinc  fond  à  cette  température,  on  préfère  employer  le 
fer.  La  réaction  s'opèi*e  donc  comme  celle  qui  est  produite  à  froid 
par  le  potassium  ouïe  sodium;  mais  ee  n'est  pas  un  oxyde  de  la 
même  nature;  celui  qu'on  obtient  a  pour  composition  3  équiva- 
lents de  fer  et.4  d'oxygène;  il  est  représenté  par  la  formule  Fe^CM, 
et  Ton  aura  l'équation  3  Fe-^4  HO  =  Fe304+4  H. 

Pour  obtenir  ce 
résultat  (/î^r.  2),  on 
introduit  un  fais- 
ceau de  fil  de  fer 
dans  un  tube  de 
porcelaine  A,  que 
l'on  place  au  milieu 
ld*un  fourneau  long 
à  réverbère  :  c'est 


:HP^  B, 


Fig.  2. 
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ainsi  que  Ton  no^mne  te  couvercle  voûté  qui  est  placé  au-dessus  du 
foyer.  A  Tune  des  extrémités  on  adapte,  au  moyen  d'un  bouchon 
pei;cé,  une  petite  cornue  dé  verre  B,  dans  laquelle  on  met  de  Peau; 
à  rautre  extrémité  on  dispose  par  le  même  procédé  un  tube  con- 
venablement recourt)é  pour  i^ecueillir  lé  gaz  produit.  Lorsque  le 
tube  de  porcelaine  est  échauffé  au  rouge,  on  fait  bouillir  Teau  de 
la  cornue  et  la  vapeur  passant  sur  le  fer  se  décompose  en  lui  codant 
son  oxygène,  et  le  gaz  hydrogène  se  dégage^  on  le  recueille  comme 
dans  le  eas  précédent. 

Ce  procédé  étant  beancoirp  plus  lent  que  le  précédent,  plus  coû- 
teux^  et  Tappareil  demandant  plusdesurveillance^  c'est  toujours  par 
le  premier  qu'on  pré][)are  l'hydrogène  Sans  les  laboratoires. 

On  a  remarqué  que ,  si  le  zinc  est  pur,  il  n'y  a  pas  décomposition 
par  Faction  de  Tacide.  Celui  du  commerce  est  rarement  assez  pur 
pour  que  le  dégagement  n'ait  pas  lieu  ;  mais,  si  ce  cas  se  présentait,  on 
ajouterait  quelques  gouttes  de  la  dissolution  d'un  sel  de  platine ,  d'or, 
d'argent,  ou  plus  économiquement  de  cuivre,  et  l'action  se  manifes- 
terait immédiatement;  il  faudrait  même  se  garder  d'en  mettre  trop, 
car  alors  l'action  serait  si  vive  que  sa  liqueur  sortirait  par  les  tubes. 

Le  gaz  qui  sort  au  commencement  de  l'opération  est  toujours 
mêlé  avec  l'air  qui  occupait  la  capacité  libre  des  vases;  il  ne  faut 
le  recueillir  qu'au  bout  de  quelque  temps,  et  surtout  ne  pas  essayer 
de  l'enflammer  au  bout  du  tube  avant  de  s'être  assuré  qu'il  ne 
contient  plus  d'air,  car  sans  cela  le  mélange  d'air  et  d'hydrogène, 
qui  est  détonant,  causerait  l'explosicmde  l'appareil,  et  pourrait 
entraîner  dés  accidents  graves. 

Jusqu'ici,  dans  les  arts,  il  n'a  eu  d'autres  applications  que  de 
gonfler  les  aréostats,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  mais  il  est  souvent 
employé  dans  les  laboratoires  pour  réduire  les  métaux  de  leurs 
combinaisons  avec  l'oxygène,  le  soufre,  le  chlore. 


OXY^ÊMB,  0=  8  ou  100(poids  duiitre,  lss4298). 

L'oxygène  fut  découvert  presque  à  la  même  époque  par  Priestley 
eft  Angleterre ,  et  Scheele  en  Suède.  Le  travail  de  Priestley  parut  le 
premier.  Celui  de  Scheele,  beaucoup  j^us  complet,  fit  connaître  en- 
outre  les  gaz  atote  et  acide  carbonique^  Lavoisierétablit  alors  (a  vraie 
théorie  de  la  combustion,  qui  avait  été  entrevue  dès  4630  par  tJean 
Rey ,  médecin  du  Périgord.  C'est  depuis  la  découverte  de  ce  corps 
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qae  Ton  a  pu^expliquer  les  phénomène»  chimiques  d'imé  manière 
satisfaisante,  et  que  Lavoîsier  a  pu  créer  la  théorie  qui  porte  son 
nom ,  et  à  laquelle  la  chimie  a  dû  des  progrès  rapides. 

Ce  gaz,  qu'on  appelait  air  pur,  air  vital,  a  reçu  lorsqu'on  fit  la 
nomenclature  et  a  conservé  le  nom  A^oxygène,  de  deux  mots  grecs 
qui  ^^^eùif  engendre  acide  :  oii  l'avait  ainsi  nommé  parce  :  qu'on 
ne  connaissait  pas  encore  lés  acides  formés  par  l'hydrogène,  et  l'on 
croyait  que  l'oxygène  seul  avait  la  faculté  d'en  produire. 

L'oxygène  n'existe  pas  à  l'état  de  pureté  dans  la  nature  ;  mais  il 
constitue  l'un  des  éléments  de  l'air,  qui  est  un  mélange  de  ce  ga2 
avec  l'azote  ou nitrogène  principalement;  de  plus,  à  l'état  de  conv> 
binaison  avec  là  plupart  des  corps  simples,  iHait  aussi  partie  de 
l'eau,  de  la  plupart  d^  corps  organiques  :  c*est  donc  un  dés  «orps 
les  plus  abondants,  sinon  celui  qui  l'est  le  plus.  Conrmie  unique  agent 
de  la  combustion  proprement  dite  et  de  la  respiration  des  animaux; 
c'est  le  plus  important  de  tous* 

L'oxygène  est  un  gaz  incolore,  insipide,  inodore;  il  est  perma-> 
nent;  il  pèse  un  peu  plus  que  l'air;  sa  densité  est  i  ,1056.  C'est  de 
tous  les  gaz  celui  qui  dévie  le  moins  les  rayons  de  lumière,  c'est-à- 
dire  qui  est  le  moins  réfringent,  tandis  que  l'hydrogène  est  celui  qui 
Test  le  plus  :  ce  qui  est  une  conséquence  de  l'observation  faite  par 
Newton ,  que  les  C(Mrps  les  {dus  combustibles,  à  densité  égale ,  sont 
les  plus  réfringents  :  d'où  il  avait  conclu  que  le  diamant  et  l'eau 
devaient  être  combustibles ,  ou  au  moins  ccmteqlr  des  corps  com- 
bustibles. L'expérience  confirma  trë&*longtemps  apcès  l'exactitude 
de  cette  remarque.  L'eau  ne  dissout  qu'une  très-faible  quantité 
d'oxygène;  il  faut  27  litres  d'eau  jpour  dissoudre  i  litre  de  ce  gaz  : 
on  peut  donc  le  recueillir  sur  ce  liquide. 

C'est,  ainsi  que  nous  l'avons  dit^  l'unique  agent  de  la  combus- 
tion. Aussi  ce  phénomène  est-il  beaucoup  plus  développé  dans  ce 
gaz  pur  que  dans  l'air,  qui  n'en  contient  qu'un  cmquième  environ 
de  son  volume,  et  la  lumière  résultant  de  cette  vive  combustion 
est  aussi  beaucoup  plus  éclatante. 

Oti  reconnaît  facilement  ce  gaz  en  y  plongeant  une  allumette 
dont  on  a  soufHé  la  flamme,  mais  dont  le  charbon  est  encore  rouge  : 
elle  se  rallume  hnmédiatement  en  produisant  une  petite  détonation, 
et  continue  à  y  brûler  avec  une  vivacité  et  un  éclat  beaucoup  plus 
intenses  que  dans  l'air.  Si  dans  un  flacon  plein  d'oxygène  on  plonge 
une  spirale  de  fer  ou  d'acier,  ou  un  ressort  de  montre  détrempé  au 
bout  duquel  on  met  un  petit  morceau  d'amadou  que  l'on  allume,  le 
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fer  y  brûle  avec  un  grand  éclat^  en  projetant  de  tous  côtés  des  étin- 
celles brillantes  d'oxydede  fer  fondu  dont  la  température  est «i  élevée 
que,  malgré  Teau  qui  peut  se  trouver  au  fond  du  flacon^  les  globules 
d'oxyde  s^y  incrustent. 

.  La  combustion  du  phosphore  dans  ce  gaz  produit  une  lumière  si 
éclatante  que  Foeil  ne  peut  la  supporter.  C'était  par  ce  moyen  qu'on 
produisait  dans  les  théâtres  les  grands  effets  de  lumière;  on  Ta  de- 
puis remplacé  par  la  lumière  électrique. 

Le  sang  des  veines,  qui  est  noirâtre,  prend  la  belle  couleur  rouge 
du  sang  artériel,  quand  U  est  mis  en  contact  avec  ce  gaz  :  c'est  l'ef- 
fet que  produit  l'oxygène  de  l'air  dans  la  respiration  des  animaux. 
^  Quand  il  est  pur,  sec  et  froid,  il  jest  souvent  sans  action  sur  des  corps 
dont  l'affinité  pour  lui  est  cependant  très-grande;  ainsi  le  fer,  qui  se 
rouille  si  facilement  à  l'air  humide^  se  conserve^sans  altération  dans 
l'oxygène  avec  ces  conditions;  néanmoins,  à  chaud^  il  se  combine  très- 
faeilemeiït  avec  quelques-uns,  mais  pas  avec  quelques  autres,  comme 
l'argent,  l'or,  le  platine,  à  moins  que  cet  oxygène  n'ait  été  soumis  à 
certaines  influences,  même  quand  il  est  mélangé,  comme  dans  Tair. 

Lorsque  la  foudre  a  passé  dans  une  localité,  on  sent  toujours  une 
odeur  particulière  qui  rappelle  celle  du  soufre,  du  phosphore ,  ce 
qui  avait  fait  supposer  que  la  foudre  entraînait  quelques  parties  de 
ces  corps;  la  même  odeur  se  produit  sur  les  conducteurs  d'une  ma- 
chine électrique  fonctionnant.  Van  Marum  publia,  en  4785,  des  ex- 
périences dans  lesquelles  il  constatait  que  l'oxygène,  qui  venait  d'être 
découvert,  acquérait  sous  l'influence  des  étincelles  électriques,  et 
bien  que  renfermé  dans  un  tube  de  verre,  cette  odeur  particulière 
que  l'on  remarque  auprès  de  la  machine  électrique  et  après  le  pas- 
sage de  la  foudre  ;  là  il  était  impossible  d'attribuer  l'odeur  produite 
à  la  présence  du  soufre  ou  du  phosphore ,  c'était  donc  seulement 
une  propriété  nouvelle  développée  dans  ce  gaz  par  l'électricité.  Van 
Marum  vit  de  plus  que  le  mercure,  dont  l'oxydation  ne  peut  se  pro- 
duire dans  l'état  nonnal  de  l'air  qu'à  la  température  de  son  ébulli- 
lion,  s'oxydait  dans  l'oxygène  électrisé  à  la  température  ordinaire. 
Les  travaux  de  M.  Scbœnbein  ont  depuis  lors  montré  quels  chan- 
gements importants  s'opéraient,  dans  ce  cas,  dans  les  propriétés  du 
gaz  qu'il  avait  cru  d'abord  nouveau,  et  auquel  il  avait  xlonné  le  nom 
A^  ozone  y  d'un  mot  grec  qui  veut  &vq  odorant.  Ënfm^  des  observa- 
tions plus  précises  faites  par  MM.  Marignac  et  Larive  ont  prouvé  que 
ce  n'était  que  de  l'oxygène  modifié  dans  ses  qualités,  mais  non  dans 
sa  nature,  et  le  nommèrent  oxygène  02oi?e.  L'étincelle  électrique  ne 
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jouit  pas.  seule  du  privilège  de  la  modifier  ainsi  :  un  courant  électri- 
que continu  produit  le  même  effets  et  ce  gaz,  en  passant  lentement 
sur  du  phosphore  froid  et  lavé  dans  une  dissolution  alcaline  pour  lui 
enlever  l'acide  phosphoreux  qu'il  aurait  pu  entraîner^  agit  de  même. 

Les  propriétés  nouvelles  de  l'oxygène  ainsi  modifié  sont  :  d'oxy- 
der le  mercure  à  la  température  (»dinaire;  d'oxyder  Targent;  d'a- 
cidifier directement  le  nitrogène,  et  de  produire  ainsi  de  l'acide  nitri- 
que, et  certainement  cet  acide ,  toujours  produit  par  l'étincelle  de 
la  foudre  ou  l'éclair^  est  dû  à  cet  effet;  enfin  de  décomposer  instan- 
tanément les  iodures,  ce  dont  on  s'assure  au  moyen  d-un  papier 
amidcHiné^  humecté  d'une  dissolution  de  ce  corps.  L'iode  mis  en 
liberté  le  fait  devenir  bleu  :  ce  dernier  phénomène  est  la  réaction 
la  plus  sensible  pour  reconnaître  que  Toxygène  est  ozone. 

On  voit  par  là  que  cette  modification  isomérique^  qui  ne  change , 
m  le  poids  ni  le  volume  de  ce  gaz^  développe  considérablement  ses 
affinités. 

Get  état  particulier  est  détruit  par  une  températurede  250°^  et  à 
plus  forte  raison  par  une  plus  élevée  ;  ce  qui  est  analogue  au  phc- 
Domène  magnétique  :  en  efTet^  un  aimant  perd  ses  propriétés  lors* 
qu'on  le  chauffe  très-fortement. 

M.  A.  Houzeau  a  désigné  sous  le  nom  A'oxygène  naissant,  du  gaz 
oxygène  préparé  d'une  manière  particulière.  Le  gaz  obtenu  présente 
les  propriétés  caractérisques  suivantes  :  il  est  incolore;  son  odeur  est 
forte,  désagréable,  et,  respirée  en  trop  grande  quantité,  cause  des 
nausées  et  même  des  vomissements;  et  cette  odeur,  qui  n'est  pas 
désagréable  d'abord,  finit  par  devenir  insupportaUe.  Sa  saveur  est 
celle  du  liomard.  A  la  température  de  +  1^^,  il  redevient  ox^ène 
oMinaire;  la  lumière  solaire  le  transforme  de  même  :  il  éprouve  le 
luéme  effet  en  passant  à  travers  les  corps  poreux^  éponge  de  pla^ 
tiue,  amiante,  coton  cardé^  flanelle^  etc. 

Sous  l'influence  de  Teau  il  oxyde  facilement  les  métaux,  même 
l'argent  ;  il  suroxyde  les  oxydes  au  minimum;  il  transforme  l'acide 
arsénieux  en  acide  arsénique.  Les  oxacides,  les  alcalis,  réagissent  sur 
lui;  l'ammoniaque  y  brûle  réellement,  quoique  sans  lumière.  Une 
partie  du  nitrogène  est  transformée  en  acide  nitrique  qui  se  com- 
bine à  la  portion  d'ammoniaque  non  décomposée,  et  donne  ainsi  du 
nitrate  d'ammoniaque,  qui  forme  des  fumées  blanches. 

Les  acides  chlorhydrique,  bromhydrique,  iodhydrique^  sont  dé- 
composés par  l'oxygène  naissant;  le  chlcû^e,  le  brome,  Tiode,  sont 
mis  en  liberté.  L'hydrogène  phosphore  non  spontanément  inflamma- 
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ble,  qui  ne  brûle  pas  dans  Foxygène  ordinaire  à  +  20*,  y  brùle^  au 
contraire,  avee  production  de  lumière. 

H  décompose  lesiodures^  et  metriode  en  liberté.  Il  décolore  im- 
médiatement les  teintures  de  tournesol^  de  coch^ille^  de  campô* 
cbe,  le  sulfate  d'indigo. 

M.  A,  Houzeau  le  préparc  au  moyen  du  bioxyde  de  barium  :  il 
met  de  Tacide  sulfurique  monohydraté  dans  un  ballon  tubulé;  à  la  tu- 
bulure il  adapte  un  tube  abducteur,,et  au  col  un  bouchon  qu'il  enlève 
pour  introduire  de  petits  fragments  de.Poxyde  dé  barium;  le  gaz 
ne  tarde  pas  à  se  dégager^  le  mélange  s'échauffe.  Si  la  température 
8*élève  trop,  on  plonge  le  ballon  dans  l'eau,  parce  qu^il  faut  éviter 
qu'elle  dépasse  +  50  ou  -h  60".  Si,  au  contraire,  la  température  né 
s'élevait  pas  assez,  on  chaufferait  le  bain^marie  àcette  température. 

Les  propriétés  remarquaWes  de  l'oxygène  ainsi  obtenu  ont  quel- 
ques rapports  avec  celles  de  Vozone.  M.  A.  Houzeau  se  propose  de 
faire  une  étude  comparative  de  ces  deux  cas  d'isomérie  de  l'oxy- 
gène. {Compte  rendu  de  V Académie  des  Sciences  y  XLyp.  697.) 

Nous  aurons  souvent  des  exemples  de  modification  des  propriétés 
dans  les  corps  simples  ou  composés  par  des  causes  diverses,  sans  que 
pour  cela  leur  nature  ou  leur  composition  ait  changé  aucunement. 

PRÊpAKATION. 

On  obtient  l'oxygène  libre  et  pur  au  moyen  d'un  grand  nombre 
de  procédés.  Le  plus  simple  et  le  plus  fréquemment  employé  est 
celui  dans  lequel,  on  porte  à  une  forte  chaleur  rouge,  dans  une  cor- 
nue, soit  de  fer  soit  de  grès,  de  l'oxyde  noir  ou  bioxyde  de  manga- 
nèse. Le  tiers  seulement  de  son  oxygène  se  dégage;  il  reste  un  autre 
oxyde  du  même  métal  3  IVfoOS  ce  qui  équivaut  à  MnW,  donne  Mn^ 
(M,  qui  reste  dans  la  cornue,  0'  se  d^age  {fig.  3).  La  cornue  A  doit 

être  placée  dans  un  fourneau 
à  réverbère;  on  a  adapté  à  son 
col,  au  moyen  d'un  bouchon, 
un  tul)e  convenablement  re- 
courbé pour  conduire  le  gaz 
dans  l'eau  d'où  il  passe  dans 
It^s  (laçons  ou  les  éprouvettes 
B  que  l'on  veut  remplir. 

Le  gaz  obtenu  par  ce  pro- 

L^'dt:  est  rarement  pur.  L'oxyde 

iig.  5.  ^     de  tnangatièse  provenant  de 
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quelques  mines  contient  habituellement  du  carbonate  de  chaux, 
qui  se  décompose^  même  avant  l'oxyde;  ce  qui  fait  que^  surtout  au 
commencement  de  l'opération^  on  n'a  qu'un  mélange  d'oxygène  et 
d'acide  carbonique* 

On  peut  le  purifier  cependant  en  lui  feisant  traverser  un  ou  mieux 
deux  flacons  laveurs  contenant  de  la  potasse  ou  de  la  soude  en  dis- 
solution. 

Quelques  oxydes,  ceux  de  mercure  et  d'argent,  chauffés  seule- 
ment dans  des  cornues  de  verre,  perdent  tout  leur  oxygène;  le  métal 
pur  reste  :  dans"  le  col  de  la  cornue,  si  c'est  du  mercure^  parce  qu'il 
distille;  dans  la  cornue,  si  c'est  de  l'aident. 

Mais  on  n'emploie  ces  procédés  que  pour  montrer  que  cer- 
tains oxydes  sont  entièrement  réductibles,  c'est-à-dire  qu'ils  aban- 
donnent  tout  leur  oxygène^  par  opposition  à  d'autres  qui^  bien  que 
chauffés  aux  températures  les  plus  élevée,  le  conservent  en  entier 
ou  au  moins  en  partie ,  et  sont  irréductibles  par  la  chaleur  seule  : 
l'oxyde  de  fcF,  par  exemple. 

Lorsqu'on  veut  obtenir  l'oxygène  le  plus  pur,  on  emploie  le  chlo- 
rate de  potasse  :  on  l'introduit  dans  une  petite  cornue  de  verre  à  la- 
quelle on  adapte^  comme  toujours,  au  moyen  d'un  bouchon,  un 
tube  abducteur.  Il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  y  mêler  b'plus  petite 
quantité  de  matière  combustible,  de  la  râpure  de  bouchon,  entre 
autres,  cfl^  il  pourrait  en  résulter  une  détonation.  On  élève  graduel- 
lement la  température^  le  sel  commence  par  fondre,  puis  il  se  dé- 
compose,  et  l'oxygène  se  d^age  pendant  quelque  temps,  et  cesse 
euGn  pour  recommencer  quand  on  chaufTe  plus  fortement,  jusqu'à 
décomposition  complue.  Voici  l'équation  de  laréaction  :  K0>  GIO^ = 
KQh-O**.  Il  reste  dans  la  cornue  un  sel,  le  chlorure  de  potassium,  l'oxy- 
gène se  dégage..  Nous^  pourrions  citer  encore  plusieurs  pocédés;  le 
peroxyde  de  manganèse  et  l'acide  sulfurique,  le  bichromate  de  po- 
tasse  et  le  même  acide;  mais  les  détails  de  ces  opérations,  que  l'on 
p^t  trouver  dans  tous  les  traités  de  chimie  générale,  ne  sont  pas 
assez  utiles  pour  que  nous  nous  y  arrêtions. 

M»  Boussingault  apratiqué  un  autre  procédé ,  qui  est  une  applica- 
tion des  plus  heureuses  de  connaissances  déjà  acquises,  mais  qu'au- 
cun chimiste  n'avait  eu  l'idée  de  rendre  utile.  L'oxyde  de  barium  ou 
baryte^  BaO>  chauffé  à  la  température  du  rouge  naissant,  a  la  pro- 
priété d'absorber  une  quantité  d'oxygène  égale,  à  celle  qu'il  con- 
tient déjà, .et  de  se  transformer  ainsi  en  bioxydeBaO';  ce  bioxyde, 
étant  porté  à  la  température  du  rouge-blanc  et  même  du  rouge-rose^ 
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abandonne  cette  nouvdle  quantité  d'ox^ène  pour  redevenir  prol- 
oxyde*  M.  Boussingault  a  eu  Tidéede  prendre  Toxygène  dans  Pair 
pour  former  le  bioxyde,  au  lieu  d'employer  l'oxygène  pur,  comme  ôh 
le  pratique  ordinairement  ;  de  telle  sorte  qu'en  chauffant  modéré- 
ment un  tube  rempli  de  baryte  et  y  faisant  affluer  de  l'air  préala- 
blement purgé  de  l'acide  carbonique  qu'il  contient,  la  transforma- 
tion s'opère  parfaitement;  le  bioxyde  est  formé,  dès  que  le  gaz  qui 
sort  du  tube  estde  Pair  non  privé  d'oxygène,  et  l'opération  est  ache- 
vée :  on  ferme  alors  le  robinet  du  tuyau  par  lequel  on  faisait 
arriver  l'air,  etde  celui  par  lequel  le  nitrogène  se  dégageait,  et  l'on 
ouvre,  au  contraire,  le  robinet  d'un  autre  tuyau  correspondant  à  un 
gazomètre,  qui  est  une  sorte  de  réservoir  clos  pouvant  recevoir  des 
gaz  en  remplacement  de  l'eau  qu'il  contient.  Si  alors  on  élève  con- 
venablement la  température  du  tube,  l'oxygène  se  dégage,  et,  lors- 
que sa  décomposition  est  achevée,  on  laisse  refroidir  pour  réformer 
le  bioxyde,  et  toujours  de  même  alternativement.  L'expérience- en 
petit  a  pu  êtreainsi  reproduite  17  fois  ;  malheureusement, en  grand, 
le  succès  jusqu'ici  n'a  pas  répondu  à  Pattentë;  il  faut  espérer 
qu'enfin  l'industrie  parviendra  à  vaincre  les  difficultés  pratiques 
d'un  procédé  qui  rendrait  certainement  de  grands  services  à  l'indus- 
trie. Déjà  depuis  longtemps  M.  Gaudih  a  employé  l'oxygène  pour 
activer  la  combustion  d'une  lampe  alimentée  par  de  l'essence,  de 
l'éther,  de  l'alcool;  il  a  obtenu  par  ce  nloyen  une  lumière  qui  ne 
le  cédait  en  rien  à  h  lumière  électrique,  dans  les  expériences  qui  fu- 
rent faites ,  pour  comparer  leurs  intensités  respectives,  à  la  Faculté 
d  es  sciences;  il  obtient,  de  plus,  avec  celte  flamme  une  température 
assez  élevée  pour  y  fondre  le  cristal  de  roche  au  point  de  l'étirer 
en  fil.  C'est  au  moyen  de  cet  appareil  qu'il  produit  les  gouttes 
ibériques  de  cristal  de  roche  qui  servent  pour  ses  petits  micros(*.opes. 

MM.  Rousseau  éclairent  leurs  ateliers,  rue  de  l'École  de  Méde- 
cine, avec  des  lampes  brûlant  à  blanc,  où  ils  introduisent,  au  Ifeù 
d'air,  de  l'oxygène;  ce  qui  leur  donne  une  lumière  beaucoup  plus 
forte  que  celle  qu'ils  auraient  en  multipliant,  sans  cette  addition, 
leurs  becs  éclairants. 

a  donc  on  peut  arriver  à  résoudre  le  problème  de  l'oxygène  à 
bon  marché,  on  rendra  certainement  un  grand  service  à  llndustrie, 
puisqu'on  aura  le  moyen  de  produire  des  chaleurs  et  des  lumières 
de  beaucoup  supérieures  à  celles  qui  sont  connues  dans  les  arts. 
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lVlTBOC}ti:iVB  ou  AZOTB,  Az  ou  N  =  14.  1  lit.  pèse  lg%25C. 

Vazote  tire  son  nom  de  deux  mots  grecs  signifiant  privant  de  la 
vie,  qualité  qui  lui  est  cependant  commune  avec  tous  les  autres  gaz^ 
excepté  Toxygène  ;  en  Angleterre,  en  Allemagne,  etc.,  on  le  nomme 
niirogène ,  ce  qui  est  beaucoup  mieux  adapté  à  ses  propriétés  spé- 
ciales, puisque  seul  il  produit  le  nitre  ou  salpêtre,  et  que,  bien 
qu'on  ait  composé  les  mots  acides  azotique,  azotettx,  .on  a  été  forcé 
de  conserver  les  mots  nitre,  nitrière,  nitrification,  que  l'on  ne  peut 
rendre  par  aucune  modification  du  mot  azote.  Puisque  Ton  voulait 
mettre  le  langage  en  rapport  avec  la  nomenclature,  il  eût  été  proba- 
blement plus  convenable  de  changer  les  trois  dénominations,  azote, 
frotoxyde  et  hioxyde  d'azote,  que  d'en  changer  une  foule  d'autres 
passés  dans  le  langage  de  l'industrie  et  même  vulgaire,  car  souvent 
on  écrit  :  Pour  faire  de  l'acide  azotique,  prenez  du  nitre  (il  est  plus 
rationnel  de  dire  dans  cette  phrase  :  Pour  faire  de  l'acide  nitrique). 

L'azote  fut  découvert  presque  en  même  temps,  en  1772,  par  Rhu- 
therford  et  Scheele;  ils  le  nommèrent  air  vicié,  air  méphitique.  Un 
an  après,  Lavoisier  remarqua  que  l'azote  se  rencontre  libre,  mais  seu- 
lement à  rétat  de  mélange  avec  l'oxygène,  dans  l'air  atmosphérique, 
dont  il  fait  environ  les  \.  Il  entre  dans  la  composition  de  beaucoup  de 
corps  organiques,  principalement  dans  ceux  qui  proviennent  des  ani- 
maux, et  dans  la  composition  de  quelques  minéraux  :  c'est  donc  un 
des  corps  des  plus  importants. 

Le  nitrogène,  ou  azote,  est  un  gazpermanent  comme  les  deux 
précédents  :  il  est  incolore,  insipide  et  inodore.  Il  pèse  un  peu  moins 
que  l'air,  sa  densité  étant  0,972.  L'eau  n'en  dissout  qu'une  très-faible 
quantité  :  il  faut  un  peu  plus  de  52  litres  d'eau  pour  en  dissoudre 
1  de  nitrogène.  Ce  corps  n'a,  pour  ainsi  dire,  que  des  propriétés 
négatives;  il  n'est  pas  inflammable;  il  n'entretient  ni  la  combustion 
ni  la  respiration.  Si  l'on  plonge  une  bougie  allumée  dans  une  éprou- 
vette pleine  de  ce  gaz,  elle  s'éteint  immédiatement;  il  n'est  cependant 
pas  Vénéneux,  puisque  nous  le  respirons  continuellement  par  l'air  qui 
s'introduit  dans  les  poumons;  il  ne  joue  d'autre  rôle  dans  l'air  que 
d'y  raréfier  l'oxygène.  Il  a  toutefois  une  grande  importance  dans 
l'acte  de  la  végétation  :  il  est  certain  que  les  plantes  pendant  une  cer- 
taine période  de  leur  accroissement,  les  légumineuses  surtout, 
prennent  dans  l'air  une  partie  du  nitrogène  qui  est  nécessaire  à  leur 
organisation ,  tandis  que  toutes  les  plantes,  pendant  la  floraison  et 
surtout  la  fructification,  doivent  le  prendre  dans  les  produits  nitro- 
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gênés,  gazeux  ou  solubles^  résultant  de  la  décomposition  des  ma- 
tières enfouies  dans  le  sol  comme  engrais. 

Les  cultivateurs  des  pays  dans  lesquels  les  fumiers  sont  rares  ont 
reconnu  cette  propriété  depuis  longtemps,  sans  chercher  à  s'en  ren- 
dre compte^  et  surtout  sans  le  pouvoir.  Ainsi ,  en  Bretagne ,  on  sème 
du  sarrasin^  ou  blé  noir,  pour  l'enfouir  dans  le  sol  avant  la  floraison, 
et  Ton  a  reconnu  qu'il  remplaçait  le  fumier  dont  on  ne  pouvait  dis- 
poser; cette  plante  ne  peut  avoir  pris  qu'à  l'air  le  nitrogène  qu'elle 
cède  à  la  récolte  suivante.  Les  animaux  supérieurs  ne  semblait 
Ipas  s'approprier  le  nitrogène  de  Tair  par  la  respiration. 

PRÉPARATION. 

L'air  contenant  le  nitrogène  mélangé  avec  l'oxygène,  c'est  à  ce 
fluide  qu'on  a  recours  le  plus  souvent  pour  obtenir  ce  gaz  à  Tétat 
de  pureté  :  il  ne  faut  pour  cela  qu'absorber  l'oxygène.  Le  procédé 
le  plus  simple  est  le  suivant  :  on  pose  sur  un  liège  a,  flottant  sur  l'eau, 
une  petite  coupelle  h  qui  reçoit  un  fragment  de  phosphore  que  l'on 

enflamme  y  puis  on  le  recouvre  d'une 
cloche  de  verre  c  pleine  d'air.  Le 
phosphore  brûle  tant  qu'il  y  a  de  l'oxy- 
gène, puis  il  s'éteint  (fig.  4);  mais,  par 
cette  combustion  vive,  le  phosphore 
laisse  un  peu  d'oxygène  libre  que  l'on 
absorbe  au  moyen  d'un  long  bâton  de 
phosphore  qu'on  y  laisse  séjourner 
I  pendant  quelque  temps.  Le  gaz  n'est 
pas  encore  parfaitement  pur;  il  con- 
tient encore  l'acide  carbonique  de  l'air  et  des  vapeurs  de  phos- 
phore, mais  il  l'est  assez  pour  constater  les  (propriétés  du  gaz. 

On  pQut  aussi  absorber  l'oxygène  de  l'air  par  du  cuivre  chauffé  au 
rouge,  par  des  copeaux  de  cuivre  humectés  d'acide  sulfurique^  par 
la  décomposition  de  l'ammoniaqueau  moyen  du  chlore,  ou  mieux  du 
chlorure  de  chaux,  par  celle  de  l'azotite  ou  nitrite  d'ammonia- 
que, etc.  Nous  ne  faisons  que  citer  ces  procédés,  le  nitrogène 
n'ayant  été  jusqu'ici  par  lui-même  directement  d'aucune  application 
dans  les  arts. 

Nous  devrions  continuer  sans  interruption  la  description  des  corps 
simples  ;  mais  l'air  et  l'eau,  qui  sont  composés  des  corps  étudiés 
jusqu'ici,  intervenant  presque  à  chaque  instant  dans  les  réactions 
dont  nous  aurons  à  parler,  il  est  nécessaire  de  les  connaître  d'abord. 
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AlB.  i;iit.  pèse  1^%2932. 

L'atmosphère  'qui  enveloppe  la  terre  forme  une  |coucbe  d'une 
épaisseur  que  le  calcul  a  montré  devoir  être  de  GO  kilomètres ,  un 
peu  plus  de  15  des  anciennes  lieues  de  25  au  degré  du  de  poste. 
Sa  densité  décroît  progressivement  à  mesure  qu'il  est  plus  élevé. 
C'est  la  pression  exercée  par  cette  couche  d'air  qui  fait  monter  Veau 
dans  les  corps  de  pompe^  lorsqu'on  soulève  le  piston  ;  c'est  elle 
au^si  qui  maintient  le  mercure  à  une  hauteur  moyenne  de  76  cen- 
timètres au  niveau  de  TOcéan,  dans  le  baromètre;  mais^  quand  on 
s'élève  dans  l'atmosphère,  soit  engravissant  des  montagnes,  sojt  par 
ime  ascension  aérostatique,  la  couche  d'air  qui  se  trouve  au-dessus 
de  l'observateur  étant  moindre ,  la  colonne  de  niercure  diminue, 
car  sa  hauteur  est  en  raison  directe  delà  pression,  c'est-^à-dire 
qu'elle  augmente  ou  diminue  comme  elle. 

L'observation  a  fait  voir  que  les  atmosphères  des  planètes  qui  en 
possèdent  ont  des  limites;  on  avait  dû  en  conclure  qu'il  en  est  do 
même  de  l'air  pour  la  terre.  Le  calcul  s'est  ensuite  chargé  de  dé- 
terminer ses  limites  que  les  observations  barométriques  sont  venues 
confirmer.  Les  expériences  de  M.  Faraday  ont  démontré  de  plus  que 
toutes  les' substances  gazeuses  ou  liquides  produisaient  des  atmo- 
sphères limitées,  variant  avec  la  température. 

L'air  sert  de  point  de  comparaison  pour  les  densités  des  gaz  et 
des  vapeurs,  et  de  même  pour  leurs  pouvoirs  réfringents.  C'est  un 
gaz,  ou  plutôt  un  mélange  de  gaz  incolore,  insipide,  inodore,  doué 
d'une  grande  transparence,  mais  cependant  non  absolue  ;  car  il  ab- 
sorbe la  lumière;  ce  qui  fait  que  ce  que  l'on  nomme  le  ciel  a  ui)e  si 
belle  nuance  bleue:  si  l'air  n'absorbait  pas  la  lumière,  le  ciel  paraî- 
trait noir;  aussi,  plus  on  s'élève,  soit  s^ur  des  montagnes,  soit  au 
moyen  de  ballons,  plus  la  couleur  bleue  devient  intense.   * 

L'air  qui  nous  environne  entretient  la  vie  des  animaux  au  moyen 
de  l'oxygène  qu'ils  absorbent  en  le  respirant  ;  c'est  lui  aussi  qui  entre- 
tieot  la  vie  des  plantes  et  leur  accroissement  par  l'acide  carbonique 
qu'il  contient.  Ce  n'est  donc  pas  un  mélangedenitrogène  et  d'oxygène 
seulement  :  on  y  trouve  de  l'acide  carbonique,  de  la  vapeur  d'eau  et 
des  traces'd'autrcB  gaz,  d'ammoniaque  entre  autres,  qui  contribuent 
aussi  à  la  nutrition  des  plantes.  L'analyse  complète  de  l'air  est  donc 
une  opération  longue,  difficile  et  délicate;  mais,  comme  ordinaire- 
ïûenton  ne  cherche  à  y  déterminer  que  les  quantités  d'oxygène,  de 

3.  ' 
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nitrogène,  d'acide  carbonique  et  d'eau ,  nous  ne  citerons  que  ce  qui 
a  rapport  à  leur  dosage. 

Le  procédé  analytique  le  plus  simple  pour  mesurer  la  quantité 
d'oxygène  est  celui  par  lequel  on  absorbe  ce  gaz,  à  froid,  au  moyen 
d'un  bâton  de  phosphore  pouvant  occuper  toute  la  longueur  d'un 
tube  fermé  par  un  bout  et  gradué  en  divisions  d'égal  volume.  On 
commence  par  remplir  ce  tube  d'eau ,  puis  on  y  fait  pénétrer  de  l'air 
jusqu'à  ce  que  le  niveau  de  l'eau  dans  l'intérieur  du  tube,  étant  sur 
le  même  plan  que  celui  de  l'eau  de  la  cuye,  occupe  100  divisions 
du  tube,  qui  alors  ne  doit  avoir  qu'environ  la  moitié  de  sa  capacité 
occupée  par  l'air;  autrement,  quand  on  y  introduirait  le  phosphore, 
il  pourrait  arriver  que  l'on  fit  sortir  une  partie  de  l'air  mesuré.  On 
introduit  le  bâton  de  phosphore,  en  ayant  soin  de  ne  pas  faire  péné- 
trer une  nouvelle  quantité  d'air;  puis  on  abandonne  l'expérience  à 
e  le-même,  dans  un  lieu  dont  la  température  ne  doit  pas  être  supé- 
rieure à  +  20%  parce  que  le  phosphore,  en 
'  absorbant  l'oxygène ,  même  assez  lentement, 
développe  de  la  chaleur  :  le  bâtcHi  pourrait  fon- 
dée, et,  coulant  sous  l'eau,  il  n'aurait  plus  d'àc- 
iion  {{ig  5).  Le  phosphore  répand  immédiate- 
ment des  vapeurs  qui  descendent  et  se  dissolvent 
dans  l'eau;  le  volume  du  gaz  diminue  peu 
à  peu.  L'expérience  est  terminée  quand  le  vo- 
lunie  ne  varie  plus,  ce  qui  arrive  au.  bout  de 
quelques  heures;  la  longueur  de  l'expérience 
Fig.  5.  n'est  qu'un  léger  inconvénient,  puisqu'une  fois 

organisée,  on  n'a  plus  à  s'en  occuper  que  lorsqu'elle  est  terminée. 
Quand  on  s'est  assuré  qu'elle  est  achevée  par  la  constance  du 
volume,  on  retire  le  bâton  de  phosphore  sans  laisser  rentrer  tfair, 
et  l'on  enfonce  le  tube  dans  l'eau  de  la  cuve  jusqu'à  ce  que  le  niveau 
de  l'eau  soit  le  même  en  dedans  et  en  dehors  du  tube;  il  ne  faut  pas 
le  tenir  avec  les  doigts,  ce  qui  échaufferait  le  gaz  restant  et  aug- 
menterait son  volume,  mais  avec  une  pince.  On  observe  le  nombre 
de  divisions  qui  reste  sur  les  100  que  l'on  avaitmesurées  ;  ce  qui  man- 
que est  l'oxygène  :  on  trouve  ainsi  que  l'air  en  contient  2i  pour  100. 
Ce  mode  d'analyse  est  assez  exact  ;  il  est  en  même  temps  le  plus 
simple  et  le  plus  commode  à  exécuter. 

Beaucoup  d'autres  substances  peuvent  absorber  l'oxygène  :  la 

matière  colorante  du  campêche,  l'acide  gallique,  et  mieux  l'acide 

.pyrogallique.  La  matière  la  plus  économique  et  lapins  commune  est 
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Textrait  du  campéche  :  on  le  dissout  avec  un  peu  de  potasse^  on  l'in- 
troduit dans  un  tube^  on  agite^  et  l'absorption  a  lieu  presque  à  Tin- 
stant;  mais,  pour  cela,  il  faut  disposer  d'une  cuve  h  mercure. 

On  détermine  aussi  la  quantité  d'oxygène  en  poids^  en  faisant  pas- 
ser un  volume  déterminé  d'air  sur  du  cuivre  divisé  et  disposé  dans 
un  tube  que  l'on  chauffe  au  rouge  naissant  :  Pair  passant  lentement 
cède  tout  son  oxygène  au  cuivre.  Ayant  pesé  exactement  le  tube 
avant  l'expérience,  et  le  pesant  de  nouveau  lorsqu'elle  est  terminée, 
l'augmentation  de  poids  représente  l'oxygène  cédé.  MM.  Dumas  et 
Boussingault  ont  trouvé,  par  ce  moyen,  que  l'air  contient  en 
poids  23,01  d'oxygène  et  76,99  de  nitrogène  pour  100;  ce  qui  cor- 
respond exactement  à  20,81  du  premier  et  79,19  du  second  pour 
iOO  en  volumes. 

Ces  nombres  ne  se  rapportent  qu'à  l'air  libre  ou  extérieur;  il  n'en 
est  plus  de  mêmç  quand  on  analyse  l'air  des  chambres  habitées  qui 
n'est  point  renouvelé,  et  surtout  celui  des  salles  où  beaucoup  de 
personnes  sont  réunies,  leur  respiration  absorbant  de  Toxygène  qui 
est  remplacé  par  un  volume  égal  d'acide  carbonique.  Dans  quelques 
mines,  Tair  qui  s'y  trouve  est  souvent  altéré  par  l'absorption  de  l'oxy- 
gène, qui  transforme  certains  sulfures  métalliques  au  moyen  d'une 
combustiou  lente,  mais  dont  l'effet  est  assez  sensible  pour  réduire 
considérablement  la  proportion  de  ce  gaz.  La  respiration  des  ouvriers, 
la  combustion  des  lampes  qui  les  éclairent,  offrent  encore  des  élé- 
ments d'altération,  et,  par  suite,  une  autre  proportion  d'oxy- 
gène est  absorbée  et  remplacée  par  de  l'acide  carbonique  et  de  la 
vapeur  d'eau;  mais  cette  dernière  se  condense.  De  là  résulte  la  né- 
cessité absolue  de  renouveler  l'air  des  galeries  de  mines;  sans  quoi, 
les  ouvriers  seraient  asphyxiés.  Cette  précaution  est  encore  plus  né- 
cessaire dans  certaines  mines,  principalement  celles  de  houille,  dans 
la  plupart  desquelles  se  dégage  un  gaz  particulier,  nommé  feu  grisou 
par  les  ouvriers ,  et  qui  est  une  combinaison  d'hydrogène  et  de  car- 
bone que  nous  étudierons  plus  loin  :  non-seulement  cette  combinai- 
son n'est  pas  propre  à  la  respiration ,  mais  encore,  étant  combus- 
tible, elle  produit  avec  l'air  un  mélange  détonant  qui  détermine, 
lorsqu'il  s'enflamme ,  des  explosions  fatales,  qui  font  périr  toiis  les 
ouvriers  présents  dans  les  galeries;  dans  d'autres  mines  de  houille, 
c'est  de  l'acide  carbonique  qui  afflue  si  abondamment  que  les  ou- 
vriers en  sont  encore  victimes. 

Il  est  donc  iniportant  de  vérifier  par  l'analyse  quelle  est  la  com- 
(iosilion  de  l'air  dés  mines,  pour  corriger  son  altération  par  Un  sys- 
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tènie  d'aérage  suffisant  et  fondé  sur  la  connaissance  que  l'expérience 
a  donnée  de  la  quantité  d'oxygène  minimum  et  de  celle  maximum 
d'acide  carbonique  que  les  hommes  peuvent  supporter  sans  danger. 
En  effet,  dès  que  Tair  contient  de  5  à  6  pour  100  d'acide  carbonique, 
la  flamme  d'une  bougie  s'éteint;  l'homme  peut  encore  vivre  dans  ce 
milieu,  mais  il  éprouve  une  gêne  très-pénible.  Quand  l'air  ne  contient 
plus  que  15  pour  100  au  lieu  de  ^  d'oxygène,  il  peut  asphyxier. 

On  voit,  par  ces  citations,  combien  il  importe  de  déterminer,  dans 
l'analyse  de  l'air,  la  proportion  d'oxygène  et  la  quantité  d'acide  car- 
bonique qui  s'y  trouvent. 

L'air,  dans  son  état  normal,  contient  toujours  une  certaine  pro- 
portion d'acide  carbonique  :  de  Saussure  parvint  le  premier  à  dé- 
terminer avec  un  peu  d'exactitude  la  quantité  d'acide  carbonique 
qui  s'y  trouve;  plus  tard,  M.  Thénard  détermina  cette  quantité  avec 
une  précision  absolue,  en  faisant  passer  l'air  à  travers  tine  dissolu- 
tion de  baryte,  le  poids  du  carbonate  de  baryte  produit  donnant 
celui  de  Pacidé  carbonique,  et  par  suite  son  volume.  Le  minimum  est 
en  nombre  rond  3  dix-millièmes,  le  maximum  5 1 ,  en  moyenne  i. 
Cette  quantité  si  faible  ne  peut  avoir  aucune  influence  nuisible  sur 
la  respiration,  et  elle  suffit  au  développement  des  plantes,  qui  y  pui- 
sent en  partie  le  carbone  constituant  leur  charpente  solide. 

MM.  Brunner  et  Boussingault  se  sont  servi  de  l'appareil  suivant, 
[fig.  6),  aussi  simple  que  commode  pour  doser  l'acide  carbonique  sur 
une  assez  grande  quantité  d'air,  et  qui  permet  d'obtenir  un  poids^n- 
sibic  d'acide  carboilique.  L'air  est  mesuré  en  volume,  au  moyen  de  la 
quantrté  d'eau  qui  s'écoule  d'un  réservoir  a,  exactement  cubé  et  gra- 
dué, servant  d'aspi- 
.rateur;  le  niveau  de 
1^  l'eau  dans  l'aspira- 
tion est  indiqué  par 
celui  du  tube  de 
véjrre  qui  est  placé 
en  dehors,  et  com- 
munique librement 
.par  deux  tuyaux 
*^'6-  6  horizontaux      avec 

le  haut  et  le  bas  de  l'intérieur  de  Taspiràteur.  La  pression  étant  la 
même  dans  les  deux ,  les  liquides  peuvent  se  trouver  sur  le  même 
plan;  ce  qui. permet  de  mesurer,  par  l'échelle  verticale  appliquée  le 
long  de  l'appareil,  le  volume  d'air  qui  y  a  pénétré.  Un  thermomètre 
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plongé  dans  le  réservoir  en  indique  la  température  ^  pour  les  correo 
tionsà  faire  sur  les  volumes.  L^air  pénètre  dans  Faspirateur  au  moyen 
d'ontube  muni  extérieurement  d'un  robinet  b  que  Ton  ouvre  avant 
de  commencer  Texpérience.  Ce  tube  pénètre  à  une  profondeur  que 
l'on  augmente  ou  diminue  à  volonté  pour  avoir  un  écoulement  plus 
oa  moins  rapide,  mais  constant.  Quand  on  ouvre  le  robinet  inférieur 
Cj  l'extrémité  inférieure  du  tube,  étant  recourbée,  ne  permet  pas  à 
l'air  de  remonter;  l'eau  déplacée  s'écoiile  dans  un  baquet.  Cette 
disposition,  due  à  Mariette,  fait  que  la  pression  n'est  exercée  que  par 
la  hauteur  de  la  colonne  d'eau  comprise  entre  la  partie  inférieure  du 
tube  aspirateur,  et  la  partie  inférieure  du  tube  par  lequel  s'opère 
l'écoulement;  L'air^  en  pénétrant  dans  l'appareil,  passe  d'abord  par 
trois  tubes  en  U,  M  d"j  contenant  de  la  pierre  ponce  réduite  en 
grains  de  la  grosseur  du  millet  et  humectée  d'acide  sulfurique  con-- 
centré,  absorbant  l'humidité  de  l'air  qui  le  traverse,  puis  dans 
un  tube  à  boules  <?,  rempli  en  partie  d'une  dissolution  de  potasse  > 
concentrée,  qui  retient  l'acide  carbonique,  et  de  là  passe  dans  un 
dernier  tube  en  U,  f  rempli  de  potasse  en  fragments  qui  retient 
Teau  que  l'air  enlève  du  tube  à  boule  en  le  traversant.  Avant  de 
disposer  l'appareil,  on  a  eu  soin  de  peser  exactement  ensemble  le 
tube  à  boule  et  le  tube  /  qui  le  suit;  on  les  pèse  de  nouveau 
quand  l'expérience  est  terminée  :  TaUgmentation  de  poids  de  ces 
tubes  représente  l'acide  carbonique;  et  le  volume  d'eau  dépla- 
cée de  l'aspirateur,  le  volume  de  l'air  qui  a  été  soumis  à  l'ex- 
périence. Les  différents  tubes  sont  réunis  par  des  tubes  de  caout- 
chouc solidement  attachés  au  moyen  de  cordonnet,  pour  qu'il  n'y  ait 
aucune  fuite  d'air. 

La  prop(Mi;ion  d'acide  carbonique  est  bien  plus  considérable  dans 
les  salles  qui  renferment  un  grand  nombre  de  personnes.  M.  Dumas 
a  trouvé  que  l'air  qui  sort  des  poumons  de  l'homme  contient  4  pour 
100 d'acide  carbonique,  c'est-à-dire  100  fois  plus  que  l'air  libre. 
Une  expérience  facile  démontre  cette  énorme  différence  :  elle  con- 
siste à  prendre  deux  vases  contenant  de  l'eau  de  chaux,  à  Mre  passer 
dans  l'eau  de  l'air  extérieur  au  moyen  d'un  soufflet  muni  d'un  tube 
courbé  en  angle  droit,  et  dans  l'autre,  par  un  tube  semblable,  l'air 
sortant  des  poumons;  après  un  petit  nombre  d'expirations  dans  le 
second  vase,  l'eau  de  chaux  est  troublée  par  le  carbonate  de  chaux 
produit,  tandis  que  dans  l'autre,  même  après  avoir  prolongé  l'expé- 
rience, l'eau  est  encore  presque  claire. 
Il  n'est  donc  pas  étonnant  de  voir  dans  des  amphithéâtres  de  pe- 
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tiies  dim^nsions^  remplii^  d'auditeurs  et  entièrement  clos,  l^air  assez 
vicié  paj*  la  quantité  d'acide  carbonique  produit^  pour  que  les  bou- 
gies s'éteignent  :  c'est  en  effet  ce  que  nous  avons  vu  au  cours  de 
littérature  d'Andrieux  au  Collège  de  France,  lorsqu'il  y  succéda  à 
l'abbé  Délille  :  quelques  auditeurs  perdirent  complètement  connais- 
sance, et  le  seul  remède  que  Ton  put  apporter  au  premier  instant , 
les  portes  ne  pouvant  être  ouvertes  par  suite  de  l'encombrement, 
ce  fut  de  briser  les  vitres.  ' 

La  ventilation  est  donc  une  nécessité  dans  lessalles  d'assemblées, 
et  il  faut  qu'elle  soit  proportionnée  au  maximum  d'individus  qui 
peuvent  s'y  trouver  réunis;  M.  Péclet  a  fait  des  expériences  nom- 
breuses d'où  il  est  résulté  qu'il  faut  fournir  au  moins  6  mètres 
cubes  d'air  par  heure  et  par  homme,  pour  que  la  respiration  n'é- 
prouve aucune  gêne;  et,  dans  ce  cas,  l'air  écoulé  de  l'enceinte  con- 
tient environ  6  millièmes  d'acide  carbonique,  ou  15  fois  plus  que 
l'air  extérieur. 

Les  appareils  d'éclairage  viennent  ajouter  une  nouvelle  cause  de 
production  d'acide  carbonique  et  changer  les  conditions  de  venti- 
lation, puisque  i  kilogramme  de  bougie,  à  lui  seul,  dans  un  espace  de 
50  mètres  cubes,  élève,  en  brûlant,  la  quantité  d'acide  carbonique 
à  4  pour  100. 

La  combustion  dans  les  foyers  sans  cheminées,  les  chaufferettes 
surtout,  dans  lesquelles  on  introduit  souvent  dû  poussier  de  charbon, 
sont  une  autre  cause  d'altération  de  l'air;  mais  l'asphyxie  qui  en 
résulte  souvent  tient  ojoins  à  l'acide  carbonique  provenant  de 
cette  combustion  qu'à  la  présence  d'un  autre  gaz,  l'oxyde  de  car- 
bone ,  qui  en  très-petite  quantité  est  dangereux,  puisque  1  pour  100 
suffit  pour  donner  la  mort,  ainsi  que  l'a  démontré  M.  Leblanc. 

L'air  atmosphérique  contient  toujours  une  quantité  plus  ou  moins 
considérable  de  vapeur  d'eau;  sa  moyenne  est  de  8  Ipour  1,000; 
la  quantité  maximum  observée  est  de  10;  celle  minimum,  de  6.  La 
proportion  d'eau  contenue  dans  l'air  dépend  principalement  delà 
température  :  l'air  en  contient  d'autant  plus  qu'il  est  plus  chaud, 
d'autant  moins  qu'il  est  plus  froid.  Son  humidité  apparente  n'est 
donc  pas  l'indice  certain  d'une  grande  quantité  de  vapeur  d'eau 
dans  l'air,  de  même  que  la  sécheresse  n'indique  pas  qu'il  en  con- 
tienne peu.  Ces  différences  dans  l'apparence  de  l'air  tiennent  seule- 
ment aux  variations  de  température.  On  comprendra  mieux  ces  phé- 
nomènes quand  on  aura  vu  les  propriétés  de  l'eau  et  de  sa  vapeur. 

Uue  expérience  qui  se. fait  journellement  et  natiurellement  dans 
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Tété  démontre  la  {uréseuee  de  Feau  dans  l'air  :  quand  on  monte  des 
bouteilles  de  la  cave^  elles  ont  une  température  plus  basse  que  celle 
deFair;  quand^  au  contraire,  elles  y  pénètrent,  la  vapeu?  d'eau  se 
condense  sur  les  bouteilles,  et  Ton  dit  qu'elles  suent.  Ceci  constate 
le  fait,  mais  ne  peut  servir  à  déterminer  la  proportion  de  cette  va- 
peur, ^appareil  avec  lequel  on  mesure  l'acide  carbonique  {fig.  6) 
sert  en  même  temps  à  déterminer  la  quantité  d'eau.  En  efTet,  les 
tubes  QnX}  dd'  dl\  qui  contiennent  de  la  ponce  humectée  d'acide 
sulfurique,  étant  pesés  avant  et  après  l'expérience,  donnent  par  l'aug- 
meutation  de  leur  poids  la  quantité  d'eau  contenue  dans  le  volume 
d>ir  sur  lequel  on  a  opéré. 

De  tous  les  autres  gaz  qui  se  trouvent  dans  Pair,  et  qui  n'y  sont 
qu'en  quantité  si  petite  qu'il  est  très-difficile,  sinon  de  constater  leur 
présence,  au  moins  d'en  déterminer  là  proportion,  le  gaz  ammoniac 
seul  offre  un  intérêt  réel  par  son  action  sur  la  végétation.  Une  par- 
tie de  l'anunoniàque  que  l'on  trouve  dans  Fair  serait  produite,  selon 
deux  chimistes  italiens,  par  la  respiration  des  animaux.  Les  diverses 
analyses  qui  ont  été  faites  dans  ce  but  par  plusieurs  chimistes  ont 
bien  démontré  sa  présence;  mais  elles  offirent  des  différences  si 
énormes  qu'on  doit  en  conclure  que  les  procédés  employés  étaient 
défectueux,  ou  qu'ilsn'étaient  pas  pratiqués  convenablement,  ou  enfin 
que  les  proportions  de  ce  gaz  varient  extrêmement.  En  effet,  les 
nombres  trouvés  sont  entre  eux  comme,  3330;  1330;  224  :  il  n'est  pas 
probable  que  des  différences  aussi  énormes  existent  réellement.  On 
a  constaté  la  présence  d'un  hydrogène  carboné,  et  probablement, 
dans  certaines  circonstances,  d'autres  gaz  qui  donnent  une  odeur 
plus  ou'moins  marquée  et  sont  la  cause  de  certaines  maladies,  telles 
que  les  fièvres  intermittentes,  les  fièvres  pernicieuses,  si  fréquentes 
dans  la  campagne  de  Rome  et  désignées  par  le  nom  de  malaria,  sur 
les  bords  de  beaucoup  de  fleuves  de  la  côte  d'Afrique,  etc.;  mala- 
dies qui  prennent  souVentun  caractère  contagieux,  et  qui  se  •dé- 
clarent principalement  dans  les  Fieux  marécageux.  Il  e^t  probable 
que  cette  insalubrité  provient  en  grande  partie  des  gaz  qui  se  produi- 
sent par  suite  de  la  décomposition  des  matières  végétales  et  ani- 
males dans  les  eaux  stagnantes. 

Les  produits  de  la  décomposition  de  ces  matières  organiques 
communiquent  à  l'air  une  odeur  putride ,  et  sont  désignés  sous  le 
nom  de  miasmes^  M^is  toutes  les  recherches  entreprises  jusqu'ici 
n'ont  pu  parvenir  à  déterminer  ni  leur  nature  ni  leur  quantité;  on 
â  vu  seulement  qu'ils  sont  constitués  comme  des  corps  organiques, 
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et  que  le  chlore,  les  détruit  :  de  là  ^  l'emploi  de  ce  dernier  c< 
comme  désinfectant. 

L'air  atmosphérique  est  donc  loin  d'être  un  corps  simple^  con 
lec^  oyaient  les  anciens^  qui  en  faisaient  un  de  leurs  quatre  éléme 
Mais  les  divers  gaz  dont  il  est  composé  ne  s'y  trouvent  qu'à  V 
de  mélange,  et  non  de  combinaison;  car,  d'après  la  loi  des  proj 
tions  multiples,  citée  dans  les  Généralités,  on  a  vu  que  les  combi 
sons  s'opèrent  dans  des  rapports  simples,  sans  aucune  fraction 
leur  rapport  en  poids  est  de  23,01  d'oxygène  à  76,99  de  nitrogi 
Gay-Lussac,  d'une  autre  part»  a  fait  voir  que  les  combinaisons 
gaz,  par  rapport  à  leurs  volumes,  se  faisaient  de  même  dans  les  i 
ports  les  plus  simples  et  sans  fractions;  or  les  deux  gaz  soni 
volumes  mesurés  exactement  dans  les  rapports  de  20,81  p 
Toxygène  et  79,19  pour  Tazote.  Enfin  Dulong  a  trouvé  que  le  p 
voir  réfringent  de  l'air  était  égal  à  la  somme  des  pouvoirs  rél 
gents  des  quantités  de  nitrogène  et  d'oxygène  qui  s'y  trouvent 
les  deux  gaz  étaient  combinés,  les  résultats  de  Tobservation  eu» 
été  inférieurs  ou  supérieurs  à  cette  somme,  comme  dans  toutes 
autres  combinaisons  gazeuses. 

Les  rapports  quenous  avons  indiqués  entre  les  quantités  d'oxygi 
de  nitrogène,  d'acide  carbonique ,  varient  cependant  dans  quelc 
cas;  mais  ces  variations  ne  sont  que  locales  et  momentanées 
n'influent  en  rien  sur  la  composition  générale  de  Tatmosph 
.  La  composition  de  l'air  en  oxygène  et  nitrogène ,  seulen 
mélangés,  doit  faire  présumer  que  ses  propriétés  en  serontlaco; 
quence;  aussi,  lorsqu'on  chauffe  les  corps  au  contact  de  l'air,  1 
lent-ils  en  se  combinant  à  l'oxygène  qu'il  contient,  mais  néces 
rement  avec  moins  de  vivacité  que  dans  ce  gaz  pur,  puisque  envi 
les  \  de  l'air  sont  du  nitrogène  qui  écartent  ses  molécules.  Si  1 
ne  se  renouvelait  pas  dans  le  foyer,  l'oxygène  étant  absorbé,  i 
resterait  que  du  nitrogène,  et  la  combustion  s'arrêterait;  mais, 
combustion  produisant  de  la  chaleur  qui  dilate  les  ga:^  qui  reste 
ces  gaz,  devenus  plus  légers,  s'élèvent,  et  font  place  à  une  nouv 
quantité  d'air  froid  qui,  arrivant  sans  cesse,  entretientlacombusti 
Cette  ascension  de  l'air  échauffé  et  brûlé  constitue  ce  que  l'on  non 
le  tirage;  plus  ce  tirage  est  fort,  plus  l'air  se  renouvelle  rapidemi 
et  dès  lors  plus  la  combustion  est  active.  I^  température  prodi 
par  la  combustion  est  presque  proportionnelle  à  la  quantité 
combustible  brôlée  dans  l'unité  de  temps  :  on  doit  donc,  pour  jp 
duire  les  plus  hautes  températures,  activer  le  courant  d'air  su 
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combustible ,  ce  qui  s^obtient  par  un  tirage  énergique ,  ou  par  des 
machines  soufflantes^  qui  refoulent  l^air  violemment  dans  les  foyers. 
Tous  les  corps  ne  brftlent  pas  avec  la  même  facilité  :  les  uns  brû- 
lent à  une  température  très-basse;  le  soufre,  par  exemple  :  c'est  pour- 
quoi Ton  s'en  sert  pour  la  fabrication  des  allumettes  et  celle  de  la 
poudre.  D'autres,  au  contraire,  ne  brûlent  que  difficilement  et  à 
nnetempérlature  très-»élevée  :  le  coke,  Tanthracite  surtout,  sont  dans 
ce  cas,  et  ne  brûlent  bien  que  dans  les  foyers  dont  la  température 
est  très-élevée. 

Les  gaàsen  brûlant  produisent  la  flamme;  elle  est  donc  le  résultat  de 
son  élévation  à  la  chaleur  rouge,  par  suite  de  sa  combinaison  avec 
l'oxygène  de  l'air  :  celui-ci  n'étant  en  contact  qu'extérieurement 
avec  le  gaz  combustible,  la  surface  externe  seule  brûle  et  éclaire, 
la  partie  brûlée  disparaissant ,  et  le  gaz  continuant  à  monter  le 
diamètre  de  la  bulle  qui  s'allonge  eii  diminuant,  donne  à  la  flamme 
sa  forme  conique.  Ce  cône  est  composé  de  deux  parties  facilement 
visibles  :  un  cône  intérieur,  composé  des  gaz  combustibles  qui, 
n'ayant  pas  le  contaci,  de  l'air,  ne  brûlent  pas;  un  cône  extérieur 
composé  des  mêmes  gaz,  qui,  au  contact  de  l'air,  sont  en  combus- 
tion et  lumineux.    On  désigne  ces  deux  parties  par  les  noms  de 
flamme  extérieure  et  flamme  intérieure  ou  bleue  :  ces  tkmmes  ont 
des  propriétés  opposées,  que  l'on  utilise  dans  les  essais  qui  se  font 
avec  le  chalumeau. 

Le  chalumeau  est  un  petit  appareil  très-ehiployé  :  l^pour  recon- 
naître, par  une  opération  fort  simple  et  qui  demande  peu  de  temps, 
lanature  de  beaucoup  de  substances  minérales,  surtout  des  minéraux 
proprement  dits  ;  2<»  pour  opérer,  dans  la  bijouterie,  les  soudures 
des  petits  objets.  Le  chalumeau  est  en  général  con;- 

rf  posé  {fig.  7)  d'un  tube  légèrement  conique,  a  b,  qui 
s'emboîte  à  frottement  ou  ^  vis  dans  un  petit  réservoir 
cylindrique/?  d,  destiné  à  condenser  l'eau  provenant 
de  l'haleine  i  sur  l'un  des  côtés  de  ce  cylindre  on  adapte 
un  tube  conique  ef,  k  Textrémité  duquel  on  place 
un  petit  ajutage  en  platine  g,  percé  d'un  trou  d'un 
très- faible  diamètre,  qui  doit  varier  suivant  les  effets 

Ique  l'on  veut  produire. 
Pour  se  servir  de  ce  petit  appareil,  on  introduit  l'ou- 
verture a  dans  la  bouche,  on  gonfle  les  joues,  et  l'on 
^'  ''- .      souffle  vivement  sans  interruption,  n^ême  pendant  que 
Ton  respire  l'air  par  le  nez,  ce  qui  semble  très-difficile  dans  les 
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Fig.  8. 


commencements;  mais  au  bout  de  peu  de  temps  on  se  familiarise 
aisément  avec  ce  jeu  des  muscles  des  joues.  On  dirige  la  partie  ef, 
presque  perpendiculairement  à^la  mèche  de  la  lampe,  de  manière 
que  l'ajutage  g  soit  à  environ  i  millimètre  au^essus  de  la  mèche; 
on  le  fait  pénétrer  à  peine  dans  la  flamme,  et  l'on  souffle  :  U  se 
produit  alors  uqe  nouveUe  direction  dans  la  flamme,  que  Vm  appelle 
alors  dard,  et  qui,  alimentée  par  le  souffle,  donne  une  température 
très-élevée,  surtout  àTaide  de  la  flamme  bleue,  mais  qui 
n'est  cependant  pas  suffisante  pour  fondre  les  corps  les 
plus  réfractaires.;  on  ne  peut  obtenir  ce  dernier  résultat 
qu'en  adaptant  la  partie  e  f  gdu  chalumeau  à  la  douille 
môme  d'un  robinet  dont  est  garnie  une  vessie  pleine 
d'oxygène  ;  on  presse  la  vessie,  que  l'on  place  sous  l'un  des 
bras,  et  Fon  dirige  le  chalumeau  sur  la  flamme  de  la  lampe. 
On  peut  aussi  disposer  la  vessie  dans  une  boîte  ;  on  pose  par- 
dessus une  planche  que  Ton  charge  de  poids  :1a  pression,  de 
quelque  manière  qu'elle  soit  exercée,  fait  sortir  le  gaz  dès 
qu'on  ouvre  le  robinet  r  {ftg .  8) .  On  obtient  ainsi  une  tempé- 
rature si  élevée,  surtout  avec  la  flamme  d'une 
lampe  à  alcool,  que  non-seulement  on  peut  y  fondre 
facilement  le  platine,  mais  même  le  cristal  de 
roche. 

Lorsqu'on  veutintroduireungaz  dans  une  vessie, 
on  commence  par  le  faire  passer  dans  une  cloche 
de  verre,  munie  d'une  douille  en  cuivre  à  robinet 
(fig.  9)  après  lequel  on  peut  visser  celui  delà  ves- 
^sie.  On  conmience  par  expulser  le  plus  possible 
^g  l'air  qui  s'y  trouve,  en  la  pressant,  après  l'avoir  fait 
Fig.  9.  tremper  quelque  temps  dans  l'eau,  >afin  delà  rendre 

souple;  puis  on  aspire  le  peu  d'air  qui  y  reste,  ayant  soin  de  fermer 
son  robinet  dès  que  l'on  cesse  d'aspirer;  on  la  visse  alors  sur  la  mon- 
ture de  la  cloche,  on  ouvre  les  deux  robinets,  et,  faisant  enfoncer 
graduellementla  cloche  dans  l'eau,  le  gaz  comprimé  passe  dans  la 
vessiadont  on  ferme  le  robinet,  ainsi  que  celui  de  la  cloche  quand 
elle  est  assez  remplie, 

La  flamme  n'étant  que  le  résultat  de  la  haute  température  pro- 
duite par  la  combustion  des  gaz  ou  des  vapeurs  combustibles,  si 
on  vient  à  la  refroidir,  elle  s'éteint  :  c'est  ce  phénomène  qui  se 
produit  lorsqu'on  souffle  sur  la  flamme  d'une  bougie;  ce  n'est  pas 
l'agitation  produite  par  le  souffle,  mais  le  froid  qui  en  résulte,  qui 
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réteint.  Les  métaux,  qui  sont  les  meilleurs  conducteurs  de  la  chaleur, 
offrent  ainsi  le  moyen  d'empêcher  Hnflam^iation  de  se  propager. 
Ed  efTet ,  si  l'on  prend  une  toile  métallique  et  qu'on  Vabâisse  sur 
une  flanune^  elle  est  subitement  éteinte  au-dessus  ;  cependant  les 
matières  inflammables  s'y  trouvent  toujours,  mais,  refroidies  6n 
se  tamisant  à  travers  la  toile,  l'inflammation  cesse.  Si  l'on  approche 
une  allumette  enflammée  du  point  où  cette  flamme  a  disparu ,  elle 
reparaît  immédiatement,  ce  qui  prouve  clairement  que  ses  éléments 
s'y  trouvaient  toujours.  Si,  au  lieu  d'abaisser  la  toile  sur  cette  flamme, 
OQ  voulait  la  passer  à  travers  comme  pour  la  couper,  l'inflamma- 
tion ne  cesserait  pas,  la  partie  déjà  refroidie  étant  rallumée  par  celle 
qui  n'est  pas  refiroidie  :  la  flamme  ne  peut  donc  se  propager  à  travers 
les  toiles  métalliques. 

Davy  fit  en  Angleterre  une  belle  application  de  cette  propriété 
des  toiles  métalliques  en  construisant  une  lampe  pour  les  ouvriers 
qui  travaillent  dans  les  mines  de  houille,  et  qui  sont  sans  cesse  expo* 
ses  aux  explosions  résultant  de  l'inflammation  du  mélange  détonnant 
qd  s'y  produit  fréquemment.  Cette  lampe  de  sûreté,  c'est  ainsi 
qu'on  la  nonune ,  est  composée  d'un  réservoir  cylindrique  d(mt  le 
diamètre  est  plus  grand  qUe  la  hauteur  :  c'est  la  lampe;  elle  renferme 
unequantité  d'huile  suffi^nte  pour  alimenter  la  flamme  pendant  toute 
la  durée  du  travail  de  l'ouvrier;  un  petit  crochet  métallique  mobile 
lui  sert  à  moucher  sa  mèche  et  à  la  hausser  ou  l'abaisser  au  besoin, 
sans  qu'il  y  ait  besoin  de  l'ouvrir.  Ce  réservoir  est  surmonté  d'un 
cylindre  en  toile  métallique,  et  la  partie  supérieure  est  enveloppée 
d'une  garniture  en  cuivre,  destinée  à  prévenir  un  échauffement  trop 
considérable,  qui  détruirait,  dans  .cette  partie,  l'efficacité  de  la  toile. 
L'ensemble  delalampe  est  environné  d'un  encadrement  en  fort  fil  de 
fer,  et  à  la  partie  supérieure  se  trouve  une  plaque  de  tôle  assez  large 
poar  préserver  la  flamme  de  l'eau  qui  pourrait  tomber  dessus  et  Fé- 
teindre;  un  anneau  disposé  en  dessus  donne  le  moyen  de  la  sus- 
pendre. 

Lorsqu'on  place  cette  lampe  dans  un  mélange  détonant,  il  pénétra 
dans  la  lampe  et  y  fait  explosion  ;  mais  Teffet  ne  se  propage  pas 
au  dehors.  Elle  serait  doncd'un  effet  certain  sans  Timprudence  des 
ouvriers  qui,  en  inclinant  leurs  lampes,  allument  leurs  pipes,  et  dé- 
truisent ainsi  l'effet  des  précautions  que  l'on  prend  dans  leur  inté- 
rêt. Il  leur  est  cependant  défendu  de  fumer  dans  les  galeries  d'ex- 
ploitation ;  malheureusement  ils  n'ont  point  égard  à  cette  défense  : 
comme ilssont  payés  à  latâche,quela  disposition  dé  cette  lampedonne 
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peu  de  lumière^  et  qu'ils  ne  font  pas  autant  d'ouvrage  qu'ils  le  pour* 
raient  s'ils  y  voyaient  plus  clair  ^  ils  donnent  un  coup  de  pic,  c'est  le 
nom  de  l'outil  dont  ils  se  servent,  dans  la  toile  métallique^  afin  d^avoir 
plus  de  lumière  :  il  est  tout  simple  alors  que  ce  ne  soit  plus  une  lampe 
de  sûreté. 

Celle  qui  sert  dans  la  plu$  grande  partie  des  Houillères  de  Belgique 
est  une  heureuse  modification  de  la  lampe  de  Davy.  Au-dessus  du  ré- 
servoir d'huile  ou  de  la  lampe  elle-même ,  se  trouve 
un  cylindre  de  cristal  épais  6,  et  éprouvé  de  manière 
à  résister  sûrement  à  l'explosion  pouvant  se  produire 
à  l'intérieur  {ftg.  10)  y  le  cylindre  a  la  même  hau- 
teur que  le  réservoir;  la  toile  métallique  e  ne  com- 
mence qu'au-dessus;  il  est  maintenu  par  un  encadre- 
ment de  huit  fils  de  f^  :  mais,  comnàe  par  cette 
disposition  l'air  ne  se  renouvellerait  pas  près  de  la 
mèche,  et  que  la  fl^unme  s'éteindrait ,  on  a  obvié  à  cet 
inconvénient  en  disposant  au-dessus  de  la  mèche  une 
_  sorte  de  cheminée  conique  d,  par  laquelle  montent 
Fig.  10.  les  gaz  de  la  combustion.  Il  y  a  ainsi  un  tirage  assez 
fort.  Les  gaz  brûlés  sortent  par  la  partie  supérieure  de  la  toile 
métallique;  par  suite,  l'air  pénétrant  par  la  partie  inférieure  de  cette 
toile  pour  remplacer  celui  qui  est  sorti  descend  naturellement  au- 
tour de  la  mèche  et  entretient  la  combustion. 

Au  moyen  de  cet  ensemble  y  les  ouvriers  ont  assez  de  lumière  pour 
travailler,  et  n'ont  plus  intérêt  à  crever  la  toile  métallique  ;  en  outre, 
ils  ne  peuvent  plus  allumer  leurs  pip^,  toutes  ces  lampes  étant 
disposées  de  manière  à  ce  que  les  ouvriers  ne  puissent  les  ouvrir^ 
L'intensité  de  la  lumière  d'une  flamme  ne  dépend  pas  de  sa  tem- 
pérature; car  la  flamme  résultant  de  la  combustion  d'un  mélange 
d'hydrogène  et  d'oxygène,  dansles  proportions  convenables  pour  pro- 
duire de  l'eau,  donne  la  plus  forte  chaleur  qui  puisse  provenir  de 
la  combustion ,  et  cependant  elle  éclaire  à  peine  :  celle  que  donne 
la  combustion  de  l'hydrogène  par  l'air  n'éclaire  pas  davantage.  Mais,  * 
si  l'on  projette  cette  dernière  flamme,  à  peine  visible,  sur  un  corps 
solide  qui  ne  puisse  y  fondre,  on  produit  une  vive  lumière  :  c'est 
qu'alors  au  milieu  de  la  flamme  se  trouve  un  corps  sohde  qui,  pre- 
nant sa  haute  température,  est  d'un  blanc  éclatant. 

Il  faut  donc,  pour  qu'une  flamme  soit  éclairante,  qu'elle  renferme 
dans  son  intérieur  des  corps  solides  qui,  arrivant  au  rouge  Uanc, 
lui  donnent  ce  pouvmr.  Quand  l'huile,  la  cire,  etc.^  brûlent,  ces 
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GombinaiseDs  d'bydrogèae  et  de  carbone  abandonnent,  pendant  le 
oonunencemeat  de  leur  combustion,  une  partie  de  leur  carbone  à 
Tétai  solide  :  c'est  ce  carbone  qui  les  rend  susceptibles  de  donner 
une  lumière  vive.  Il  ne  faut  pas  cependant  que  Fexcès  de  ce  coips 
soit  trop  considérable 9  parce  qu'alors  il  se  produirait  une. grande 
quantité  de  noir  de  fumée  ^  l'hydrogène  brjlbuit  toujours  de  préfé- 
rence. Le  noir  de  fumée  doit  aussi  se  produire  dans  la  combustion 
d'une  matière,  même  convenable  dans  les  conditions  ordinaires, 
quand  Tair  n'arrive  pas  en  quantité  suffisante  pour  brûler  tout  ce 
qui  est  combustible. 

U  est  donc  nécessaire,  dans  toute  combustion,  de  proportionner, 
dans  un  foyer  quelconque^  le  volume  d'air  à  intervenir  à  la  quantité 
de  combustible  que  l'on  doit  brûler  dans  un  temps  donné.  Cette 
partie  si  importante  de  la  combustion  devra  être  traitée  avec  tous 
les  détails  convenables  à  l'histoire  du  carbone,  qui  seul  peut  être 
considéré  conune  combustible  usuel ,  tant  pour  les  usages  domes- 
tiques que  pour  tous  ceux  de  l'industrie. 

Une  petite  partie  de  l'oxygène  de  l'air  est  habituellement  dans 
cet  état  isomérique  que  l'on  désigne  par  le  nom  d'ozone  :  il  n'en 
peut  être  autrement,  puisque  l'éclair,  qui  n'est  qu'une  puissante  étin- 
celle électrique,  doniie  lieu  à  cette  modification;  mais  nécessaire- 
ment la  quantité  qui  est  ainsi  transfonnée  ne  peut  être  que  peu  con- 
sidérable. On  a  cru  observer  en  Allemagne  que,  pendant  que  le 
choléra  sévissait  dans  différentes  localités,  on  ne  trouvait  pas  trace 
d'oxygène  ozone  dans  l'air;  il  serait  important  de  vérifier  l'exac- 
titude de  ces  observations. 
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L'eau  est  un  protoxyde d'hydrogène;  elle  était  considérée  comme 
l'un  des  quatre  éléments  par  les  anciens,  et  cette  opinion  s'était 
nutintenue  jusqu'en  1780  environ^  époque  à  laquelle  Priestley  e 
Gavendi^  constatèrent,  ce  que  Watt  avait  peut-être  démontré 
avant  eux,  que  lorsque  l'hydrogène  brûle  dans  l'air  (ou  l'oxygène)  il 
se  forme  de  l'eau.  Quelques  années  après,  Lavoisier  démonka  par 
l'analyse  que  l'eau  est  un  oxyde  d'hydrogène.  De  cette  découverte  de 
la  nature  de  l'eau  et  de  celle  de  sa  composition  date  la  nouvelle 
théorie  chimique,  et^pour  ainsi  dire,  l'avènement  de  cette  partie  des 
connaissances  humaines  comme  science  réelle,  dont  tous  les  phéno- 
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mènes  peuvent  être  expliqués  et  presque  toujours  prévus.  Jusque-là 
les  savants  qui  s'en  occupaient  entassaient  des  feits  nonïbreux/ sou- 
vent fort  importants  9  mais  qu'aucun  lien  logique  ne  pouvait  re^ 
lier  ensemble,  et  qui  n'étaient  jamais  que  le  résultat  d'im  heureux 
hasard. 

L'eau  se  trouve  sous  les  trois  états,  solide,  liquide  et  gazeux  :  à  la 
température  ordinaire,  elle^  est  toujours  liquide;  lorsque  la  tempéra- 
ture s'abaisse  convenablement  elle  se  solidifie;  si,  au  contraire,  on 
rélève  assez,  elle  passe  à  l'état  de  vapeur,  en  produisant  ce  que  l'on 
nomme  Véhullition. 

Eau  solide  ou  glace.  L'eau  en  passant  à  l'état  solide  cristallise  ré- 
gulièrement. En  examinante  la  loupe  des -flocons  de  neige,  on  voit 
facilement  qu'ils  sont  formés  de  groupes  d'espèces  de  rosaces  com- 
posées de  petits  prismes  à  six  pans  plus  ou  moins  déliés^  qui  se  dis- 
posent sous  des  angles  de  60  et  120  degrés,  de  diverses  manières,  au- 
tour d'une  partie  centrale  qui  est  une  petite  table  hexagonale.  Ces 
formes  ne  sont  plus  visibles  lorsque  l'eau  est  solidifiée  en  masse; 
dans  ce  cas,  elle  est  amorphe.  La  glace  a  une  densité  plus  faible  que 
çeHe  de  l'eau;  car  à  -4-4  degrés,  c'est-à-dire  à  4  degrés  au-dessus 
du  zéro  du  thermomètre  centigrade,  l'eau  pesant  1,000,  la  glace  ne 
pèse  que  de  0,910  à  0,  918.  Elle  augmente  donc  sensiblement  de 
volume.  C'est  par  cette  raison  que  l'eau  renfermée  dans  des  carafes, 
des  cruches,  etc.,  les  fait  casser  quand  elle  gèle,  et  que  celle  qui  pé- 
nètre dans  certaines  pierres  les  fend  dans  les  mêmes  circonstances. 
Cette  action  de  l'eau  sur  les  pierres  lorsqu'elle  se  solidifie  est  une  des 
causes  de  la  désagrégation  des  roches  et  de  la  production  des  terrains 
d'alluvion.  Les  pierres  qui  sont  sujettes  à  absorber  l'eau,  et  par  suite 
à  se  fendre  par  la  gelée,  sont  nommés  pierres  gélives,  et  Ton  doit 
éviter  de  les  employer  aux  constructions  qui  peuvent  être  soumises 
à  l'influence  du  froid. 

La  force  d'expansion  de  l'eau  qui  se  change  en  glace  est  telle  que, 
si  l'on  en  remplit  une  bombe,  un  canon  de  fusil,  qu'on  les  ferme 
hermétiquement,  et  qu'on  les  expose  à  un  froid  assez  considé- 
pable  pour  obtenir  la  congélation,  le  canon  et  la  bombe  également 
crèvent. 

n  n'est  donc  pas  étonn^int  que  l'eau  renfermée  dans  les  vais- 
seaux et  les  cellules  des  végétaux  produise  le  même  effet,  et  que  ces 
orçanes  soientdétruits;  il  faut  cependant,  pour  beaucoupd'entre eux, 
que  la  température  s'abaisse  sensiblement  au-dessous  de  0.  Ce  fait 
s'explique  par  une  observation  de  M.  Despretz,  d'où  il  résulte  que, 
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dans  les  tubes  capillaires^  la  congélation  a  lieu  seulement  par  un  froid 
plus  considérable. 

Lorsque  l'eau  contient  des  corps  étrangers  en  dissolution,  des 
oxydes,  des  acides,  des  sels,  de  l'alcool,  etc.,  la  température  né- 
cessaire pour  la  solidifier  peut  être  beaucoup  plus  basse ,  et  quel- 
quefois même  il  est  très-difficile,  sinon  impossible  d'y  parvenir. 

La  formation  de  la  glace  au  moyen  de  l'eau  pure  a  lieu,  dans  les 
circonstances  ordinaires ,  à  la  température  de  0»;  cependant  Gay- 
Liissac  a  observé  le  premier  que,  si  l'eau  était  maintenue  à  l'abri  de 
toute  agitation,  le  thermomètre  pouvait  descendre  jusqu'à  — 12®, 
c'est-à-dire  à  12  degrés  au-dessous  du  0,  sans  qu'elle  se  solidifiât; 
mais  le  moindre  ébranlement  la  faisait  solidifier  en  masse ,  et  le 
thermomètre  remontait  subitement  à  0°.  L'eau,  en  passant  brusque- 
ment à  l'état  solide,  abandonne  la  chaleur  latente  qui  la  maintient 
liquide.  La  température  de  la  formation  de  la  glace  ne  peut  donc 
pas  être  considérée  comme  constante;  mais  celle  qui  résulte  de  son 
passage  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  est  au  contraire  invariable  : 
c'est  pourquoi  on  a  pris  cette  température  pour  marquer  Tun  des 
points  fixes  du  thermomètre,  qui,  en  France  et  dans  la  plupart  des 
autres  contrées,  est  le  0  de  cet  instrument. 

La  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  fondre  la  glace  est  consi- 
dérable; car  il  faut,  pour  transformer  1  kilogramme  de  glace  à  0**, 
en  eau  aussi  à  0°,  autant  de  chaleur  que  pour  élever  1  kilogramme 
d'eau  liquide  de  0°  à  H- 75'».  Toute  la  chaleur  que  la  glace  absorbe 
pour  se  liquéfier  disparaît  en  apparence  :  c'est  pourquoi  on  dit 
qu'elle  est  latente. 

La  glace  offre  souvent  une  transparence  parfaite  ;  aussi  en  Sibérie, 
pendant  l'hiver,  les  habitants  de  quelques  localités  à  Iakutsk,  etc., 
s'en  serveril-ils  pour  boucher  leurs  fenêtres  sans  se  priver  de  jour 
(Voyage  de  Gmelin,tle  Lille  et  Mùller  en  Sibérie).  On  coupe  die  la 
glace  bien  nette  en  morceaux  exactement  de  la  grandeur  des  ou- 
vertures ou  des  fenêtres;  on  les  y  applique  par  dehors ,  comme  on 
fait  ailleurs  pour  les  doubles  chftssis  vitrés.  Pour  les  faire  tenir,  il 
suflitd'y  verserde l'eau; celle-ci,  en  se  gelant,  les  attache  fortement 
aux  ouvertures,  qui  sont  ainsi  fermées  si  hermétiquement  que  non- 
seulement  les  habitants  ne  ressentent  pas  le  froid,  mais  que  les  bois- 
sons même  ne  gèlent  pas  dans  les  caves,  malgré  l'excessive  rigueur 
delà  température.  La  glace  est  un  très-mauvais  conducteur  de  la  cha- 
leur, et  contribue  encore ,  par  cette  propriété,  à  garantir  l'intérieur 
des  habitations,  sans  diminuer  sensiblement  la  lumière. 
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Quoique  incolore  en  général^  surtout  en  couche  peu  épaisse^  elle 
paraît  souvent  colorée  lorsqu'elle  est  en  masse,  comme  dans  les  gla- 
ciers, où  elle  affecte  quelquefois  une  teinte  bleue. 

Eau  à  Vétat  liquide.  —  L'eau  à  Tétat  de  pureté  est  incolore,  insipide, 
inodore  ;  en  masse,  elle  présente  souvent  une  teinte  verte,  quelque- 
fois bleue  :  de  là  le  nom  de  mer  d^ azur.  Jamais  dans  la  nature  on  ne 
la  trouve  à  l'état  de  pureté  absolue;  souvent  même  elle  est  sensible- 
ment chargée  de  corps  étrangers.  L*eau  des  mers,  de  certains  lacs, 
de  beaucoup  de  sources  que  Ton  nomme  sçilines^  sont  dans  ce  cas. 
Dans  quelques  terrains  cependant ,  on  rencontre  de  l'eau  qui  peut 
presque  être  considérée  comme  pure  :  elle  provient  ordinairement, 
dans  ce  cas,  des  fontes  de  neiges  qui  n'ont  coulé  qua  la  surface  de 
roches  primitives  non  désagrégées. 

Nous  avons  vu  dans  les  Généralités  que  les  densités  des  corps  so- 
lides et  liquides  étaient  coinparées  à  celle  de  l'eau  j  mais  pour  point 
de  départ  on  ne  peut  prendre  l'eau  à  une  température  arbitraire. 
L'eàu,  comme  tous  les  autres  corps,  se  dilate,  c'est-à-dire  augniente 
de  volume  par  la  chaleur,  et  au  contraire  se  contracte  par  le  froid; 
mais,  par  exception,  elle  présente  une  anomalie.  Si  on  refroidit 
de  l'eau,  elle  commence  par  se  contracter  ;  arrivée  à  la  température 
de  +  4*" ,  si  Ton  continue  à  la  refroidir,  on  voit  au  contraire  son 
volume  augmenter  jusqu'au^,  température  à  laquelle  nous  avons  vu 
qu'elle  §e  solidifiait.  Or  nous  savons  que  la  glace  est  plus  légère  que 
l'eau,  et  qu'ainsi  elle  offre  un  volume  plus  grand  que  celui  qu'elle 
avait  à  l'état  liquide.On  pense  que  l'augmentation  de  volume  résultant 
d'un  refroidissement  au-dessous  de  +  4®  tient  à  ce  que  les  molécu- 
les de  l'eau  s'écartent  déjà  pour  se  disposer  à  cristalliser.  Il  y  a  donc 
un  degré  de  température  auquel  l'eau- a  son  minimum  de  volume, 
et  en  même  temps  son  maximum  de  densité;  comme  oe  point  est 
invariable,  c'est  la  densité  de  l'eau  à  ce  maximum  qui  sert  de  terme 
de  comparaison,  et  c'est  par  la  même  raison  qu'on  l'a  choisie  à  cette 
température  pour  déterminer  le  poids  d'un  centimètre  cube  de  ce  li- 
quide, dont  on  a  fait  le  gramme.  M.  Despretz  a  trouvé  que  l'eau 
communiquait  un  maximum  de  densité  aux  liquides  qui  en  con- 
tenaient, et,  de  plus,  que  l'eau  à  0°  avait  la  même  densité  qu'à 
+  8**.  Il  peut  arriver  souvent  dans  l'industrie  qu'il  soit  utile  de  sa- 
voir quel  est  le  volume  de  l'eau  à  une  température  donnée  et  sa 
densité  correspondante;  c'est  pourquoi  nous  mettons  ici  la  table  cal- 
culée par  Hallstrom,  la  densité  étant  i  +  4**  : 
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TABLB  DES  DENSITÉS  DE  L'EAU  ET  DES   VOLUMES  AUX  DIVERSES 
DENSITES,    PAR    HALLSTRÔM. 
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La  chaleur  spécifique  de  Teau  pure  sert  aussi  de  terme  de  com- 
paraison pour  colle  de  tous  les  autres  corps;  elle  conduit  mal  la  cha- 
leur, et,  quand  elle  est  d'une  pureté  parfaite,  elle  ne  conduit  pas  du 
tout  rélectrické.  Elle  transmet  le  son  :  on  en  devait  conclure  qu'elle 
était  élastique,  c'est-à-dire  susceptible  de.se  comprimer  par  une 
augmentation  de  pression,  et  de  se  dilater,  au  contraire,  quand  on  la 
diminuait.  Perkin  le  premier  démontra  sa  compressibilité  :  Oërstedt 
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modifia  son  appareil  pour  éviter  les  erreurs  provenant  de  la  corn- 
préssibilité  du  verre  ;  ces  diverses  expériences  ont  démontré  qu'elle 
ne  diminuait  que  de  48  millionièmes  de  son  volume  initial  par  chaque 
atmosphère  de  pression,  et  MM.  Golladon  et  Sturm  disent  que  ce 
coefficient  est  constant  jusqu'à  16  atmosphères.  Ces  expériences 
doivent  être  faites  avec  de  Teau  privée  d'air/ celui-ci  nuisant  à  sa 
contraction. 

L'eau  a  la  propriété  de  dissoudre  beaucoup  de  corps  solides,  ou 
liquides,  ou  gazeux.  Les  solubilités  des  divers  corps  varient  consi- 
dérablement; en  général  elle  augmente  avec  la  température  pour 
les  corps  solides,  quoiqu'il  y  ait  quelques  exceptions  ;  elle  diminue 
au  contraire  pour  les  gaz,  quand  la  température  s'élève.  Ces  dissolu- 
tions se  font  avec  ou  sans  combinaison;  quand  un  gaz  est  dissous 
sans  qu'il  se  combine,  on  peut  le  séparer  de  Teau  par  Tébullition  ;  et 
si  Fou  expose  la  dissolution  h  une  température  capable  de  la  conge- 
ler, he  gaz  dissous  se  sépare  :  c'est  pourquoi  dans  la  glace  on  voit 
des  bulles  d'air,  Tcau  en  contenant  toujours  en  dissohition.  L'oxygène 
et  l'azote  étant  un  peu  solubles ,  c'est  cet  air  dissous  dans  l'eau  qui 
entrelient  la  respiration  des  poissons,  dont  quelques-uns  rie  viennent 
Jamais  respirer  directement  à  la  surface.  Cet  air  est  plus  riche  en 
oxygène  que  celui  de  l'atmosphère  :  l'eau  en  contient  environ  5  pour 
100  de  son  volume;  et  cet  air  renferme  moyennement  32  centièmes 
d'oxygène,  tandis  que  l'atmosphère  n'en  contient  pas  tout  à  fait  21, 
ainsi  que  nous  l'avons  vu.  L'eau  contient  toujours  en  outre  de  l'a- 
cide carbonique  :  des  expériences  récentes,  dues  à  M.  Peligot,  lui  ont 
démontré  que  l'eau  des  rivières  contient  moyennement  25  centi- 
mètres cubes  de  gaz  acide  carbonique  par  litre  :  l'eau  de  mer  en 
renferme  des  quantités  qui  croissent  proportionnellement  à  la  pro. 
fondeur  où  elle  est  prise.  C'est  cet  acide  carbonique  qui  y  tient  en 
dissolution  les  carbonates  terreux  et  métalliques  que  l'on  y  trouve. 

Les  eaux  stagnantes  dans  lesquelles  pourrissent  des  débris  de  vé- 
gétaux ne  contiennent  que  du  nitrogène  ;  les  poissons  n'y  peu- 
vent vivre. 

Eau  à  l'état  de  vapeur.  —  Lorsque  de  l'eau  est  expoçée  à  l'air, 
on  la  voit  diminuer  peu  à  peu  et  disparaître  enfin  ;  elle  est  passée  en- 
tièrement à  l'état  de  vapeur  dans  l'air,  qui  en  est  toujours  plus  ou 
moins  chargé  :  c'est  ce  que  l'on  nomme  évaporation  spontanée.  Cette 
évaporation  ne  se  fait  pas  avec  la  même  rapidité  dans  toutes  les  cir- 
constances. Plus  la  température  de  l'air  est  élevée ,  et  surtout  plus 
promptement  l'air  est  renouvelé  à  la  surface  du  liquide,  plus  rapi- 
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dément  aussi  l'évaporation  se  produit.  Dans  un  gaz  quelconque, 
à  une  même  température,  un  même  volume  de  ce  gaz  ou  d  air  prend 
la  même  quantité  de  vapeur  d'eau,  la  pression  étant  la  même.  Ce 
n'est  donc  pas  par  suite  d'une  affinité  particulière  de  Pair  pour  Teau 
que  cette  dernière  s'y  dissout,  mais  bien  parce  que  l'eau  en  vapeur 
peut  et  doit  être  considérée  comme  un  gaz.  La  différence  entre  les 
quantités  de  vapeur  qui  s'y  trouvent  aux  diverses  températures  ne 
lient  qu'à  ce  que  tout  liquide  pouvant  se  transformer  en  vapeur  par 
un  phénomène  que  l'on  nomme  ébullition,  à  des  températures  di- 
verses, plus  la  température  à  laquelle  elle  peut  se  produire  est  basse, 
plus  ce  corps  a  de  tendance  à  se  vaporiser  ;  aussi  dit-on  que  les  va- 
peurs des  divers  corps  ont  telles  ou  telles  tensions  à  une  même  tem- 
pérature et  à  une  même  pression.  La  conséquence  forcée  de  ce  phé- 
nomène est  que,  plus  là  température  d'un  liquide  se  rapprochera  de 
celle  de  son  ébullition,  plus  sa  vapeur  aura  de  tension,  ce  qui  veut 
dire  ;  plus  il  aura  de  tendance  à  se  vaporiser.  Même  à  des  tempéra- 
tures inférieures  à  0®,  Tévaporation  de  l'eau  a  lieu  ;  si  l'on  met  une 
lame  de  glace  dans  une  assiette,  et  qu'on  l'expose  à  l'air  par  un  temps 
sec  et  froid,  on  voit  la  glace  diminuer  par  degré  et  disparaître  com- 
plètement. 

Nous  avons  dit  que  pour  comparer  les  tensions  des  vapeurs  des 
divers  corps  il  fallait  la  même  température ,  et  de  plus  la  même 
pression.  En  effet,  la  tension  de  la  vapeur  d'un  liquide  augmente 
quand  la  pression  à  laquelle  il  est  soumis  diminue,  et  elle  diminue  à 
mesure  que  la  pression  augmente  :  dans  le  premier  cas,  la  tem- 
pérature à  laquelle  l'ébullition  a  lieu  s'abaisse;  dans  le  second,  elle 
s'élève.  Aussi  faut-il,  lorsqu'on  fait  des  observations  sur  les  vapeurs, 
avoir  soin  de  remarquer  la  hauteur  du  baromètre  au  moment  de 
l'expérience,  pour  connaître  la  valeur  de  la  pression  de  Tair. 

On  sait  que  plus  on  s'élève  dans  l'atmosphère,  plus  la  prc^ion 
diminue,  puisque  la  colonne  d'air  que  l'on  a  au-dessus  de  soi  est 
moins  grande.  Dès  lors,  à  mesure  que  l'on  s'élève ,  la  température 
de  TébuUition  s'abaisse,  au  point  que ,  par  exemple,  à  l'hospice  du 
mont  Saint-Bernard,  la  température  de  l'eau  bouillante  n'est  plus 
assez  élevée  pour  faire  durcir  les  œufs ,  c'est-à-du*e  coaguler  l'albu- 
mine. On  pourrait  donc,  et  on  l'a  proposé,  calculer  les  hauteurs 
des  montagnes  par  la  température  de  Tébullition  de  l'eau,  qui  pour 
nnemême  pression  a  toujours  lieu  à  une  température  constante; 
c'est  pourquoi  on  l'a  prise  pour  second  point  fixe  du  thermomètre. 

A  la  pression  ordinaire ,  c'est-à-dire  lorsque  le  baromètre  est  à 
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76  centimètres,  le  point  d'ébullition  fait  le  centième  degré  du  ther- 
momètre centigrade  ^  le  quatre-vingtième  de  celui  de  Réaumur. 

Lorsque  rébullition  est  commencée,  le  thermomètre  ne  varie  plus 
pendant  qu'elle  dure,  si  toutefois  Teau  est  pure;  toute  la  chaleur 
qu'elle  absorbe  est  employée  à  la  faire  changer  d'état,  et  devient 
alors- latente  comme  pendant  la  fusion  de  la  glace.  L'eau,  pour  pas- 
ser de  l'état  liquide  à  l'état  de  vapeur,  absorbe  ainsi  une  quantité 
de  chaleur  telle,  qu'il  en  faut  autant  pour  faire  passer  un  kilo- 
gramme d'eau  à  100**,  à  l'état  de  vapeur,  à  la  même  température, 
que  pour  faire  passer  5  |  kilogrammes  d'eau  de  0®  à  +  i  00**. 

C'est  pourquoi,  dans  l'industrie,  on  emploie  cette  vapeur  pour 
porter  à  l'ébuUition  des  liquides  quel'on  ne  peut  placer  que  dans 
des  vases  de  bois ,  soit  en  y  faisant  passer  directement  la  vapeur, 
soit  en  la  faisant  circuler  dans  des  serpentins  ou  des  doubles  fonds, 
lorsqu'il  faut  éviter  d'augmenter  la  quantité  d'eau ,  ce  qui  résulte- 
rait de  la  condensation  de  la  vapeur  sans  cette  disposition.  La  con- 
stance de  la  température  d'un  liquide  quelconque  pendfint  son 
ébuUition  est  la  preuve  la  plus  certaine  de  sa  pureté. 

La  vapeur  d'eau  a  une  densité  de  0,6235  selon  Gay-Lussac,  et  de 
0,622  selon  M.  Regnault. 

Dans  beaucoup  de  circonstances  il  est  nécessaire  de  connaître 
quelle  est  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  aux  diverses  températures, 
pour  calculer  en  quelle  quantité  elle  se  trouve  mêlée  aux  gaz. 

Lorsqu'on  mesure  un  gaz  en  volume,  il  faut  en  effet,  pour  cal- 
culer le  poids  réel  de  ce  volume ,  le  ramener,  1°  au  volume  0° 
d'où  Ton  est  parti  pour  connaître  le  poids  d'un  décimètre  cube 
d'air;  le  ramener,  par  la  même  raison,  au  volume  qu'il  aurait  à  la 
pression  moyenne  de  0"',76 ,  et  enfin  connaître  la  tension  de  la  va- 
peur d'eau ,  ou  la  force  élastique  à  la  température  de  l'observation, 
pour  connaître  le  volume  qu'elle  occupe  dans  le  gaz,  et  l'en  re- 
trancher :  l'air  ayant  été  prisé  àO®  à  la  pression  de  ()'^,76,  et  sec,  pour 
prendre  son  poids  pour  terme  de  comparaison.  Cet  ensemble  de 

corrections  s'obtient  au  moyen  de  la  formule  V  =  — )- — — f-^ 

^  (H'— f)(l4-at.) 

V  est  le  volume  corrigé,  V  le  volume  observé,  (H)  =  0™,76 ,  (H') 
hi  pressiori  pendant  l'expérience ,  (at)  le  coefficient  de  dilatation  pour 
P  centigrade,  qui  est  de  0,00374,  (t)  la  température  de  l'observa- 
tion, (f)  la  température  à  laquelle  on  veut  ramener  le  gaz,  c'est-à- 
dire  (0")  en  général,  f  la  tension  pendant  l'observation,  f  la  tension 
à  la  température  à  laquelle  on  le  ramène. 


EAU. 


TABLE    DES  TENSIONS  AUX   DIVERSES  TEMPERATURES. 
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La  t4^inpéràtui  r  de  rébullîtion  s'élovant  en  même  temps  que  la 
pres:iioii  îuifînientr ,  et  la  connaissance  du  rapport  qui  existe  entre 
fis  deux  étant  toujours  utile  et  souvent  riécessfiire  à  connaître, 
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Dulong  fut  chargé  par  l*Ktat  de  faire  des  recherches  précises  à  ce 
sujet.  Voici  la  table  qui  est  résultée  de  ses  observations  : 

TABLE  DES  TEMPERAXÏJRES  AUX  DIFFÉRENTES  TRESSIONS. 
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Nous  venons  de  voir  que  la  constance  de  la  température  die  l'é- 
bullition  d'un  liquide  dépend  de  sa  pureté  :  cW  qu7en  effet ,  lors- 
qu'il contient  des  corps  étrangers  en  dissolution,  le  terme  de 
f^bullition  se  trouve  retardé  en  raison  de  l'affinité  plus  ou  moins 
grande  du  corps  dissous  pour  le  liquide  dissolvant  ;  lorsque  Teau 
bouillante  est  saturée  de  certains  sels ,  c'est-à-dire  lorsqu'elle  tient 
en  dissolution  tout  ce  qu'elle  en  peut  prendre^  la  température 
se  trouve  élevée  plus  ou  moins  :  ainsi  Teau  saturée  de  chlorure  de 
sodium,  ou  sel  marin  ^  bout  à  +  109®;  si  c'est  du  nitrate  de  po- 
tasse, à  +  115"  2,  etc.  On  en)ploie  des  dissolutions  salines  dans  les 
laboratoires  pour  faire  des  bains-marie  qui  servent  à  évaporer  des 
liqueurs  contenant  des  substances  qui  pourraient  être  altérées  et 
même  détruites  si  on  les  chauffait  à  feu  nu,  et  qui  cependant  exigent 
une  température  plus  haute  que  celle  du  bain-marie  à  l'eau  seule. 

L'eau^  en  passant  de  l'état  liquide  à  l'état  de  vapeur,  occupe  seil- 
siblement  un  volume  1700  fois  plus  grand.  On  comprend,  d'après 
cela,  comment  l'application  en  est  faite  dans  les  machines  à  vapeur 
pour  imprimer  le  mouvement  au  piston  qui  le  communique  à  tout 
le  système  de  l'appareil. 

Quoique  l'eau  entre  en  ébullition  à  la  température  de4- 100^?  si 
on  en  projette  une  petite  quantité  dans  un  creuset  de  platine  chauffé 
au  rouge,  c'est-à-dire  à  plus  de  500  degrés,  l'eau  ne  se  réduit  pas 
en  vapeur  sensible;  elle  prend  la  forme  sphérique,  et  ne  s'évapore 
qu'avec  une  grande  lenteur.  Si  on  retire  le  creuset  du  feu ,  lorsque 
le  refroidissement  est  arrivé  au  point  où  le  métal  peut  se  mouiller, 
la  petite  sphère  s'aplatit,  et  se  transforme  immédiatement  en  va- 
peur. Ce  singulier  phénotnène  était  connu  depuis  longtemps  des 
ouvriers  verriers,  qui  avaient  remarqué  que,  s'ils  jetaient  de  l'eau 
sur  le  verre  fondu  dans  le  creuset,  elle  se  divisait  en  petites  sphères 
qui  se  promenaient  à  sa  surface  et  ne  s'évaporaient  que  lentement. 
On  pense  que  beaucoup  d'explosions  de  chaudières  à  vapeurs  peu- 
vent être  produites  par  un  effet  de  cet  ordre.  Tous  les  corps  fusibles 
et  volatils^  comme  tous  les  liquides,  sont  susceptibles  de  produire 
les  mêmes  effets;  la  température  doit  être  d'autant  plus  haute  que 
l'ébuUition  du  corps  sur  lequel  on  veut  agir  se  produit  à  une  chaleur 
plus  élevée.  On  a  appelé  cette  disposition  spéciale  état  sphéroïdal; 
nous  aurons  à  constater  des  résultats  très-curieux  de  ce  phéno- 
mène* 

L'eau  à  l'état  de  pureté  est  une  combinaison  d'hydrogène  et  d'oxy- 
gène-; sa  composition  a  été  déterminée  par  l'analyse  et  la  synthèse  : 
c'est  cette  dernière  méthode  qui  a  nK)ntré  d'abord  de  quels  corps 
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elle  était  formée.  En  effet,i»i  l'on  enflamme  à  Tair  un  jetde  gazhydro- 
gène  see.  etqu'au-dessus  de  sa  flamme  on  mette  une  cloche  de  verre 
parfaitement  sèche,  on  voit  bientôt  ses  parois  se  couvrir  dé  goutte- 
lettes d'un  liquide  incolore,  qui  se  réunissent  et  qu'on  peut  recevoîf 

dans  une  soucoupe  ou  un  verre  : 
ce  liquide  présente  tous  les  ca- 
ractères de  Teau.  Pour  faire  l'ex- 
périence, on  dispose  un  flacon 
tubulé  a{fig,  il),  muni  d'un 
tube  à  entonnoir  ô,  au  col  du 
flacon,  pour  verser  l'acide  sulfti- 
riquedans  Teau  qui  recouvre  du 
-  zinc  ;  à  la  tubulure  on  adapte  un 
^*s.  ««.  tube  à  angle  droit  c,  qui  aboutit 

d'autre  part,  en  rf,  à  un  tube  d'environ  2  centimètres  de  diamètre 
et  de  2  décimètres  de  long^  d  c,  rempli  de  fragments  de  chlorure 
de  calcium  fondu,  qui  a  la  propriété  d'absorber  l'humidité,  et  si  fa- 
cilement qu'exposé  à  l'air,  il  se  liquéfie  en  s'emparant  de  l'eau 
atmosphérique  :  c'est  un  corps  déliquescent;  l'hydrogène,' en  tra- 
versant ce  tube,  abandonne  à  ce  sel  toute  l'humidité  qu'il  contient. 
L'hydrogène  desséché  sort  par  le  tube  /  </,  adapté  en  e;  ce  tube, 
coudé  en  angle  droit,  est  effilé  en  g.  Lorsque  Tah»  a  été  entièrement 
expulsé  du  flacon  «,  ce  dont  on  s'assure  en  tenant  une  petite  éprou- 
vette  au-dessus  de  l'ouverture- ^r,  et  en  enflammant  le  gaz  qui  s'y 
est  rendu  et  doit  s'enflammer  âans  détonation,  on  allume  le  gaz 
qui  sort  du  tube,  et  J'on  tient  la  cloche  au-dessus. 

Cette  expérience  indique  bien  la  nature  des  éléments  de  l'eau, 
mais  non  le  rapport  dans  lequel  ils  sont  unis. 

Lorsqu'on  plonge  dans  l'eau  les  deux  pôles  d'une  pile,  on  voit  des 
bulles  de  gaz  se  dégager  de  chacune  de  leurs  extrémités,  l'eau  étant 
décomposée  par  le  courant  électrique.  Mais,  comme  l'eau  pure, 
ainsi  que  nous  l'avons  dit,  est  un  mauvais  conducteur  de  l'électri- 
cité, on  la  rend  conductrice  par  l'addition  de 
quelques  gouttes  d'un  acide;  sans  quoi  l'action  ne 
se  produirait  pas.  On  dispose  l'appareil  de  manière 
à  pouvoir  placer  au-dessus  de  chacun  des  fils  de 
platine,  qui  forment  les  pôles,  des  tubes  gradués 
dans  chacun  desquels  les  gaz  qui  se  dégagent  vien- 
nent se  rendre  (fig.  12).  Loi'squ'on  termine  l'expé- 
rience ,  si  Ton  supprime  le  courant  électrique ,  on 
Fig.  IX  remarque  que  les  quantités  de  gaz  sont  très-dif* 
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férentes;  en  mesurant  leurs  volumes  respectifs,  on  trouve  que  le  vo- 
lume de  l'un  est  exactement  le  double  de  Tautre  et  s'est  rendu  au 
pôle  négatif  :  c'est  de  l'hydrogène  pur;  l'antre,  est  de  l'oxygène  pa- 
iement pur^  qui  se  rend  au  pôle  positif.  Cette  expérience  montre  ainsi 
que  Tean  se  décompose  en  2  volumes  de  gaz  hydrogène  et  1  volume 
(le  gaz  oxygène. 
Afin  de  vérifier  ce  résultat  analytique,  on  fait  un  mélange  de  2  vo- 
lumes de  gaz  hydrogène  et  de  2  volumes  de  gaz  oxygène 
dans  un  eudiomètre(  fig.  13)  :  c'est  un  tube  de  verrez  d'au 
moins  6  millimètres  d'épaisseur;  une  tige  métallique  tra- 
verse son  extrémité  fermée  par  une  douillej  elle  est  ter- 
minée aux  deux  extrémités  par  des  boutons  aeib  :  cette 
tige  est  en  cuivré,  si  l'appareil  doit  servir  sur  l'eau,  et  en 
fer  ou  en  platine,  s'il  sert  sur  le  mercure.  Un  fil  tourné  en 
spirale  c,  et  dé  même  métal  que  la  tige  a  b ,  entre  à  frot- 
tement dans  le  tube  ;  il  est  terminé  par  un  bouton  à  la  par- 
tie supérieure,  et  est  en  communication  avec  le  sol  par  son 
extrémité  inférieure  qiii  plonge  dans  le  liquide  :  on  enfonce 
Fig.  13.  ^tte  spirale  assez  avant  pour  qu'il  n'y  ait  qu'une  distance 
de  2  ou  3  miUimètres  entre  le  bouton  intérieur  de  la  tige  et  celui  de 
la  spirale;  on  touche  le  bouton  extérieur  avec  le  plateau  d'un  élec- 
trophore,  et  l'étincelle  électrique,  passant  entre  les  deux  boutons  in- 
térieurs ^enflamme  le  mélange  des  gaz  que  l'on  y  a  introduits.  Si  donc 
on  y  a  fait  passer  les  2  volumes  de  chacun  des  deux  gaz  hydrogène 
et  oxygène ,  etqu'après  l'inflammation  on  passe  le  résidu  gazeux  dans 
le  tul)e  qui  a^rvi  à  les  mesurer  avant  l'expérience ,  on  trouve  qu'il 
reste  exactement  1  volume  d'un  gaz  qui  est  l'oxygène.  Par  llnflam- 
raation  on  a  donc  combiné  les  2  volumes  d'hydrogène  exactement 
avec  1  seul  volunîe  d'oxygène. 

On  a  varié  beaucoup  les  dispositions  des  eudiomètres  :  nous  n'a- 
vons décrit  que  le  plus  simple.  Dans  tous  les  traités  de  chimie  gé- 
nérale on  pourra  trouver  toutes  les  modifications  que  l'on  y  a  faites 
pour  rendre  les  résultats  plus  précis.  Ces  appareils  servent  exclu- 
sivement pour-  les  analyses  de  mélanges  de  gaz,  et  demandent  une 
certaine  habitude  de  manipulation,  sans  laquelle  on  est  presque  cer- 
tain d'arriver  à  des  résultats  peu  exacts. 

La  composition  de  Teau  a  été  plus  certainement  établie  encore 
par  la  synthèse  qui  en  a  été  faite  avec  les  soins  les  plus  minutieux 
par  M.  Dumas,  qui  a  perfectionné  autant  que  possible  la  méthode 
employée  par  Berzélius  et  Dulpng. 
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Afin  (l'obtenir  des  résultats  plus  précis^  M.  Dumas  a  mis  tous  ses 
soins  à  la  purification  et  à  la  dessiccation  absolue  du  gaz  hydrogène, 
qui,  préparé  avec  les  matières  du  commerce,  peut  toujours  contenir 
différents  gaz.  En  effet  le  zinc  contient  toujours  du  carbone,  et  souvent 
du  soufre  et  de  Tarsenic;  Tacide  sulfurique  contient  ou  de  l'acide  sul- 
fureux ou  des  produits  azotiques.  On  ne  purifie  pas  le  zinc  pour 
cette  expérience  ;  mais  on  débarrasse  Tacide  sulfurique  de  Tacide 
étranger  qu'il  contient,  par  les  méthodes  dont  il  sera  parlé  à  l'article 
de  cet  acide.  On  n'a  donc  à  purifier  le  gaz  que  des  produits  résultant 
de  l'impureté  du  métal,  et  qui  sont  un  carbure  d'hydrogène,  de 
l'acide  sulfhydrique  et  de  l'hydrogène  arséniqué;  il  y  a  en  outre  tou- 
jours de  l'eau  entraînée.  Le  gaz  passe  par  divers  épurateurs,  qui 
sont  de  longs  tubes  en  U  contenant  des  fragments  de  verre  impré- 
gnés, le  l*^""  de  potasse,  pour  absorber  le  carbure  d'hydrogène;  le  2" 
de  nitrate  de  plomb,  pour  l'acide  sulfhydrique;  le  3®  de  sulfate  d'ar- 
gent, pour  l'hydrogène  arséniqué;  le  4®  et  le  5*^  d'acide  sulfurique, 
pour  la  presque  totalité  de  la  vapeur  d'eau  ;  enfin  le  0^  d'acide  phos- 
pfaorique  anhydre,  qui  en  enlève  les  dernières  traces  :  de  ce  dernier, 
le  gaz  absolument  pur  et  sec  arrive  dans  un  ballon  de  verre  d'une 
fusibilité  moins  grande  que  celle  du  verre  ordinaire,  qui  est  en  par- 
tie rempli  d'oxyde  de  cuivre  parfaitement  desséché.  Pour  opérer, 
après  avoir  laissé  passer  le  gaz  assez  longtemps  pour  être  certain 
qu'il  n'y  a  plus  d'air  dans  l'appareil,  mais  seulement  du  gaz  hydro- 
gène, on  chauffe  fortement  le  ballon  au  moyen  d'une  lampe  à  al- 
cool à  double  courant  d'air,  que  l'on  place  au-dessous.  L'hydro- 
gène, dès  que  la  température  de  l'oxyde  est  assez  élevée,  brûle  aux 
dépens  de  son  oxygène ,  et  produit  ainsi  de  l'eau  que  l'on  condense 
dans  un  récipient  qui  a  été  parfaitement  séché  et  qui  est  mis  k  l'a- 
bri de  l'humidité  de  l'air  par  des  tubes  desséchants  ;  on  refroidit  ce 
récipient  pendant  tout  le  cours  de  l'opération  pour  y  condenser  la 
vapeur  d'eau  produite.  Avant  d'achever  l'ajustement  de  l'appareil, 
on  a  pesé  avec  la  plus  grande  précision  :  1^  le  ballon  contenant 
l'oxyde  de  cuivre  ;  2»  le  récipient  destiné  à  recueillir  l'eau  formée 
et  avec  lui  le  premier  tube  desséchant  qui  le  suit  et  qui  doit  retenir 
la  vapeur  d'eau  nécessairement  entraînée  par  l'excès  de  gaz  hydro- 
gène qui  s'échappe.  Quapd  l'opération  est  achevée,  on  laisse  refroi- 
dir l'appareil,  puis  on  chasse  l'hydrogène  qui  se  trouve  dans  le  bal- 
lon à  oxyde  de  cuivre  et  dans  le  récipient  de  l'eau ,  au  moyen  d'un 
courant  d'air  parfaitement  sec ,  parce  que ,  les  ayant  pesés  d'abord 
avec  de  l'air,  si  on  les  pesait  pleins  d'hydrogène,  il  y  aurait  dans  la 
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seconde  pesée  une  erreur  égale  à  la  différence  de  poids  de  ces  deux 
gaz.  On  sépare  alors  le  ballon  à  oxyde  et  on  le  pèse;  la  perte  qu'il 
a  éprouvée  représente  le  poids  exact  de  Toxygène  qu'il  a  perdu  et 
qui  s'est  combiné  à  Thydrogèrie;  on  pèse  ensuite,  comme  avant,  le 
récipient  avec  le  premier  tube  desséchant  qui  le  suit  :  Taugmenta- 
tion  de  poids  représente  donc  aussi  exactement  le  poids  de  l'eâu 
produite;  si  on  en  retranche  ie  poids  de  l'oxygène^  on  en  déduit 
celui  de  Thydrogène.  Au  lieu  de  peser  les  diverses  parties  pleines 
d'air^il  est  plus  exacte  mais  plus  embarrassant^  de  les  peser  après  y 
avoir  fait  le  vide. 

Des  nombreuses  expériences  faites  par  M.  Dumas  au  moyen  de 
cet  appareil ,  et  dans  chacune  desquelles  il  obtenait  au  moins  50 
grammes  d'eau ,  il  est  résulté  que  Teau  est  composée  exactement', 
en  poidSy  de  8  parties  d'oxygène  et  de  1  d'hydrogène,  ou  400  du 
premier  de  ces  corps  et  12,5  du  second  ;  c'est-à-dire  que  100  parties 
d'eau  contiennent  88,888  de  l'un  et  11,112  du  second. 

Ces  -nombres  concordent  parfaitement  avec  les  résultats  calculés 
d'après  la  composition  en  volumes.  En  effet,  elle  résulte  de  là  com- 
binaison de  2  volumes  de  gaz  hydrogène  avec  1  d'oxygène,  qui  don- 
nent 2  volumes  de  vapeur  d'eau  seulement;  car  les  deux  gaz  en  se 
combinant  éprouvent  une  condensation ,  ce  qui  arrive  toujours 
quand  les  gaz  se  combinent  en  Volumes  inégaux,  et  quelquefois 
quand  c'est  en  volumes  égaux,  mais  seulement  pour  les  produits 
qui,  contenant  du  carbone,  présentent  des  cas  disomérie.  Or,  la 
densité  de  Thydrogène  étant  0,06926,  le  double  est  0,13852,  et 
celle  de  l'oxygène  est  1,10563,  nombres  qui  sont  sensiblement 
dans  le  rapport  de  1  à  8.  On  peut  de  même  vérifier  par  ces  nombres 
la  densité  de  la  vapeur  d'eau' trouvée  0,622  par  l'expérience  di- 
recte. En  effet  le  nombre  0,13852,  double  de  la  densité  de  l'hydro- 
gène par  ses  deux  volumes,  ajouté  à  1,10563,  densité  de  l'oxy- 
gène ,  donne  pour  le  poids  de  2  volumes  de  vapeur  d'eau  1,2M15, 
dont  la  moitié  pour  1  seul  volume  est  0,622075,  nombre  qui  con- 
corde parfaitement  avec  celui  trouvé   par  M.  Regttault. 

La  composition  de  l'eau  se  trouve  donc  ainsi  déterminée  de  la 
manière  la  plus  certaine,  et  l'on  a  pu  en  déduire  exactement  l'équi- 
valent, qui  est  la  somme  de  l'équivalent  de  l'hydrogène  1,  avec  l'é- 
quivalent de  l'oxygène  8,  c'est-à-dire  9. 

L'eau,  telle  qu'on  la  trouve  dans  la  nature ,  à  la  surface  de  la 
terre,  n'est  jamais  complètement  pure;  elle  s'y  rencontre  sons  les 
trois  états  solide  ,  liquide  eigazeux. 
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Solide^  elle  se  présente  sous  diverses  formes  :  ^He  constitue  des 
masses  énormes  dans  les  mers  polaires ,  dans  les  glaciers  des  hautes, 
chaînes  de  montagne^  et>  dans  chaque  hémisphère^  sur  les  montagnes 
constituant  la  ligne  desneiges  perpétuelles  dont  le  niveau  s'abaisse  à 
mesure  que  l'on  s'éloigne  de  Téquateur;,  dans  les  fleuves,  les  rivières^ 
les  lacs,  dansTatmosphère.  La  vapeur  des  nuages  se  condense  à  Tétat 
déneige,  de  grésil,  de  grêle  :  en  général ,  cependant,  cette  dernière  ne 
seproduit  jamais  Tbiver^  elle  forme  quelquefois  des  masses  dures, 
volumineuses  et  très-pesantes,  capables  de  blesser  dangereusement 
les  animaux.  Les  observations  des  halos  ont  montré  qu'ils  étaient  le  ré- 
sultat de  la  présence  de  cristaux  prismatiques  de  glace,  dont  M.  Ba- 
hinei  a  déterminé  l'action  optique  par  le  calcul  •  L'eau  à  l'état  de  neige 
est  la  plus  pure  que  l'on  puisse  trouver  à  la  surface  du  sol;  elle  (l'est 
cependant  pas  d'une  pureté  absolue,  parce  qu'elle  est  toujours  plus 
ou  moins  mélangée  avec  les  poussières  qui  flottent   dans  l'air. 

La  neige ,  la  grêle ,  la  pluie ,  proviennent  des  >nuages  dont  Tori- 
gine  est  due  à  Tévaporation  spontanée  de  l'eau  à  la  surface  de  la 
terre,  tantdes  mers,  lacs  et  fleuves,  que  des  terrains  humides.  On  doit 
penser,  d'après  ce  que  nous  avons  dit  de  la  tension  de  la  vapeur 
d'eau,  qui  augmente  en  même  temps  que  la  température,  que 
cette  évaporation  doit  se  produire  avec  plus  d'abondance  dans  les 
temps  chauds.  La  vapeur  produite  se  mêle  uniformément  à  l'air; 
en  arrivant  dans  les  parties  supérieures,  elle  se  trouve. exposée  à 
une  température  plus  basse,  et  se  condense  non  pas  en  gouttes, 
mais  en  vésicules  pleines  d'air  qui,  se  réunissant,  forment  les  nuages 
et  produisent  les  pluies,  etc. 

Ainsi  l'eau  se  congèle  en  grandes  masses  par  le  froid ,  puis  elle 
fond  lorsque  la  température  s'élève,  puis  se  vaporise  pour  retomber 
à  la  surface  du  sol,  renouvelant  ainsi  incessamment  les  réservoirs 
dès  sources  qui  alimentent  les  fleuves  ^  et  donnent  à  la  terre  l'hu- 
midité qui  lui  est  nécessaire  pour  favoriser  la  végétation. 

L'eau,  traversant  des  terrains  de  composition  diverse  ,  doit  leur 
prendre,  en  plus  ou  moins  grande  quantité  ,  les  principes  solubles 
qu'ils  renferment;  elle  pénètre  à  des  profondeurs  plus  ou  moins 
grandes,  et  acquiert  souvent  ainsi  des  températures  fprt  élevées , 
quelquefois  100  degrés.  Celle  des  puits  qui  ont  une  certaine  pro- 
fondeur possède  une  température  constante,  invariable,,  qui  se  ren- 
contre en  tout  pays  à  une  profondeur  d'environ  33  mètres,  et,  à  par- 
tirftece  point,  par  chaque  enfoncement  de  33  mètres  on  reconnaît  une 
augmentation  de  4**  centigrade.  C'est  au  moyen  de  cette  connais- 
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sance  que  l'on  avait  pu  indiquer  à  quel  degré  de  chaleur  serait  Feau 
(lu  puits  artésien  de  Grenelle,  sachant  à  quelle  profondeur  on  était 
arrivé.  La  conséquence  de  cette  observation  est  que ,  de  même ,  on 
peut  calculer  de  quelle  profondeur  part  une  source  lorsqu'on  con- 
naît sa  température  et  la  température  moyenne  du  lieu  par  -celle  des 
puits.  Il  y  a  cependant  quelques  exceptions^  puisque  cei^ta.ines  sources 
sont  alimentées  par  les  fontes  des  neiges  des  hautes  montagnes..  Le 
pouvoir  dissolvant  de  l'eau  augmentant  pour  la  plupart  des  corps 
avec  la  température,  cette  température  doit  contribuer  à  faire  varier 
la  composition  des  eaux  naturelles. 

L'eau  de  pluie  est  à  peu  près  pure  :  cependant  elle  renferme  tou^- 
jours  une  certaine  quantité  d'ammoniaque  combinée  aux  acides 
nitrique  et  carbonique,  quelquefois  des  traces  de  chlore,  de  chaux, 
de  magnésie,enfin  même  de  l'iode,  d'après  les  expériences  de  M.  Ghft- 
tin.  Cette  eau  est  en  outre  chargée  de  tous  les  principes  qui  se 
trouvent  dans  l'air  ;  elle  est  donc  potable,  et  propre  à  la  cuisson  des 
légumes  et  au  savonnage  :  on. la  reçoit,  dans  beaucoup  de  contrées 
privées  d'eau  courantes,  dans  des  cavités  plus  ou  moins  grandes, 
convenablement  cimentées  et  voûtées,  que  Ton  nomme  citernes,  et 
qui  sont  la  seule  ressource  des  habitants  pendant  les  temps  de . 
sécheresse.  Mais  Teau  ainsi  conservée  n'a  plus  la  même  pureté; 
car,  chargée  d'acide  carbonique  qu'elle  a  pris  à  l'air,  elle  dis- 
sout une  partie  du  calcaire  du  ciment  ;  elle  contient  de  plus  toutes  les 
impuretés  qu'elle  a  entraînées  en  coulant  sur  les  toits  et  sur  les  ter- 
rains avant  de  pénétrer  dans  les  citernes;  les  parties  soHdesse  dépo- 
sent en  peu  de  temps,  mais  en  laissant  dans  l'eau  ce  qu'elles  ont  de 
soluble.  Après  un  séjour  prolongé  dans  les  citernes,  elle  a  perdu 
une  quantité  notable  de  l'oxygène  qui  y  était  dissous;  elle  est  désa- 
gréable à  boire ,  et  il  est  nécessaire  de  Taérer. 

n  serait  dangereux  de  conserver  l'eau  de  pluie  dans  des  réservoirs 
doublés  de  plomb,  car  elle  se  charge  bien  plus  vite  et  plus  facile- 
ment que  toute  autre,  en  raison  de  sa  pureté,  d'une  combinaison 
vénéneuse  de  ce  métal. 

Les  e^ux  des  sources,  des  puits,  desxivières,  contiennent  tou- 
jours une  quantité  appréciable  de  divers  sels  en  dissolution,  et  quel- 
ques-unes en  quantité  assez  considérable  pour  qu'elles  cessent 
d'être  potables  et  propres  aux  usages  domestiques.  Les  eaux  des 
puits  de  Paris  sont  dans  ce  cas  :  elles  contiennent  une  quantité  con^ 
sidérable  de  sulfate  de  chaux  ou  plâtre,  qui  empêche  la  cuisson  des 
légumes^  eUe  décompose  le  savon;  elle  rend  les  digestion    difii- 
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liles.  La  présence  du  calcaire^  quoique  nuisible  pour  certains  usages^ 
comme  les  teintureries  ^  est  plutôt  utile  que  nuisible  lorsque  la 
quantité  n'en  est  pas  trop  considérable ,  car  ce  corps  est  nécessaire 
au  développement  des  os  des  animaux ,  et,  par  cette  raison,  est 
préférable  à  des  eaux  plus  pures  pour  la  boisson  ;  les  expériences 
faites  par  M.  Boussingault  ne  laissent  aucun  doute  à  cet  égard.  Dans 
quelques  localités,  les  eaiix  en  contiennent  une  quantité  si  grande^ 
qu'elles  forment  assez  rapidement  des  incrustations  qui  bouchent 
les  tuyaux  ;  lorsqu'on  projette  ces  eaux  sur  des  objets  quelconques 
à  plusieurs  reprises,  laissant  sécher  entre  chaque  aspersion,  ils 
finissent  par  être  recouverts  d'une  couche  a^sez  épaisse  :  on  remplit 
ainsi  des  moules  de  médaillons  qui  sont  reproduits  fidèlement.  Ces 
sortes  d'incrustations^  qui  se  font  aussi  sur  des  nids  d'oiseaux ,  des 
plantes,  etc.,  sont  l'objet  d'un  commerce  pour  les  habitants  voisins 
des  sources  pétrifiantes,  comme  à  Saint-Allyre,  à  Hoyat  en  Au- 
vergne ,  aux  bains  de  Saint-Philippe  en  Toscane: 

Les  eaux  de  rivière  contiennent  principalement  des  carbonates  de 
chaux,  de  magnésie ,  des  sulfates  de  chaux, de  magnésie,  de  soude, 
des  chlorures  des  mêmes  métaux ,  quelques  sels  de  potasse ,  de  Ta- 
.  lumine,  de  Toxyde  de  fer,  des  matières  organiques,  et,  de  plus,  tou- 
jours de  l'oxygène ,  du  nitrogène  et  de  l'acide  carbonique  :  c'est  ce 
dernier  qui  tient  en  dissolution  les  carbonates  de  chaux ,  de  ma- 
gnésie et  de  fer,  quand  les  eaux  en  contiennent;  sans  la  présence 
de  Tacide  carbonique,  tous  ces  sels  ne  pourraient  être  en  dissolution. 
On  a  de  plus  trouvé  des  traces  d'iodedans  la  plupart  deseaux  courantes. 

Les  eaux  de  la  Loire ,  de  la  Seine ,  au-dessus  de  là  Bièvre ,  de  la  Ga- 
ronne, de  l'Escaut,  etc.,  ont  à  peu  près  la  même  composition  :  celle 
de  la  Tamise  contient  environ  trois  fois  plus  de  matières  salines. 
L'eau  d'Arcueil,  celle  de  TOurcq,  en  contiennent  encore  plus;  celle 
du  puits  de  Grenelle  est  presque  aussi  pure  que  celle  de  la  Loire. 

La  nature  des  sels  qui  se  trouvent  dans  les  eaux  et  leur  quantité 
présentent  souvent  des  inconvénients.  La  présence  du  carbonate  de 
chaux  nuit  h  certaines  teintures;  celle  du  fer  nuit  au  blanchiment,  et 
peut  même  produire  des  taches  de  rouille.  Toutes  ces  substances,  en 
se  déposant,  par  suite  de  l'évaporation ,  dans  les  chaudières  à  va* 
peur,  finissent  par  y  former  des  dépôts  épais  et  durs, qui,  s'attachant 
au  fond,  empêchent  la  propagation  de  la  chaleur;  on  est  forcé  d'em*- 
ployer  le  ciseau  pour  les  détacher.  On  a  proposé  divers  moyens  pour  les 
empêcher  de  s'attacher  :  on  ajoute  de  la  râpure  de  pommes  de  terre, 
ou  dcTargile,  oudu  sel  ammoniac,  oumieux,  selon  M.  Kuhlmann,  du 
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carbonate  de  soude  ^  parce  que^  ce  dernier  décomposant  les  sels  cal- 
caires et  magnésiens^  les  carbonates  neutres  insolubles  qui  se  prch- 
dvismi  restent  en  suspension,  et  le  nettoyage  s'opère  alors  avec  une 
grande  facilité.  Lorsqu'on  a  reconnu^  par  les  moyens  que  nous  allons 
citer,  là  nature  des  sels  contenus  dans  une  eau,  et  qu'on  a  déterminé 
leurs  quantitésrespectives>  on  peut  dans  beaucoup  de  cas  leur  enlever 
les  sob^nces  nuisibles  par  des  procédés  peu  coûteux  et  faciles  à  em- 
ployer, que  nous  énumérerons  par  la  suite.  On  désigne  sous  le  nom 
ffeaux  potables  celles  qui  ne  contiennent  que  des  quantités  trop  faibles 
de  sels  pour  qu'ils  puissent  gêner  dans  l'économie  domestique.  On 
nomme  eaux  calcaires  celles  qui  contiennent  une  grande  quantité 
de  carbonate  de  chaux  dissous  par  l'acide  carbonique  libre ,  et  eaux 
séléniteuses  celles  qui,  comme  dans  les  puits  de  Paris,  contiennent 
du  sulfate  de  chaux. 

Leseaux  de  rivière  deviennent  tellement  troubles  lorsqu'il  y  a. des 
crues  un  peu  considérables,  qu'il  serait  impossible  de  les  employer 
dans  cet  état  :.à  Paris,  on  les  soumet  à  la  filtration,  pour  fournir 
de  l'eau  claire  à  la  consommation.  Mais  souvent  les  personnes  qui 
sont  chargées  du  service,  des' eaux  dans  l'économie  domestique  rem- 
plissent leurs  tonneaux. avec  de  l'eau  de  puits  qui  est  limpide,  mais 
qui  n'est  pas  potable^  cette  fraude  devrait  être  réprimée,  car  elle  est 
très-firéquentè.  Dans  quelques  fabrications,  cette  filtration  est  né- 
cessaire; nous  décrirons  en  leur  lieu  et  place  les  procédés  employés. 

£n  ajoutant  un  peu  de  dissolution  d'alun  dans  Teau  trouble  et  en 
agitant,  elle  ne  tarde  pas  à  s'éclaircir.  En  Chine,  on  arrive  au  même 
r^ultat  au  nooyen  d'amandes  douces  broyées  que  Ton  y  n^le;  c'est 
probablement  rhuile  qu'elles  contiennent  qui  produit  la  clarification. 

ESSAIDES  EÀVX. 

Les  réactifs  (c'est  ainsi  qne  l'on  nomme  les  agents  chimiques  . 
qui  ser\ent  à  reconnaître  la  nature  des  corps  et  à  les  séparer  les 
uns  des  autres) ,  les  réactifs  qui  servent  à  reconnaître  les  sels  con- 
tenus le  plus  ordinairement  dans  les  eaux,  sont  : 

1°  L'eau  de  chaux,  qui  sert  à  démontrer  la  présence  de  l'acide 
carbonique  libre,  cas  dans  lequel  il  se  produit  un  trouble;  2^  Taxa-  - 
late  d'ammoniaque ,  qui  décèle  la  chaux  par  le  précipité  blanc  qui 
se  produit  :  il-  est.  souvent  nécessaire  de  fouetter  la  liqyeur  avec 
une  baguette  de  verre ,  l'action  tardant  souvent  à  se  faii:e ,  mal- 
gré la  grande  insolubilité  de  l'oxalate  de  chaux  ;  3°  le  chlorure  de 
barium,  qui  produit  h  l'instant  un  précipité  blanc  ii\'ec  l'acide  suifu- 
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rique  des  sulfates  ^é""  le  nitrate  d'argent^  qui  décèle  facilement  lesdilo- 
rares  en  produisant  du  chlorure  d'argent^  lequel^  Uanc  au  moment 
de  sa  formation ,  ne  tarde  pas  à  se  colorer  sous  l'influence  de  la  lu- 
mière; 5»  le  sulfhydrate  d'ammoniaque,  qui  décèle  immédiatement 
les  métauxproprement  dits  ;  60  enfin  le  chlorure  d'or^  qui,  mieux  que 
touiautre  corps^  accuse  la  présence  des  coi*ps  organiques  au  moyaa  de 
rébullition,  la  liqueur  prenant  alors  une  teinte  brune  très-marquée. 

MM.  Boùtron  et  Félix  Boudet  ont  proposé  un  moyen  simple  et 
facile  à  employer  pour  déterminer  promptement  la  quantité  de 
chaux  et  de  magnésie  qui  se  trouve  dans  une  eau  de  source  ou  de 
rivière  ;  ce  moyen  est  fondé  sur  le  principe  des  liqueurs  titrées,  que 
l'on  doit  exclusivement  à  Descroisilles>  et  que  6uy-Lussac  a  seule- 
ment un  peu  perfectionné.  La  liqueur  dont  ils  se  servent  est  une 
dissolution  alcoolique  de  savon ,  qui  est  titrée  au  moyen  d'une  dis- 
solution de  chlorure  de  calcium  fondu  dans  Teau  distillée,  et  c(Mtite- 
nant  pour  i  litre  25  centigrammes  de  ce  chlorure.  La  burette 
porte  au-dessus  de  0  une  division  qui  est  la  mesure  de  la  quantité 
de  la  dissolution  nécessaire  pour  faire  mousser  40  centimètres  cu- 
bes d'eau  distillée.  Chaque  division  aii-^^^^soi^  du  0  représente  i  dé- 
cigramme  de  savon  marbré  à  30  pour  100  d'eau ,  et  &pour  iOO  de 
soude.  Si  donc  on  emploie  10  degrés  au-dessous  du  0  pour  r^i- 
dre  l'eau  mousseuse ,  on  aura  détruit  1  gramme  de  savon  marbré 
et  absorbé  6  centigrammes  de  soude,  ce  qui  permet  de  calculer  la 
chaux  et  la  magnésie  ensemble. 

Si  on  recommence  l'essai  après  avoir  précipité  la  chaux  par 
l'oxalate  d'ammoniaque,  qui  précipite  toute  la  chaux,  on  aura  le 
moyen  de  calculer  la  magnésie  seule,  qui,  retranchée  de  la  somme 
trouvée  de  magnésie  et  de  chaux,  donnera  la  chaux. 

Ces  chimistes  emploient  en  outre  ce  procédé  pour  déterminer  la 
.  composition  probable  des  sels  de  chaux  que  Teau  contient  (  Compte 
rendît  de  i' Académie  des  Siences,i.  XL,  p.  679  ). 

ÉPURATION    DES  EAUX. 

Eaux  calcaires.  Nous  avons  dit  que  le  carbonate  de  chaux  n'é- 
tait tenu  en  dissolution  qifau  moyen  de  l'acide  carbonique  libre 
contenu  dans  l'eau;  il  faut,  pour  la  purifier,  déterminer  exactement 
la  quantité  de  cet  acide  qui  s'y  trouve,  On  peut  la  purifier  par  l'é- 
bullitioD^  qui,  chassant  cet  acide,  permet  au  carbonate  de  chaux  de 
se  déposer.  Pour  déterminer  laquantité  d'acide  carbonique,  on  sou- 
inet  à  uneébuilition  prolongée  une  quantité  d'eau,  déterminée ,  eu 
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ayant  soià  àe  faire  passer  les  gaz  et  vapeurs  qui  se  dégagent,  dans 
deTeau  de  baryte  dont  il  faut  employer  un  excès,  cette  liqueur 
étant  maintenue  à  Tabri  de  Tair  extérieur  dont  Tacide  carbonique 
viendrait  s^ajouter  à  celui  de  Feau.  Lorsque  l'opération  est  terminée , 
on  jette  la  liqueur  sur  un  filtre  taré  exactement,  qui  retient  tout 
le  carbonate  de  baryte  produit;  on  le  lave  immédiatement  avec  de 
Peau  pure  récemment  bouillie ,  jusqu'à  ce  qu'elle  sorte  pure  :  on 
dessèche  alors  le  filtre,  on  le  pèse,  et  du  poids  trouvé  on  Mranche 
cdoide  la  tare.  On  a  ainsi  la  quantité  d'acide  carbonique  par  une 
proportion  au  nioyen  des  équivalents,  de  la  manière  suivante  :  Té- 
qaivalent  delà  baryte,  BaO  69  +  8  ==  77  ;  l'équivalent  d'acide  car- 
bonique, Co*  6  -H  16 =22  :  donc  celui  du  carbonate  de  baryte,  BaO, 
00»  :î=99.  Supposons  que  10  litres  de  Teau  à  examiner  nous  aient  pro- 
duit, par  le  moyen  employé,  lin  dépôt  de  4  grammes  6  décigrammes 
decarbonate  de  baryte;  nous  trouvons  la  quantité  d'acide  carbonique 
qni  y  correspond  par  la  proportion  99  :  22  ::  4,5  :  a?,  a;  =  ^^^ 
=  i  gramme.  Maiscomme  i  équivalent  d'acide  carbonique  est  neu- 
tralisé par  i  équivalent  de  chaux ,  nous  pouvons,  par  le  même 
mofjesïy  trouver  ce  qu'il  faut  de  cette  base  pour  1  gramme  d'acide 
carbenique  ;  22  :  28  équivalent  de  la  chaux  :  :  i  :  x;  et  nous  trou- 
vons i,273  gr.  de  chaux  pour  10  litres  d'eau  ,  ou  12,73  gr.  par 
heetoUtre,  pour  précipiter  tout  le  carbonate  de  chaux  tenu  en 
dissolution,  et  auquel  s'ajoute  celui  que  l'on  produit  pour  le  séparer. 
Ce  procédé  économique  et  très-simple  a  été  proposé  par  M.  Duihas, 
et  il  est  généralement  employé. 

Eaux  séiéniteuses.  —  Le  sulfate  de  chaux,  plus  nuisible  que  le 
carbonate  de  chaule,  abonde  dans  les  eaux  des  sources  de  la  rive 
droite  de  la  Seine  en  descendant  vers  Rouen ,  comme  dans  les  puits 
de  Paris;  il  les  rend  impropres  aux  divers  usages  domestiques  : 
pour  la  rendre  utilisable,  il  faut  de  toute  nécessité  détruire  ce  sulfate 
(le  chaux;  mais  comme  ce  n'est  qu'à  la  condition  d'y  substituer  un 
autre  sel  ^  il  est  nécessaire  de  n'employer  que  la  quantité  de  réac- 
tif strictement  voulue.  Il  faut  donc  doser  exactement  l'acide  sul- 
hiriqne  en  versant  ctens  1  4itrè  d'eau  rendue  un  peu  acide  par  l'a- 
cide ehlorhydrique  pur,  une  dissolution  de  chlorure  de  barium^ 
qui  précipite  tout  l'acide  sulfurique  :  et  dû  poids  du  sulfate  de  ba- 
ryte trouvé ,  comme  de  celui  du  carbonate  dans  l'opération  citée 
plus  haut,  on  calcule  celui  de  l'acide  sulfurique,  et  enfin  celui  de 
la  quantité  de  carbonate  de  soude  cristallisé'  (  cristaux  de  soude  du 
commerce)  nécessaire  à  la  purification.  Il  faut  faire  observer  que 
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l'équivalent  de  ces  cristaux  n^est  pas  composé  seulement  de  ceux 
de. la  soude  NaO  et  de  Tacide  carbonique  Go%  mais  encore  de  10 
éqiiivalents  d'eau  de  cristallisation,  10  HO,  c^est-à-dire  NaO,  CO*, 
10  HO.  Par  ce  moyen  le  sulfate  de  chaux  se  trouve  remplacé  par 
du  sulfate  de  soude,  qui ,  en  si  petite  dose,  ne  peut  réagir  aucune- 
ment sûr  la  santé ,  et  ne  gêne  ni  pour  le  savonnage,  ni  pour  la  cuis- 
son des  légumes. 

Les  eaux  les  plus  pures  que  l'on  rencontre  dans  la  nature,  mérne 
celles  de  pluie,  ne  peuvent  servir  pour  un  grand  nombre  d'opérations 
chimiques,  et  surtout  pour  lès  analyses  dans  lesquelles  on  ne  doit 
rien  ajouter. 

On  ne  peut  obtenir  l'eau  à  un  état 
ûe  pureté  convenable  que  par  une 
opération  nommée  distillatiariy  qui 
se  fait  dans  uiv  alambic. 

Cet  appareil  est  composé  d'une 
partie  inférieure  a  (fig.  14  ),  que  Ton 
place  dans  le  fourneau  M  que  l'on 
nomme  cucurbite  ;  un  chapiteau  b 
s'adapte  au-dessus;  on  relie  la  join- 
turo  avec  un  ruban  de  fil  enduit  de 
|colle  de  farine,  pour  éviter  lés  pertes 
Fig.  14.  de  vapeur  et  maintenir  solidement 

leè  deux  parties;  au  milieu  de  la  partie  supérieure  du  chapiteau  se 
trouve  une  ouverture  sur  laquelle  on  fixe  par  une  de  ses  extrémités 
un  tube  courbé  en  arc,  c,  rf,,que  les  ouvriers  nomment  col  de  cygne  ; 
l'autre  bout  du  tube  s'ajuste  sur  un  serpentin  e,  disposé  dans  un  rè- 
frigêrant  g  h;  l'extrémité  inférieure  du  serpentin  sort  latéralement 
au  bas  du  réfrigérant  en  f;  un  tube  t ,  surmonté  d'un  entonnoir  et 
plongeant  jusqu'aufond,  permet  d'y  faire  arriver  un  courant  constant 
d'eau  froide  :  Teau  en  s'échauffant  gagne  la  partie  supérieure  et  s'é- 
coule par  le  trop*pIein  j,  ou  par  un  tube  k  muni  d'un  robinet,  qui 
fait  passer  l'eau  chaude  du  réfrigérant  dans  la  cucurbite  pour  rem- 
placer celle  qui  a  déjà  passé  à  la  distillation  ;  ce  qui  rend  l'appareil 
continu.  L'eau  qui  distille  est  reçue  dans  un  flacon./,  que  l'on 
change  quand  il  est  plein.  Le  serpentin  et  le  col  de  cygne  doivent 
ôtre  en  étain  ou  en  cuivre-solidement  étamé. 

L'eau  ainsi  préparée  ne  doit  être  troublée  par  aucun  des  réactifs 
qui  servent  à  essayer  l'eau  ordinaire;  on  ne  garde  pas  les  premières 
portions  distillées. 
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Eaux  salées  ei  salines.  -^  L'eau  de  l'Océan  a  une  saveur  salée, 
amène,  qui  est  due  à  la  présence  de  sels  divers  dont  elle  contient 
environ  3,5  pour  100  de  son  poids,  et  dont  les  cinq  sixièmes  con- 
sistent en  chlorure  de  sodium  ;  ou  sel  marin. 

Les  mers  intérieures  sont  moins  chargées  de  sels  :  la  mer  Noire 
n'en  contient  pas  2  pour  100;  la  mer  d'Azof ,  que  1 ,2;  la  mer  Cas- 
piennC)  qui  n'est  qu'un  grand  lac,  0,63.  Il  faut  cependant  en  excep- 
ter la  Méditerranée,  qui,  au  contraire,  est  un  peu  plus  chargée  de  sels 
que  VOcésn.  D'autres  lacs  ont  aussi  une  salure  analogue  h  celle  des 
mers;  mais  quelques-unes  renferment  des  sels  particuliei's,  par 
exemjde ,  aux  Indes,  du  borax  qui  y  est  désigné  sous  le  nom  de  HnkaL 

La  conservation  de  l'eau  potable  en  mer,  pendant  les  longues  tra- 
vereées,  a  de  tout  temps  préoccupé  les  marins.  Lorsqu'on  la  renferme 
dans  des  tonneaux,  la  matière  du  bois  réagit  sur  les  sulfates  qui  y 
soDt  en  dissolution;  ce  qui  lui  donne  une  odeur  et  une  saveur  d'œufs 
pourris;  il  s'y  développe  aussi  des  animaux  infusoires  en  grande 
quantité.  Sur  les  bâtiments  de  l'État,  on  la  conserve  dans  des  caisses 
eu  fer;  mais,  lorâque  des  ^calmes  retiennent  les  bâtiments  loin  de 
terre  pendant  longtemps ,  la  provision  d'eau  venant  à  s'épuiser,  on 
n'avait  aucun  moyen  pour  s'en  procurer. 

On  avait  essayé  à  diverses  reprises  la  distillation  de  l'eau  de  mer^ 
mais  sans  succès  :  l'eau  que  l'on  obtenait  îcontenait  de  l'acide  chlor- 
hydrique  résultant  de  la  décomposition  du  chlorure  de  magnésium, 
qui  se  déposait  sur  les  parois  de  la  cncurbite  par  suite  de  la  din)i- 
nution  de  l'eau  ^  et  ces  parois ,  fortement  échauffées,  produisaient  la 
décomposition  de  ce  sel  par  la  vapeur  d'èau,  qui,  se  décomposant 
elle-même,  cédait  son  oxygène  au  magnésium  et  son  hydrogène  au 
chlore;  Toxyde  de  magnésium  restait  attaché  aux  parois;  l'acide 
chlorhydrique,  entraîné  par  la  vapeur  d'eau  j  se  condensait  avec  elle 
et  la  pendait  impropre  à  tout  usage.  ^ 

Un  armateur  de  Nantes  a  heureusement  résolu  le  pro))lème,  et 
son  appareil  a  suffi,  non-seulement  pour  fournir  àson  équipage  une 
quantité  d'eau  suffisante  pour  la  table  pendant  un  voyage  aux  Indes , 
mtis  encore  pour  laver  le  linge  et  même  le  bâtiment.  Plusieurs 
modifications  ont  été  faites  à  son  appareil  primitif,  mais  il  n'en  a 
pas  moins  rendu  le  premier  un  immense  service  à  la  navigation. 

L'appareil  {fig.  15)  est  composé  d'un  alambic  D  en  cuivre  chauffé 
par  un  bain-marie  qui  est  une  chaudière  fermée  C,  en  tôle  renfer. 
amnt  le  foyer  A,  pourvu  d'une  icheminée  B.  On  charge  l'alambic 
par  l'ouverture    Fy  et  le  bain-marie  par  l'ouverture  H;  l'alambic 
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est  pourvu  d'un  tube-niveau  Ey  portaiU  un  robinet  de  vidange  K, 
Le  bain-niarie  porte  un  tube  disposé  de  la 
même  manière;  le  col  G  du  chapiteau  est 
fortement  incliné  pour  que  les  gouttelettes 
entraînées  mécaniquement  par  la  vapeur 
retombent  dans  Talambic.  La  chaudière 
bain-marieest  munie  d'une  ouverturegar- 
nie  d'une  soupape  par  laquelle  la  vapeur 
s'échappe  quand  sa  pression  augmente. 
L'alambic  n'étant  chauffé  que  par  la 
vapeur  du  bain-marie,  qui  n'est  pas  à  plus 
de  +  108^,  le  chlorure  du  magnésium 
n'est  pas  décomposé.  Le  bainTmarie  est 
chaîné  au  moyen  de  l'eau  de  vidiing^ 
de  l'alambic. .  Les  vapeurs  qui  distHl^t 
sont  reçues  dans  un  réfrigérant  qui  les  condense, 

M.  Rocher  a  imagiAé  un  condensateur  soufr-marin  qui  fonctionne 
d'une  manière  continue ,  au  moyen  d'un  courant  d'eau  de  mer  :  il 
est  composé  d'un  serpentin  contenu  dans  une  caisse  hermétique-* 
ment  close  B  (  /i^.  16  )  ;  un  tuyau  G  parlant  de  cette  caisse,  à  sa  partie 
inférieure^  sort  au  dehors  de  l'avant  du  navire  au-dessous  de  la 
flottaison;  un  autre  tuyau  D  est  placé  dans  une  position  opposée ^ 
^  à  la  partie  supérieure  de  la  boite;  le 

f~x.""^"^^r^  mouvement  en  avant  fait  pénétrer  l'eau 

_^^^irjL||M^  de  mer  dans  le  réfrigérant  par  le  tube 
-  ^^ë^W^^^B  ^'  L'eau  échauffée  se  trouve  refoulée 
au  dehors  par  le  tube  D  qui  est  dirigé 
vers-  l'arrière  du  navire.  Le  serpentin 
reçoit  la  vapeur  par  le  tuyau  A,  la  va- 
peur condensée  dans  le  serpentin  dé- 
coule par  le  prolongement  Ë  dans  lui 
réservoir  G.  L'iqppareil  est  breveté. 
Cette  eau ,  comme  toute  autre  qui  a 
Fig.  16.  été  distillée  y  n'est  cependant  pas  po- 

table dans  cet  état  :  il  faut  lui  faire  absorber  de  l'air.  Souvent  on  y 
introduit  aussi  un  peu  de  carbonate  dochaux^  qui  s'y.  dissout  en  petite 
quantité  au  moyen  de  l'acide  carbonique  de  l'air  qu'on  y  introduit  : 
on  peut  aussi  y  ajouter  des  traces  de  chlorure  de  sodium. 

Eaux  minérales  ou  salines.  —  La  composition  de^cés  eaux  varie 
beaucoup,  et  dépend  de  la  nature  des  terrains  d'où  [partent  [les 
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soufces;  beaucoup  d'outre  elles  sont  chaudes.  On  les  divise  généra- 
lement en  quatre  espèces,  mais  cette  distinction  est  peu  rigoureuse  : 
ce  sont  les  eaux  gazeuses ,  salines,  ferrugineuses  et  sulfureuses. 
Elles  ont  toutes  des  propriétés  curatives  spéciales,  et  leur  usage 
médical  est  très-fréquent;  quelques-unes  ne  contenant  que  peu  de 
matières  actives^  on  ne  savait  à  quoi  attribuer  leur  action  énergique. 
Cependant  des  recherches  assez  récentes  y  ont  fait  découvrir  des 
traces  d'acide  arsenieux,  et  Ton  présume  que  leurs  vertus  sont  dues 
à  la  présence  de  ce  cOrps. 

L'usage  si  multiplié  maii>tenant  des  eaux  minérales  a  nécessité  la 
création  d'établissements  dans  lesquels  on  les  reproduit  artificielle- 
ment ■:  car  celleis  qui  proviennent  des  sources  mêmes  sont  trop 
chèares  pour  beaucoup  de  personnes,  et  de  plus  ces  eaux  peu- 
vent s'altérer  pendant  le  voyage  et  par  une  conservation  trop 
prolongée.  Le  Codex  donne  les  doses  que  Ton  doit  employer  pour 
la  fabrication  de  chaque  espèce  d'eau;  elles  sont  calculées  d'après 
la  c(Mnposition  assignée  à  chacune  d'elles  par  l'analyse ,  et  Ton  ne 
doit  pas  s'en  écarter.  On  les  prépare  en  général  en  les  chargeant  de 
gaz  aeide  carbonique  au  jmoyen  d'appareils  dans  lesquels  cet  acide 
se  comprime  de  lui-même  dans  l'eau  qui  doit  en  être  chargée  : 
nous  décrirons  un  de  ces  appareils  à  l'article  du  gaz  acide  carboni- 
que,  et  nous  doîmerons  la  composition  de  chaque  eau  minérale  à 
l'histoire  du  sel  qui  y  entre  comme  agent  principal. 

Les  usages  si  nombreux  de  l'eau  ordinaire  n'ont  pas  besoin  d'être 
énumérés.  MM.  Chevandier  et  Salvetat  ont  reconnu  que  l'action  fer- 
tilisante des  eaux  d^irrigation  est  proportionnelle  à  la  quantité  de 
matières nitrogénées  qu'elles  contiennent;  ce  qui  revient  à.dire  que 
l'eau  est  d'autant  plus  favorable  à  la  végétation  qu'on  y  a  ajouté  plus 
d'engrais ,  fiit  qui  ne  pouvait  être  l'objet  d'un  doute  pour  personne. 
Cette  question  du  rôle  de  l'eau  sur  la  végétation  sera  traitée  en  son 
lieu  et  place  avec  tous  les  détails  qu'exige  son  importance.  Quant 
aux  eaux  salines ,  elles  sont  exploitées  en  général  pour  obtenir  les 
seb  qu'elles  conti^nent,  )'eau  de  mer  surtout;  nous  devrons  en 
parler  à  chaque  espèce  de  sel  qu'on  en  retire. 


MOXYDE  IFUYDROClÈMfi,  ou  Eau  oxyg^éiié*,  HO'  =  17 

ou  212,25. 

Ce  corps  a  été  trouvé  par  M.  Thénard  en  1818  :  c'est  une  d«a  dé- 
couvertes de  cette  époque  qui,  au  point  de  vue  chimique,  présentent 
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le  plus  d'importance  et  d'intérêt.  Les  difficHltés  que  ro^i  éprouve 
encore  lorsqu'il  s'agit  d'obienïr  l'eau  pure  oxygénée  sont  une 
preuve  de  l'extrême  habileté  qu'rl  a  fallu  pour  arriver  à  ce  beau 
résultat,  qui  pour  la  première  fois  a  perndis  de  démontrer  le  phé-^ 
nomène  que  l'on  nommé  force  catdlijtique  ou  eiction  de  présence. 

C'est  un  liquide  incolore,  inodore,  dont  la  saveur  métallique 
rappelle  celle  de  l'émétique.  Pour  apprécier  cette  saveur,  il  faut 
qu'elle  soit  fortement  mélangée  d'eau;  car  autrement  elle  exerce 
une  action  très-vive  en  attaquant  et  blanchissant  répfderme.  Sa 
densité  est  de  1,452;  on  ne  peut  connaître  son  point  d'ébulliiion, 
parce  qu^elle  se  décompose  dès  qu^on  veut  élever  sa  température^; 
on  sait  seulement  que  la  tension  de  sa  vapeur  est  beaucoup  phis 
faible  que  celle  de  l'eau,  ce  qui  permet  de  séparer  les  deux  liquides 
au  moyen  du  vide  sous  le  récipient  de  la  machine  pneuftiatique,  par 
l'i^îtérvention  d'un  corps  susceptible  d'absorber  la  vapeur  d'eau  à 
mesure  qu'elle  se  produit ,  ordinairement  l'iaeide  sulfurique  ;  c'est 
ce  que  l'on  nomme  le  vide  sec ,  auquel  on  a  recours  toutes  les  fois 
qu'on  vent  éliminer  l'eau  dçs  corps  que  la  chaleur  altère. 

Là  chaleur  décompose  l'eau  oxygénée;  si  elle  est  concentrée, 
c'est-à-dire  si  elle  n'est  mêlée  qu'avec  peu  d'eau  ordinaire,  elle  se 
décompose  dès  la  température  de  +  20^.  Sr,  au  contraire,  elle  est 
très -étendue  d'eau ,  il  faut  presque  +  50*^.  Si  elle  est  absolument 
privée  d'eau,  elle  se  décompose  même  spcwïtanémenf ;  on  prévient 
cette-décomposition  en  y  ajoutant  un  peu  d'acide  sulfurique,  de  pré- 
férence à  tout  autre. 

Quand  on  Soumet  l'eau  oxygénée  au  courant  d'une  pile  électrique, 
eHe  se  décompose  de  la  même  manière  que  l'eaa,  mais  en  déga- 
geant des  volumes  égauic  des  deux  gaz. 

Un  grand  nombre  de  corps  peuvent  la  décomposer,  même  à  froid, 
sans  que  souvent  eux-mêmes  en  éprouvent  aucune  altératiqp;  dans 
quelques  cas,  l'action  est  si  vive  qu'H  y  a  explosion,  principalement 
avec  l'oxyde  d'argent;  s'ilest  parfaitement  sec,  chaque  goutte  de 
ce  liquide  qui  tombe  dessus  cause  une  détonation  avec  production 
de  lumière.  Nous  avons  vu  son  action  sur  l'épidérme;  la  fibrine 
la  décompose  sans  en  être  altérée. 

D'autres  corps  la  décomposent  en  s'emparant  de  la  moitié  de  son 
oxygène  :  le  sulfure  de  plomb,  qui  est  hoir,  par  exemple,  est  trans- 
formé immédiatement  en  sulfate  de  plomb,  qui  est  blanc.  Aussi 
M.  Thénard  a-t-il  proposé  de  faire  reparaître  au  moyen  de  l'èau 
oxygénée  je  blanc  des  tableaux  qui,  à  la  longue,  étaient  passés  au 
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ooirpar  là  transformation  du  blanc  de  céruse  en  sulfure  de  plomb; 
Fessai  fait  sur  des  tableaux  d'anciens  peintres  réussit  parfaitement. 

Quelques  corps  simples  sont  immédiatement  oxydés  par  le  bioxyde 
d'hydrogène.  Quelques protoxydes^  par  son  intervention^  passent  à 
l'état  de  biôxyde,  et  c'est  le  seul  moyen  par  lequel  on  ait  pu  obtenir 
quelques-uns  d-entre  eux.  D'autres  Oxydes,  au  contraire,  se  décom- 
[)osent  en  même  temps  que  ce  corps  ;  ce  sont  ceux  d'argent^  d'or, 
de  platine ,  le  bioxyde  de  plomb  ;  il  est  possible  que  leur  décomposi- 
tion soit  due  en  partie  à  Tèlévation  de  température,  qui  est  souvent 
considérable,  puisqu'avec  celui  d'ai^ent,  elle  est  assez  forte  pour 
produire  de  la  lumière,  et  que  la  chaleur  seule  décompose  tes 
oxydes. que  nQusvenons.de  citer. 

Nous  avons  vu  que  par  l'action  de  la  pile  on  décomposait  l'eau 
oxygénie  en  volumes  égaux  d'hydrogène  et  d'oxygène  ;  la  compo- 
sition en  poids  peut  donc  s'en  déduire  facilement ,  puisque  l'on  con- 
naît les  densités  de  ces  deux- gaz.  On  trouve  ainsi  qu'elle  contient  : 

Oxygène.  .  .  .     94,42 

Hydrogène.  .  .      5,88 

400,00 

La  préparation  de  ce  corps,  lorsqu'on  veut  l'obtenjr  absolument 
pur,  est  l'une  des  opérations  les  plus  difficiles  de  la  chimie,  en 
raison  des  soins  itiinutieux  qu'exigent  les  diverses  réactions  que 
Ton  doit  opérer.  C'est  au  moyen  dé  ce  bioxyde  de  barium  que 
nous  avons  déjà  cité  pour  Tobtention  économique  de  l'oxygène , 
qu'on  a  obtenu  l'eau  oxygénée.  On  met  dans  un  verre  à  pied  de 
l'eau  distillée  et  de  l'acide  chlorhydrique  pur  ;  on  .place  ce  verre 
dans  un  vase  pour  l'entourer  de  glace,  puis  on  y  ajoute  peu  à  peu 
one  quantité  de  bioxyde  de  barium  un  peu  moindre  que  celle  qui 
serait  nécessaire  pour  satur^  l'acide  mêlé  à  l'eau.  On  doit  broyer 
très-fin  ce  bioxyde  dans  un  mortier  d'agate,  après  l'avoir  humecté 
au  point  de  fôi^meT  une  bouillie  claire,  en  ayant  soin  d'agiter  avec  une 
baguette  de  verre  pour  faciliter  la  réaction  qui  s'opère,  de  telle 
sorte  qu'à  la  placé  dii  mélange  de  bioxyde  de  barium  et  d'acide 
chlorhydrique  y  on  trouve  du  bioxyde  d'hydrogène  et  du  chloruife 
de  barium  : 

BaO^    +    HCl    =    HO»    +    BaCl. 

bioxyde  de  acide  bioxyde  chlorare  île 

barium.     chlorhydritiiie.  d'hydrogène.        barioni. 

Mais  par  une  réaction  semblable  on  ne  produit  que  peu  d'eau 
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oxygénée;  il  faut  la  répéter;  et^  au  lieu  d'ajouter  une  nouvelle 
quantité  d'acide  chlorhydrique>  on  met  en  liberté  celui  qui  a  été 
combiné  à  Toxyde  de  barium,  en  s'emparant  de  cet  oxyde  au 
moyen  de  Tacide  sulfurique  qui  forme  avec  lui  une  combinaison, 
du  sulfate  de  baryte  insoluble,  de  la  manière  suivante  :  Tacide  sul- 
furique que  Ton  emploie  contient  de  l'eau  dont  Thydrogène  s'uqit 
au  chlore  du  chlorure  de  barium  pour  produire  de  l'acide  chlorhy- 
drique,  et  l'oxygène  s'unit  au  barium  pour  produire  du  protoxyde  de 
barium  ou  baryte  dont  s*empare  immédiatement  l'acide  sulftirique. 
Voici  l'équation  : 

BàCl  +  60^  HO  =  HGl  H-  BaO,SO^. 

Lesulfate  de  baryte,  étant  insoluble,  se  dépose  en  poudre  blanche; 
on  le  sépare  en  filtrant,  et  la  liqueur  se  trouve  dans  la  condition 
première,  si  ce  n'est  qu'elle  contient  une  certaine  quantité  de 
bioxyde  d'hydrogène  formé  par  la  première  réaction.  On  recom- 
mence donc  à  traiter  par  le  bioxyde  de  barium,  puis  par  l'acide 
sulfurique,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  fait  interveîiir  100  à  120  grammes 
de  bioxyde  de  barium  pour  200  gramn^es  d'eau  distillée  j  ce  qui 
exige  sept  à  huit  opérations  de  ce  genre. 

On  ajoute  alors  2  ou  3  grammes  d'acide  phosphorique ,  puis  un 
peu  plus  de  bioxyde  de  baHum  qu'il  n'en  faut  pour  saturer  ce 
nouvel  acide  :  par  ce  moyen  on  précipite  les  corps  étrangers,  les 
oxydes  principalement  qui  se  trouvaient  dans  le  bioxyde  de  ba- 
rium; si  on  ne  les  séparait  pas,  ils  détermineraient  ultérieurement 
la  décomposition  dû  bioxyde  d'hydrogène.  Cette  opération  termi- 
née, on  filtre  de  nouveau  à  travers  une  toile  fine.  La  liqueur  n'est 
donc  plus  qu'iin  mélange  d'eau  ordinaire,  d'eau  oxygénée  etd'acide 
chlorhydrique.  Pour  enlever  ce  dernier,  on  traité  par  du  sulfate 
d'argent,  qui  produit  du  chlorure  d'argent  aussi  insoluble  que"  le 
sulfate  de  baryte,  et  on  substitué  de  la  sorte  de  l'acide  sulfurique  à 
l'acide  dilorhydrique,  ainsi  que  le  montré  l'équation  suivante  : 
(')  Aq+  HO»  +  HCa  •+•  AgO,S03  =  Aq  +  HO'  +  80^  H0+  AgCl. 

C'est,  le  seul  moyen  d'enlever  l'acide  chlorhydrique.  Pour  séparer 
l'acide  sulfurique  qu'on  lui  a  substitué ,  on  filtre  la  liqueur  afin  delà 
traiter  par  une  quantité  de  baryte  un  peu  moindre  que  celle  qui 
serait  nécessaire.  11  faut  commencer  par  l'humecter  dans  le  mortier 
d'agate,  ce  qui  produit  une  vive  chaleur ,  cette  base  se  comportant 

(')  De  aqua,  nom  latin  de  Tcau  :  on  la  réprésente  ainsi  quand  elle  n'est  que  dis- 
solvant. 
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comme  la  chaux  que  ron  éteint,  mais  avec  plus  d'énergie >  et  dès 
qu'elle  est  humectée  on  s'empresse  de  la  broyer^  sans  quoi  elle  ne 
pourrait  plus  Têfre  qu'avec  beaucoup  de  peine;  on  la  met  par 
parties  daiis  le  liquide^  en  ayant  soin  de  bien  agiter  pour  hâter  la 
combinaison^  et^  quand  on  a  tout  ajouté,  on  achève  la  saturation  au 
moyen  de  la  dissolution  de  baryte  que  l'on  nomme  eau  de  baryte; 
il  faut  que  la  saturation  soit  absolue ,  qu'il  ne  reste  pas  trace  d'acide 
sulfurique  sans  mettre  la  plus  petite  quantité  de  baryte  en  excès. 
On  sépare  ce  dernier  sulfate  de  cette  base  par  une  filtration ,  et  l'on 
évapore  l'eau  ordinaire  pour  la  concentrer  dans  le  vide  sec. 

On  peut  rendre  le  procédé  un  peu  plus  expéditif;  mais  comme,  jen 
définitive^  les  opérations  sont  les  noiêmes,  et  que  jusqu'ici  les  usages 
seréduiseût.à  de  curieuses  expériences  de  cours,  nous  ne  nous  étefi- 
droDs  pas  plus  longtemps  sur  ce  sujet. 

COMBINAISON  DE  L' AZOTE  OU  NITROGÈNE  AVEC  l'OXYGÊNE. 

Le  nîtrogène  dans  l'air  n'est  pas  combiné  à  l'oxygène,  nous  avons 
vu  que  ces  deux  gaz  s'y  trouvent  à  l'état  de  mélange;  mais,  dans 
certaines  circonstances,  ces  deux  gaz  peuvent  se  combiner  en  diver- 
ses proportions,  qui  produisent  cinq  corps  particuliers,  suivant  avec 
la  plus  scrupuleuse  exactitu(le  la  loi  des  proportions  multiples,  pour 
les  volumes  comme  pour  les  poids.  Dans  les  combinaisons  en  volu- 
mes ^  deux  vdumes'de  nitrogène^  combinent  avec  1,  2,' 3,  4,  5 
volumes  d'oxygène  ;  dans  les  combinaisons  en  poids,  44  de  nitrogène 
se  combinent  avec  8,  i6,  24,  3â,  48  d'oxygène,  pour  produire  : 

le  protoxyde  d'azote  ou  de  nitrogène AzO  ou  NO  ; 

le  bioxyde.  .  .  .  W id AzO*  ou  NÔ*; 

l'acide  azoteux  ou  nitreux.  .  .  id AzO'  ou  NO'; 

Tacide  hypoazotique  ou  hyponitriqu^  .  .  .  .  ^  .  .  AzO^  ou  NO^; 

l'acide  azotique  ou  nitrique .  AzO^  ouNQ\ 

Toutes  ces  combinaisons  provenant  de  l'acide  nitrique,  nous  nous 
occupons  d'abord  de  ce  dernier. 


ACIDE  MITBIQIJi:  ou  Azotique  ^  AzO'  ou  NO'  =  54  0Ù67ô. 

Cet  acide, «connu  depuis  longtemps,  est  nommé,  dans  les  anciens 
ouvrages,  esprit  de  nitre^  eau  forte;  ce  dernier  nom  est  encore  sou- 
vent emfdoyé  dans  le  commerce.  On  attribue  sa  découverte  à  Ray- 
mond LuUOy  en  1235.  :  Bazile  Yalentiu,  au  quinzième  siècle>  décri- 
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vait  le  procédé  au  moyen  duquel  on  pouvait  robienir.  On  ne  le 
rencontre  dans  la  nature  que  dans  Feau  de  pluie  d'orage;  le  plus  or- 
dinairement il  y  est  combiné  à  l'ammoniaque;  on  le  trouve  aussi 
dans  quelques  terrains,  mais  il  est  toujours  combiné  à  la  potasse^ 
la  soude  ^  la  chaux  ou  la  magnésie. 

L'acide  nrtrique  pur  est  un  liquide  incolore;  lorsqu'il  est  au  maxi- 
mum de  concentration,  c'est-à-dire  quand  il  contient  la  plus  petite 
quantité  d'eau  possible,  il  est  formé  d'un  équivalent  d'acide  et  d'un 
équivalent  d'eau,  la  formule  devient  alors  AzO^  ou  NO^,  HO.  Lors- 
qu'on veut  lui  enlever  cette  eau  qui  y  est  combinée,  il  se  décom- 
pose. Il  répand  des  vapeurs  blanches  à  l'air^  mais  peu  abondantes, 
et  produit  une  odeur  piquante  particulière.  Sa  densité  est  i,5i.  Il 
entré  en  ébuUition  à  +  80®,  et  se  congèle  à  —  W^  selon ies  uns,  à 
—  50^  selon  les  autres.  La  densité ,  les  points  d'ébullition  et  de 
congélation ,  varient  ayec  la  quantité  d'eau  qu'on  y  ajoute.  Son 
maximum  de  température  d'ébullition  est +i23°:  dansée  cas,  il 
contient  exactement  4  équivalents  d'eau.  O'est  l'hydrate  le  plus 
stable,  et  on  l'obtient  ainsi  toujours  en  distillant  de  l'acide  nitrique, 
concentré  ou  faible.  Dans  le  premier  cas,  une  portion- de  l'acide  s'é- 
chappe en  se  décomposant,  jusqu'à  ce  que  le  thermomètre  soit  arrivé 
à  +  123°;  et  si  l'on  change  le  récipiient  destiné  à  condenser  les  va- 
peurs, l'acide  qui  passe  a  la  même  densité  que  celui  qui  reste  dans 
la  cornue.  Dans  le  second  cas,  cjpst  de  l'eau  qui  passe,  d'abord  à  la 
distillation  avec  un  peu  d'acide,  jusqu'à  ce  que  le  thermomètre 
soit  arrivé,  comme  dans  l'autre  expérience,  à  +  423®,  et  les  résulr 
tats  senties  mêmes;  sa  densité  est  alors  i,42. 

L'acide  nitrique  est  décomposé,  à  la  chaleur  blanche,  en  oxygène 
et  nitrogène;  à  une  chaleur  moindre,  en  acide  hypohitrique  et  oxy- 
gène. La  lumière  produit  promptement  le  même  effet,  d'autant  plus 
fortement  que  l'acide  est  plus  concentré.  L'acide  hyponitrique  pro- 
duit se  dissout  dans  la  partie  non  décomposée  et  la  colore.  Si  Ta- 
cide  est  étendu  d'eau  au  point  de  n'avoir  qu'una.  densité  de  1,32, 
la  lumière  n'a  plus  d'action. 

L'hydrogène  décompose  cet  acide  sous  l'intluence  de  la  chaleur  : 
il  se  forme  de  l'eau,  et  le  nitrogène  ou  azote  devient  libre  L'iode, 
le  soufre,  le  carbone,  le  phosphore,  le  décomposent  aussi,  niais  en 
produisant  l'un  de  leurs  acides  et  de  l'acide  hyponitrique.  Les  ma- 
tières organiques  le  décomposent  aussi  facilement,  en  donnant  des 
produits  très-variables,  et  en  outre  toujours  de  l^acide  hyponitri- 
que; aussi,  lorsqu'il  en  tombe  sur  la  peau  ou  les  ongles,  sont-ils 
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promptement  jaunis.  Beaucoup  de  -métaux  le  décomposent  aussi 
en  partie  en  s'y  dissolvant. 

Les  acides  hydrogénés  le  décomposent  au  moyen  de  leur  hydro- 
gèoe;  il  se  forme  de  l'eau,  et  le  corps  qui  y  était  combiné  est  mis  en 
liberté;  il  se  produit  en  outre^  comme  dans  les  cas  précédents^  de 
Tacide  hyponitrique.  Nous  reviendrons  sur  ce  mélange  d'acides  à 
Târticle  de  l'acide  chlorhydrique.  L'aeide  nitrique  est  composé  de  : 

Nitrogène 25,93 

Oxygène 74,08 

iOO,00 

PRÉPARATION  DE  l' ACIDE    NITRIQUE. 

L^acide  nitrique  ne  peut  être- préparé,  en  quantité  considérable, 
par  lacombinaison  directe  de  l'oxygène  avec  le  nitrogène  :  on  sait 
que,  quand  on  fait  passer  une  série  d'étincelles  électriques  dansim 
mélange  des  deux  gaz,  il  s'en  forme  toujours  une  petite  quantité^  et 
Ton  pense  que  cette  production  est  due  :  t*^  à  ce  que  dans  ce  cas 
Poxygène,  étant  ozone,  peut  entrer  en  combinaison  ;  ou  bien,  ^  à 
l'oxydation  des  principes  de  l'ammoniaque,  qui  se  produit  toujours 
sons  la  même  influence  quand  le  mélange  est  humide  comme  dans 
l'air,  et  que  c'est  ainsi  qu'il  s'en  forme  pendant  les  orages. 

En  effet,  M.  Kuhlmann  a  démontré  pai^  une  belle  expérience  la 
probabilité  de  cette  réaction.  Pour  parvenir  à  ce  résultat,  îl  fait  pas- 
ser à  travers  un  tube  renfermant ^du  platine  en  éponge  un  mélange 
(le  gaz  ammoniaque  et  d'oxygène,  qui  doit  être  en  excès,  le  tube 
doit  être  chauffé  au  moins  à  150^.  Pendant  le  passage  des  gaz,  ils 
pénètrent-dans  les  pores  du  platine,  et  la  combinaison  s'opère.  QiKind 
l'oxygène  est  à  l'état  naissant,  il  produit  le  même  effet.  M.  Dumas 
a  constaté  qu'un  mélange  d'ammoniaque  et  d'air  sur  delà  craie  hu- 
mectée d'une  dissolution  de  potasse  donnait  également  lieu  à  la 
formation  decet  acide  quandon  élevait  la  température  à +400**.  Il  est 
probable  que  cette  dernière  réaction  se  produit  spontanément  dans 
les  contrées  tropicales,  et  c'est  l'origine  du  nitre  qui  vient  des  Indes. 
Comme  on  le  voit,  dans  ce  cas ,  l'acide  n'est  pas  libre,  mais  com- 
biné à  la  potasse  et  probablement  à  la  chaux.  C'est  donc  toujours 
des  combinaisons  naturelles  ou  artificielles  de.  cet  aèide  avec  la 
potasse  ou  la  soude  qu'on  retire  l'acide  dans  les  laboratoires  et 
les  fabriques. 

Le  premier  procédé  au  moyen  duquel  on  a  pu  préparer  cet  acide 
consistait  à  distiller  un  mélange^  intime  de  i  partie  en  poids  de 
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nitrate  de  potasse  avec  3  parties  d'argile  ;  ce  procédé  donne  pour 
i  kilogramme  de  nitre  environ  440  grammes  d'acide  hydraté.  Ce 
procédé  a  été  abandonné  depuis  que  l'acide  sulfnrique  est  devenu 
commun  et  à  bas  prix;  cependant,  dans  quelques  localités  de  la 
côte  occidentale  de  l'Amérique  du  Sud  >  où  l'acide  sulfuriqùe  est 
rare  et  cher,  on  le  pratique  encore.  Pour  opérer,  on  introduite  mé- 
lange dans  une  cornue  de  grès  dont  le  ool  se  rend  dans  celui  d'un 
ballon  tubulé  en  verre  et  luté  avec  de  l'argile;  il  faut  seulement 
avoir  soin  de  ménager  un  peu  la  chaleur.  L'acide  nitrique  une  fois 
distillé ,  il  reste  dans  la  cornue  un  silicate  d'alumine  et  de  potasse 
qui  est  nommé  ciment  â^ eau-forte. 

Dans  les  laboratoires  on  traite  le  nitrate  de  potasse  ou  de  soude 
p^  l'acide  sulfurique,  dans  une  cornue  de  verre  dont  le  col  is'en- 

gage  dans  celui  oi'un  bal- 
lon tubulé  [fig.  17).  On 
introduit  le  nitre  en  pou- 
'  dre  grossière  dans  la^cor- 
-  bue,  puis  on  verse  l'acide 
au  moyen  d'an  tube  à 

Pig  17  "    ■      ^'"■"'entonnoir,  qui   pénètre 

jusque  dans  la  cornue  pour  que  le  coF  ne  contiemie  pas  d'acide 
sulfurique,  qui  serait  entraîné  par  l'acide  nitrique  pendant  la  dis- 
tillation; on  ferme  en  partie  la  tubulure  du  baUon  au  moyen  d'un 
entonnoir  de  verre  :  on  ne  doit  pas  employer  de  bouchons  de  liège 
quî,décomposés  par  les  vapeurs  de  l'acide,  l'altéreraient.  Onfait  arri- 
ver un  léger  courant  d'eau  froide  sur  le  récipient  pour  faciliter  la 
condensation  des  vapeurs.  Lathéorieindiquerait  que,  pour  avoir  le 
meilleur  résultat,  il  fendrait  employer  pour  i  équivalent  de  nitre 
i  équivalent  d'acide  sulfurique  ;  mais,  lorsqu'on  veut  opérer  ainsi, 
la  réaction  marche  bien  jusqu'à  ce  que  la  moitié  du  nitre  soit  dé- 
composée, puis  elle  s'arrête;  si  on  chauffe  alors  plus  fortement,  la 
masse  fond,  puis  se  boursoufle,  et  elle  dégage  d'abondantes  vapeurs 
rouges  d'acide  hyponitrique  résultant  de  la  décomposition  de  Tautre 
moitié  de  l'acide  nitrique  :  l'expérience  a  montré  que,  pour  réussir 
complètement,  il  fallait  employer  pour  i  équivî^lent  de  nitre  2  équi- 
valents d'acide  sulfurique  itydraté.  Par  ce  moyen  on  dégage  tout 
l'acide  nitrique,  et  il  reste  dinis  la  cornue  du  bisulfate^  de  potasse. 

KQ,  NOS  ou  KO,  Az05  +  îSO^,  HO  =  KO,  HO,  îSO  -f  NO^,  HO. 

La  réaction  n'^est  cependant  pas  aussi  simple  dans  l'opération  :  au 
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comm^M^ement,  tout  l'acide  $ulfurique,  n'étaht  paà  combiné^  retient 
l'eau  avec  tant  d'énei^e  que  l'acide  nitrique  ne  peut  en  prendre  ce 
qu'il  lui  en  faut;  et,  comme  à  la  température  de  la  réaction  il  ne 
peut  exister  sans  eau ,  il  se  décompose  eu  oxygène  et  acide  hyponi- 
trique,  ce  dernier  sous  forme  de  vapeurs  rouges  :  mais,  au  bout  de 
quelque  temps ^  l'acide  sulfurique  étant  combiné^  l'acide  nitrique 
peut  prendre  son  équivalent  d'eau;  sa  décomposition  s^r^  et  les 
vapeurs  rouges  disparaissent.  Mais  en  distillant ^  Teau  étant  libre, 
l'acide  en  entraîne  plus  qu'il  ne  lui  en  faut;  et,  lorsque  l'opération 
tire  à  sa  fin ,  l'acide  qui  reste  à  distiller,  n'en  trouvant  plus  assez , 
se  décompose  en  partie,  comme  au  commencement.  Pendant  l'opé- 
ration^ la  masse  est  un  peu  pâteuse ,  mais  ne  tarde  pas  à  être  tout  à 
fait  liquide^  et^  à  la  fin,  on  ne  voit  pliis  que  quelques  bulles  fines  de 
vapeuranitreuses  qui  se  dégagent.  Enfin  la  fusion  devient  tranquille 
dès  que  la  décomposition  est  achevée.  La  matière  qui  reste  dans  la 
cornue  se  soUdifié  et  prend  un  peu  l'apparence,  de  la  porcelaine; 
c'est  le  bisulfate  de  potasse.  L'acide  nitrique  qui  a  distillé  est  coloré 
par  l'acide  hyponitrique  qui  s'y  est  dissous.  Il  faut,  quand  l'opéra- 
tion est  terminée^  démonter  l'appareil,  et  couler  le  bisulfate,  pendant 
qu'il  est  en  fusion,  sur  une  plaque  ou  dans  une  capsule  de  platine; 
autrement  on  aurait  peine  à  le  retirer  de  la  cornue ,  qui  en  outre 
casse  souvent  peiidant  le  refroidissement  de  sa  masse.  C&  sel  est 
souvent  employé  pour  des  réactions  énergiques,  sous  l'influence  de 
la  chaleur  surtout;  car  il  agit  alors  comme  l'acide  sulfurique. 

On  voit  par  la  description  de  cette  opération  qu'au  commence- 
ment et  à  la  fin,  le  manque  d'eau  détermine  la  décomposition  d'une 
partie  de  l'acide. 

Le  procédé  pratiqué  dans  les  fabriques  est  exactement  le  même. 
On  r^nplace,  habituellement  le  nitrate  de  potasse  par  celui  de  soude, 
qui  esta  meilleur  marché,  et  qui  pour  le  même  poids  contient  plus 
d'acide  nitrique,  l'équivalent  de  la  soude  étant  plus  faible  que  celui 
de  la  potasse.  85  de  nitrate  de  soude  équivalent  à  iOi  de  nitrate 
de  potasse ,  et  l'on  ne  prend  l'acide  sulfurique  qu'à  60**  du  pèse- 
acide,  parce  que,  contenant  plus  d'un  équivalent  d'eau,  il  n'y  à  pas 
autant  de  décomposition  et  de  perte  d'acide  nitrique. 

Les  comuesdeverre.ne  pouvant  être  de  capacité  assez  grande  pour 
opérer  sur  de  grandes  quantités  de  matrères ,  on  les  a  remplacées  par 
des  cylindres  de  fonte  pareils  à  ceux  dont  on  se  sert  pour  la  prépa- 
ration en  grand  de  l'acide  chlorhydrique,  et  le  reste  de  l'appareil  est 
disposé  de  la  même  manière.  Nous  renvoyons  à^ia  description  de 
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cette  opération^  qui  sera  dopnée  ci-aprèSi  .On  met  un.peu  d!eau  dans 
chacune  des  tourilles  destinées  à  la  condensation  des  vapeurs  acides. 

Dans  quelques  ^  usines  on  a 
remplacé  ces  cylindres  par  des 
espèces  de  chaudières  en  fonte 
(fig,  18  ),  d*une  capacité  d'en- 
viron 1000  litres;  on  adapte 
sur  ces  cylindres  un  cou- 
vetde  en  grès  ËDrmant  obtu- 
Fig.  18.  rateur^  et  qu'on  lute  avec  un 

mélange  d'argile  et  de  sable.  Ce  couvercle  est  percé  de  deuxirous  : 
Tun^a^d'un  petit  diamètre^  sert  à  verser  Tacide  :  on  le  ferme  ensuite 
avec  un  bouchon  d'argile  et  ^e  sable  ;  l'autre  ouverture  ,  b,  d'un 
diamètre  d'environ  trois  décimètres,  reçoit  un  tuyau  en  grès  double- 
ment coudé,  qui  est  destiné  à  conduire  les  vapeurs  dans  les  tou- 
rilles oïl  elles  doivent  se  condensée^  et  qui  sont  au  nombre  de  douze 
environ  :  ces  tourilles  sont  réunies  par  des  tuyaux  de  grès  lûtes  de 
même  avec  d&  Targile.  Ces  tourilles  n'ont  pas  besoin  de  trois  tubu- 
lures qu'on  leur  met  souvent.  Le  tube  de  sûreté  est  inutile,  puisque 
les  tuyaux  de  communication  ne  plongeht  pas  dans  les  tourilles; 
on  évite  ainsi  une  cause  de  perte  de  Vapeurs,  La  première  tourille , 
c,  est  ordinairement  placée,  dans  une  caisse  où  circule  un  courant 
d'eau  pour  refroidir  les  vapeurs  qui,  au  sortir  de  l'appareil,  sont  à 
une  température  élevée. 

DansehaquQ^cylindreon  met  .100  krlogr.  de  nitrate  de  soude  et  i38 
d'acide  sulfuriqueà  60^;  on  met  dans  les  chaudières  250  kilogr.  de 
nitrate  et  325  du  même  acide. 

L'acide  obtenu  est  toujours  coloré  en  jaune  par  les  vapeurs  d'a- 
cide hyponitrique.  Pour  le  blanchir  on  le  fait  bouillir  ^  ces  vapeurs 
se  dégagent.  L'acide  aii^i  obtenu  marque  en  général  36°  à  l'aréo- 
mètre de  Beaumé.  100  kilogrammes  de  nitrate  de  soiide  produisent 
ainsi  130  kilogranunes  d'acide  de  cette  densité. 

Cette  çlécoloration  de  l'acide  ne  lui  enlève  pas  les  autres  corps 
étrangers,  qu'il  contient  toujours  en. plus  ou  moins  grande  quantité, 
et  qui  sont  des  acides  sulfurique  et  chlorhydrique.  Jl  reste  aussi  une 
petite  quantité  d'acide  hyponitrique ,  malgré  rébullition  ;  mais  on 
np  cherche  pas  à  l'en  débarrasser,  si  ce  n'est  pour  quelques  opéra- 
tions spéciales  :  1**  parce  qu'il  nç  nuit  pas  dans  la  plupart  des 
cas  ',  2"  parce  qu'au  bout  de  peu  de  temps  il  s'en  produit  de  nouveau 
soua^rinfiuence  de  la  lumière- 
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Pour  enlever  Tacide  suifurique,  on  ajoute  à  l'acide  nitrique  impur 
du  nitrate  de  baryte  ou  de  plomb  ^  et  pour  Tacide  chtorhydrique 
du  nitrate  d'argent;  on  laisse  déposer^  puis  Ton  décante  dans 
une  cornue  et  Voa  distille.  Mais  on  peut  se  passer  de  ces  réactifs 
en  distillant  simplement  i'acidé  du  commerce.  Il  est  bon  de  mettre 
dans  la  cornue  de  petits  fragments  de  fil  de  platine,  pour  régula- 
riser rébuUition  et  éviter  les  soubresauts.  Lorsqu'on  a  distillé  le 
quart  environ  de  Tacide,  on  change  le  récipient.  L'acide  qui  a  dis- 
tillé ainsi  peut  servir  avantageusement  afin  de  faire  de  Teau  régale, 
dont  on  parlera  à  Tacide  chlorhydrique^  et  ce  qui  passe  après  est  de 
Fàcide  nitrique  pur,  qui  ne  doit  précipiter  ni  par  le  nitrate  d'argent 
ni  par  celui  de  baryte  ;  mais,  pour  ne  pas  faire  d'erreur^  il  faut  étendre 
Tacide  avec  de  Teau  distillée,  car  le  nitrate  de  baryte  n'est  pas  so- 
lubie  dans  l'acide  nitrique,  et  l'oa  pourrait  croire  impur  un  acide 
qui  ne  le'serait  pas. 

Dans  des  cas  rares  où  il  est  nécessaire  d'avoir  un,  acide  ne 
contenant  pas  tracé  d'acide  nitreux^  il  faut  le  distiller  avec  un  peu 
de  nitrate  d'urée  ou  de  bichromate  de  potasse;  mais  il  ne  faut  pas 
le  préparer  longtemps  d'avance,  parce  que  cet  acide  se  reproduirait 
par  l'action  de  la  lumière. 


^CIBE  MlOPHiaUfi  anhydre,  AzO^ou  NO^ 

L'acide  nitrique  ordinaire  se  décomposant  quand  on  veut  lui  en- 
lever son  eau,  on  pensait  qu'il  ne  pouvait  exister  sans  y  être  com- 
biné. Cette  conclusion  était  un  peu  forcée;  car  on  savait  que  l'acide 
sulfurique  hydraté  est  dans  le  même  cas,  et  que  cependant  l'acide 
sulfurique  anhydre,  c'est-à-dire  sans  eau ,  existe. 

M.  H.  Deville  est  parvenu  à  l'obtenir  l'acide  nitrique  anhydre,  et 
l'a  étudié.  Cet  acide  est  solide,  et  sous  forme  de  gros  cristaux  inco- 
lores qui  sont  des  prismes  à  base  rhomboïdale,  solublesdans  l'eau  ^ 
sans  décomposition  et  produisant  de  la  chaleur,  car  il  y  a  com- 
binaison, et  non  pas  seulement  dissolution.  Il  fond  vers  +  30**,  et 
bout  à  +  5œ  en  se  décomposant  en  partie ,  ce  qui  produit  d'épaisses 
vapeurs  rouges;  il  se  décompose  quelquefois  spontanément  avec 
explosion.  Il  détruit  facilement  les  matières  organiques. 

Pour  le  préparer,  on  décompose  le  nitratç  d'argent  fondu  et  par- 
faitement sec  par  un  courant  de  gaz  chlore  à  la  température  de 
+  95».  Une  fois  commencée,  la  réaction  continue;  et  il  faut  éviter 
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que  la  température  ne  s'élève  trop.  Il  y  a  toujours  une  portion  de  l'a- 
cide qui  se  décompose  :  on  conduit  les  vapeurs  rouges  dans  un  mé^ 
lange  réfrigérant.  Il  se  dégage  en  même  temps  de  l'oxygène.  On  se* 
pare  les  cristaux  de  la  partie  liquide^  puis  on  les  dessèche  par  un 
courant  de  gaz  acide  carbonique  sec;  on  les  conserve  ensuite  dans 
des  tubes  fermés  aux  deux  bouts  à  la  lampe  d'émailleur.  Tout  l'apr 
pareil  est  en  verre  composé  de  diverses  parties  soudées;  car  on  ne 
peut  employer  ni  bouchons  ni  ligatures^  qui  décomposeraient  cet 
acide.  Dans  cet  état,  Tacide  nitrique  est  si  instable  qu'il  est  sans 
usagC;  même  dans  les  laboratoires.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  ce- 
lai qui  est  hydraté. 

Les  usages  de  l'acide  nitrique  dans  les  arts  sont  très-multipliés  : 
il  intervient  dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique  ;  il  sert  à  pré- 
parer l'eau  régale,  qui  seule  peut  dissoudre  certains  corps ^  l'or,  lé 
platine  et  la  plupart  des  métaux  qui  l'accompagnent;  il  transforme 
l'amidon  en  acide  oxalique;  il  8ert>  sous  le  nom  d^eau  forte ^  pour 
la  gravure  sur  cuivre  et  pour  le  décapage  des  surfaces  métalliques  ; 
il  produit  la  poudre-coton ,  le  collodion,  et,  dans  les  laboratoires, 
c'est  un  des  agents  les  plus  importants;  on  en  consomme  près  de 
5  millions  de  kilogrammes  par  an. 

Pour  les  différentes  applications  que  l'on  en  fait,  il  ne  doit  pas 
être  toujours  au  même  degré  de  concentration ,  c'est-à-dire  qu'il 
ne  doit  pas  toujours  avoir  la  même  quantité  d'eau.  Or,  comme 
son  prix  doit  dépendre  de  la  quantité  d'acide  réel  qu'il  contient, 
on  se  sert  d'un  aréomètre  imaginé  par  Heaume ,  que  l'on  nomme 
pèse-acide,  qui  sert  pour  tous  les  acides,  et  au  moyen  duquel  on 
apprécie  leur  richesse.  On  a  de  plus  construit  des  tables  qui  indi- 
quent les  densités  et  les  richesses  correspondantes  à  chaque  vdegré 
de  ces  instruments,  et  qui  sont  d'un  usage  facile  autant  qu'utile. 
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ACIUB  HYPOmTRiaUiB  OU  HypoazoUqae,  Az  04  ou  N0«    ^ 
=  46  ou  657. 

Cet  acide,  connu  depuis,  aussi  longtemps  que  Tacide  nitrique^  était 
désigné  par  le  nom  de  vapeurs  ruSiantes,  en  raison  de  leur  couleur 
rouge^  et  sous  celui  de  vapeurs  nitreuses.  C'est  un  liquide  incolore  à 
la  température  de  —  20°  ;  mais,  dans  ce  cas,  il  contient  un  peu  d'eau. 
S!il  est  absolument  anhydre,  il  cristallise  à  —  9*»,  sous  forme  de 
prismes.  Il  se  colore  d'autant  plus  que  sa  température  s'élève  da- 
vantage :  à  0**  ifest  jaune;  à 4-10°  il  est  rouge.  Il  entre  en  ébulfitiôn 
à  4-  22°,  et  répand  des  vapeurs  rouges  tellement  intenses  qu'elles 
interceptent  presque  la  lumjère.  La  tension  de  sa  vapeur  est  donc 
très-grande;  et  on  doit  le  conserver  ou  dans  des  tubes  fermés  à  la 
lampe,  ou  dans  des  flacons  à  l'éméri  bouchant  parfaitement  et  dont 
on  maintient  le  bouchon  par  une  pression;  il  faut  en  outre  le  placer 
dans  un  endroit  dont  la  température  ne  s^élève  pas.  La  densité  de 
l'acide  liquide  est  1,451;  celle  de  la  vapeur,  1,7.  —  C'est  un  des 
corps  les  plus  oxydants  ;  il  attaque  la  peau  plus-  vivement  encore 
que  l'acide  nitrique;  il  réagit  fortement  sur  le  soufre,  le  phosphore* 
il  décompose  les  acides  sulfhydrique  et  sélénhydrique  en  brûlant 
leur  hydrogène  :  le  soufre,  le  sélénium,  sont  mis  en  liberté;  il  n'a- 
git pas,  au  contraire,  sur  les  acides  chlorhydrique ,  bromhydrique 
et  iodhydrique. 

L'action  de  Feau  sur  cet  acide  est  remarquable;  elle  le  décom- 
pose toujours  mais  différemment,  suivant  que  Ton  emploie  beaucoup 
où  peu  de  ce  liquide  ;  si  l'on  met  peu  d'eau,  il  se  forme  de  l'acide 
nitrique,  et  de  Tacide  nitreux  qui  reste  dissous  dans  l'acide  nitrique 
et  le  colore  en  bleu.  L'eau  n'intervenant  que  comme  dissolvant, 
nous  la  représenterons  par  son  symbole  Aq.  L'équation  suivante 
montre  la  réaction  : 

Aq  4-  2  AzO^  ou  2  NO^  ;  ce  qui  revient  à  N"0^  =  Aq  +  NO^  + 
NO^  Il  n'y  a  pas  de  dégagement  de  gaz;  mais,  si  l'on  met  beau- 
coup d'eau  ,  il  3e  produit  un  gaz  qui  est  du  bioxyde  d'azote  ou  de 
nitrogène,  dont  la  formule  est  N0\  Voici  l'équation  qui  représente 
la  réaction  : 

Aq  -H  3  NO^ ,  c'est-à-dire  N^O"  =:=  Aq  -H  NO»  -+-  4  N0%  c'est-à- 
dire  N*0'°.  Or  N'O'o  -H  NO*  =  N^Ô"  ou  3  NO^. 
Ces  deux  réactions  jouent  un  rôle  nécessaire  dans  la  fabrication 
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de  J'acide  sulfuriqae  parles  chambres  de  plomb;  elles  sont  donc 
très-importantes  à  connaître  et  à  retenir. 

L'acide  hyponitrique  se  dissout  dans  l'acide  nitrique  en  quantité 
d'autant  plus  considérable  que  ce  dernier  est  d'une  densité  plus 
grande,  et  la  coloration  augmente  avec  la  quantité  dissoute. 

L'acide  nitrique  d'une  densité  de  1,15  n'est  pas  coloré» 

—  —    .       de  1,32  est  coloré  en  vert-Meuâtre. 

—  — '  de  1 ,41  eât  coloré  en  jaune. 

—  —         de  1,51  est  cololré  en  brun-rouge. 
Lorsqu'on  veut  le  combiner  avec  les  bases,  il  ne  produit  pas 

dTiyponitrates,  mais  un  mélange  de  1  équivalent  de  nitrate  avec  1 
denitrite;  il  faut  donc  prendre  2  équivalents  de  l'acide  et  2  écjui- 
valaats  de  la  base.  Lorsqu'on  veut  désigner  une  base  quelconque,  on 
se  sert  du  symbole  R  représentant  un  métal,  et,  en  général,  la 
base  RO,  ou  R'O^  :  2  N  0^-i-2R0  =  R0,N05+R0,  NO^ 

C'est  pourquoi  quelques  chimistes  pensent  que  ce  n'est  pas  un 
acide  simple,  mais  copule,  c'est-à-^ire  résultant  de  Tunion  de 
1  équivalent  d'acide  nitrique  avec  1  équivalent  d'acide  nitreux  : 
NO^+NO^.  D'autres  chimistes  supposent  que  c'est  une  combinaison 
de  1  équivalent  de  bioxyde  de  nitrogène  avec  2  d'acide  nitrique  : 
NO'  +  2  NO^.  Cependant  cette  opinion  semble  moins  facile  à  ad- 
mettre que  la  première. 

L'acide  hyponitrique  est  composé,  en  volume,  de  2  de  nitrogène 
et  de  4  d'oxygène,  et  en  poids,  de 

Nitrogène. 30,44 

Oxygène 69,56 

100,00 

Pour  obtenir,  cet  acide,  on  dessèche  complètement  du  nitrate  de 
plomb,  que  Ton  a  soin  de  pulvériser  très-fin  parce  que  ce  sel  décré- 
pite fortement,  puis  on  l'introduit  dans  une  petite  cornue  de  verre, 

a,  dont  la  panse  a  été  recouverte 
de  terre  à  four  :  ce  lut  est  destiné 
à  soutenir  la  cornue,  que  l'on  doit 
chaufler  au  rouge.  On  adapte  à 
la  cornue  un  tube  convenablement 
recourbé  et  effilé  à  l'extrémité 
verticale  ô  (/î^.  19).  Ce  tube,  qui 
sert  de  récipient,  doit  être  séché, 
^^  *^*  ainsi  que  la  cornue,  avant  que 
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^appareil  soit  monté;  on  le  dispose  dans  un  vase  c ,  au  milieu  d'un 
mélange  réfrigérant,  composé  de  glace  pilée  et  de  sel  inarin.  La 
cornue  est  placée  dans  un  fourneau  à  réverbère.  Entre  le  fourneau 
e^le  vase  on  place  debout  une  brique  d,  pour  préserver  le  mélange 
du  rayonnement  du  fourneau  :  la  chaleur  rouge  sombre^  à  laquelle 
on  chauffe  la  cornue ,  décompose  le  nitrate  de  plomb;  Facide  ni- 
trique se  dédouble  en  1  équivalent  d'acide  hyponitrique  et  i  d'oxy- 
gène^ qui  se  dégagent,  liûs  vapeurs  acides  rouges  se  condensent  dans 
le  tube  en  un  liquide  jaunâtre;  Toxygène  seul  s'échappe  :  préparé 
de  cette  manière ,  il  contient  toujours  un  peu  d'eau ,  et  ne  cristallise 
pas.  Il  reste  de  l'oxyde  de  plomb  dans  la  cornue, 

PbO,  N0^  =  Pb0-hN044'Ô. 

Pour  l'obtenir  cristallisé,  M.  Peligot  a,  dans  un  récipient  entouré 
d'un  mélange  réfrigérant^  fait  arriver  du  gaz  bioxyde  de  nîtrogène 
et  de  l'oxygène  parfaitement  purifiés  et  desséchés  au  moyen  de  l'a- 
cide phosphorique  anhydre.  Lorsqu^on  fait  fondre  ces  cristaux,  ils 
ne  se  reforment  pas. 


ACIDK  MITBEfJX  ou  itzotenx,  ÂzO^  ou  NO^  =  38  ou  475. 

On  ne  connaît  pas  cet  acide  à  l'état  de  pureté^  et  libre,  d'une 
manière  certaine  ;  on  a  déduit  sa  composition  de  l'analyse  des  nitrites 
qui  sont  bien  connus  et  définis;  il  est  souvent  mêlé  avec  d'antres 
produits  nitreux  ;  il  est  très-peu  stable  ;  l'eau  l©  décompose  en  acide 
nitrique  et  bioxyde  de'nitrogène. 

Aq -+..3  NO^  4- Aq =2  NOS -+- N0^ 

L'acide  nitreux  joue  un  rdle  analoge  à  celui  de  l'acjde  hyponitri- 
que dans  la  fabrication  de  Tacide  sMlfurîquçi  ce  n'est  que  par  là  que 
ce  corps  a  quelque  importance. 


BIOJLYDB  DB  NlTBOCSfilVfi  ou  d'Azote,  AzO'  ou  NO'  ^  30  ô 

375.  1  litre  pèse  18%350. 

Le  bioxyde  de  nitrogène  est  un  gaz  incolore  -,  sa  densité  est  l  ,039. 
On  ne  peut  savoir  s'il  aune  saveur  et  une  jodeur,  parce  que,  dès  qu'il 
est  en  contact  avec  l'air,  il  en  absorbe  l'oxygène  et  se  transforme  en 
vapeurs  rouges  qui  sont,  soit  de  l'acide  nitreux ,  s'il  y  a  peu  d'air, 
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soit  de  l'acide  hyponitrique  y  s'il  y  en  a  un  excès.  Cette  propriété 
d'absorber  instantapément  Toxygène  avait  fait  proposer  par  Gay- 
Lussac  de  l'employer  pour  l'analyse  de  l'air;  elle  distingue  ce  gaz 
de  tous  les  autres,  L«a  chaleur  rouge  ne  le  décompose  pas;  mais 
une  série  d'étincelles  électriques  le  transforme  en  nitrogène  et 
acide  nitrique.  Il  est  très-peu  soluble  dans  Teau.  Il  n'est  pas  acide  ^ 
car  il  ne  rougit  pas  la  teinture  bleue  du  tournesol;  ce  que  font  les 
acides  hyponitrique  et  nitreux.  Quand  on  le  met  en  contact  avec 
un  excès  d'air  et  une  dissolution  alcaline^  il  jie  se  produit,  malgré 
cet  excès,  que  de  l'acide  nitreux  qui  forme  qn  nitrite.  Il  n'est  pas 
inflammable;  il  n'entretient  ni  la  combustion  ni  la  respiration.  Un 
charbon  incandescent  s'y  éteint;  le  soufre,,  de  même;  mais  le  phos- 
phore, une  fois  enflammé,  continue  d'y  brûler.  Quand  on  le  mêle 
avec  l'hydrogène,  il  brûle  avec  une  flamme  vefte,  et  si,  au  lieu  de 
Penflammer,  on  le  fait  passer  sur  de  l'éponge  à  platine,  il  se  fornie 
de  Teau  et  de  l'ammoniaque  :  le  peroxyde  de  fer  produit  le  même 
effet  à  chaud.  Ce  gaz  eM  absorbé  par  les  sels  de  protoxyde  de  fer, 
qui  prennent  une  couleur  brune  :  on  se  sert  de  cette  propriété  pour 
le  séparer  des  gaz  auxquels  il  peut  être  mêlé.  Dans  cette  circon- 
stance ,  le  bioxyde  de  nitrogène  se  comporte  comme  l'oxygène 
pourrait  le  faire  :  2  équivalents  de  ce  protoxyde  en  absorbent 

iQ2 
analogue  pour  la 

(  0' 
constitution  ati  sesquioxyde  de  fer,  Fe*0^  ou  Fe'  NO'  rempla- 
çant 0;  il  jone  donc  le  rôle  d'un  corps  simple  ou  d'un  radical.  Tous 
les  corps  composés  qui  se  comportent  ainsi  sont  désignés  par  le 
noai  de  radicaux  composés.  L'acide  hyponitrique  se  comporte  de 
même  dans  quelques  cif constances.  Le  bioxyde  de  nitrogène  se  dis- 
sout dans  l'acide  nitrique  àvee  les  tnêmes  phénomènes  de  colora- 
tion que  ceux  qui  sont  produits  par  l'acide  hyix)nitrique ,  suivant  la 
concentration  de  l'acide.  Les  autres  acides  hydratés  peuvent  dis- 
soudre ce  gaz;  ils  produisent  ainsi  des  co^nbinaisons  particulières 
peu  stables,  car  l'eau  suffit  pour  en  dégager  le  bioxyde. 

Nous  avons  vu  que  le  bioxyde  de  nitrogène  pouvait  produire 
par  son  mélange  avec  l'oxygène,  suivant  la  quantité  de  ce  dernier 
corps,  soit  de  l'acide  nitreux,  soit  de  l'acide  hyponitrique,  c'est 
ainsi  qu'il  est  un  des  agents  de  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique. 

Uestcomposé  de 2  vol«nies  iie nitrogène  et  2  vohunes  d'oxygène, 
sans  condensation ,  puisqtiè  les  deux  gaz  sont  en  volumes  égaux. 
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En  poidS;  il  contient  : 

Nitrogène.  .....     46,67 

Oxygène.  ......     53,33 

100,00 
Pour  Tobtenir,  on  décompose  l'acide  nitrique  par  un  métal ,  cui- 
vre, mercure  ou  argent.  Il  ne  faut  pas  prendre  un  métal  qui  décom- 
pose reau  sous  Vinfluence  des  acides;  c'est  le  cuivre  qu'on  choisit 
comme  le  moins  cher  :  on  le  prend  en  copeaux  provenant  des  pla- 
neurs de  cuivre  qui  préparent  les  planches  de  ce  métal  pour  la  gra- 
vure. On  les  introduit  dans  un  flacon  à  tubulure  :  au  col  on  dispose 
un  tube  terminé  en  haut  par  un  entonnoir  et  effilé  en  bas;  à  la  tu- 
bulure se  trouve  un  tube  à  recueillir  les  gaz  (  \oirhJig.  1  ).  On  remplit 
le  flacon  d'eau  au  tiers  environ,  puis,  par  le  tube  à  entonnoir,  on 
ajoute  de  Tacide  nitrique.  L'action  ne  tarde  pas  àse  manifester  par  des 
v^eurs  rouges  qui  résultent  de  la  combinaison  de  bioxyde  produit 
avec  l^oxygène  de  l'air  qui  se  trouvait  dans  le  flacon;  et  comme  l'a- 
cide hyponitrique  qui  en  résulte  est  soluble  dans  l'eau,  on  ne  voit 
pas  le  gaz  se  dégager ,  tant  que  les  vapeurs  rouges  se  produisent. 
Mais,  dès  que  tout  l'oxygène  a  été  absorbé,  le  gaz  se  décolore,  et  le 
dégagement  commence,  entraînant  le  nitrogène  de  l'air  qui  restait. 
La  réaction  donne  en  outre  du  nitrate  de  cuivre,  qui  reste  en  dis- 
solution dans  l'eau^  ainsi  qu'on  le  voit  par  l'équation  : 

Aq4-3  Cu-H  4tN05HO  =  Aq4-3  (CuO,  N05)+ No"4-4H0. 

Il  vaut  mieux  mettre  peu  que  beaucoup  d'acide:  l'opération  mar- 
che plus  lenten^ent,  il  est  vrai;  mais,  si  l'on  employait  beaucoup  d'a- 
cide pour  peu  d'eau,  la  réaction  donnerait  en  môme  temps  du  prot- 
oxyde  de  nitrogène,  du  nitrogène,  et  quelquefois  des  vapeurs  rouges 
et  de  l'ammoniaque  en  même  temps.  On  évite  cet  accident  en  em- 
ployant le  mercure  ou  l'argent  et  l'acide  faible. 


PROTOJLYDE  de  MITROCSKIVE  ou  d'azote,  AzO  ouNO  =  22  ou  275. 
1  litre  pèse  18%984: 

Le  protoxyde  de  nitrogène  est  un  gaz  qui  a  été  découvert  par 
Priestley  en  1776;  il  est  incolore,  inodore  ;  il  a  une  saVeur  légèrement 
sucrée  :  sa  densité  est  i, 527,  soumis  à  un  abaissement  de  tempé- 
rature de  0**,  sous  une  pression  de  36 atmosphères,  M.  Faraday  le 
liquéfia  en  1823  ;  il  peut  même  être  soMQifié  :  ce  n'est  donc  pas  un 


PBOTOXTDE  DE  NITROGÈNE   OU  D'AZOTB.  89 

gaz  permanent  comme  ceux  que  nous  avons  étudiés  jusqu'ici.  U  en- 
tretient la  combustion  presque  aussi  bien  que  Foxygène.  Quand  on 
plonge  dans  ce  gaz  une  allumette  dont  on  a  éteint  la  flamme^  mais 
dont  le  charbon  est  encore  rouge ^  elle  se  rallume.  U  n'est  pas  tout 
ifait  impropre  à  la  respiration  y  les  animaux  peuvent  y  vivre  pen- 
dant un  certain  temps  ;  mais  il  cause  une  sorte  d'ivresse  et  de  gaieté 
particulière  :  cette  espèc^e  d'action  a  été  découverte  par  H.  Davy  en 
1800. 0  est  décomposé  par  la  chaleur  rouge  en  oxygène  et  en  nitro- 
gène  :  2  volumes  de  ce  gaz  donnent  2  volumes  de  nitrogène  et  1  d'oxy- 
gène; il  y  a  donc  condensation,  phénomène  qui  se  présente  toutes 
les  fois^  ainsi  que  nous  l'avons  fait  observer^  que  les  gaz  se  combi- 
nent en  volumes  inégaux. 

L'eau  en  dissout  la  moitié  de  son  volume ,  et  l'alcool  1  \  fois* 
On  peut  l'analyser,  soit  en  le  faisant  détoner  ^vec  de  l'hydrogène, 
ansuneudiomètre,  au  moyen  de  l'étincelle  électrique  ;  on  met  alors 
volumes  égaux  des  deux  gaz,  et  Ton  a  la  réaction  suivante  : 

NO  4-  H  =  N  4-  HO,  qui  représente  2  vol.  de  vapeur; 
2  vol.    2  vol.    2  vol. 

soit  au  moyen  du  potassium,  dans  une  cloche  courbe  que  l'on 
chauffe  {fig.  20.  )  avec  une  lampe  à  esprit^de- 
vin.  Le  potassium  brûle  par  l'oxygène  du  gaz 
qui  est  absorbé  entièrement;  le  potassium  de- 
vant être  en  excès,  il  reste  lenitrogène.  La  cloche 
^courbe  est  plongée  dans  le  mercure,  et  non  dans 
Wg.  20.  Teaa,  qui  est  décomposée  par  le  potassium. 

Ces  deux  modes  d'analyse  donnent  les  mêmes  résultats  pour  la 
composition  de  ce  gaz,  c^est-à-dîre  qu'un  volume  contient  1  volume 
de  nitrogène  et  |  d'oxygène,  ou,  en  poids  : 

Nitrogène.  .  .    63,67 

Oxygène.    .    .    36,33 

iOO>00 

^  Protoxyde  de  nitrogène  liquide. —AX  est  incolore,  transparent,  très- 
mobile,  quoique  ne  pouvant  être  obtenu  dans  cet  état  qu'au  moyen 
d'une  pression  de  30  atmosphères,  à  la  température  de  0*».  Une  fois 
obtenu,  il  peut  être  conservé  pendant  un  certain  temps  à  Pair,  parce 
qu'en  s'évaporant  il  produit  un  abaissement  de  température  si  con- 
sidérable, que  la  tensioa  de  %sl  vapeur  est  presque  détruite.  Cette 
température  est  beancoi^  |ilM  basse  que  celle  produite  par  le  mé- 
ldi%e d'acide carboniqu«Laoliàëretd'éther, qui  estde — 78",  ainsi  que 
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Va  observé  M.  Faraday,  puisque  ce  mélange^  qui  congèle  presqu'ior- 
âtantanément  le  mercure^  fait  entrer  en  ébuUition  le  protoiyde  de 
niirogène  liquide. 

Lorsqu'on  active  son  évaporation  en  le  mettant  sous  le  récipient 
d'une  machine  pneumatique^  M.  Despretz  a  observé  que  l'abaisse- 
ment de  température  était  capable  do  donner  à  Talcod  une  consis- 
tance assez  visqueuse  pour  qu'en  renversant  le  tube  qui  le  con- 
tient il  ne  puisse  couler;  le  protoxyde  de  nitrogène  se  solidiHe  en 
même  temps,  partie  sous  forme  de  neige,  partie  sous  forme  de  cria- 
taux  transparents.  Le  môme  observateur  a  vu  que  ceprotoxyde,  placé 
dans  une  capsule  de  platine  chauffée  au  rouge^  prenait^  comme  l'eau, 
l'état  sphéroïdal,  et  s'évaporait  plus  lentement  qu'à}la  température 
ordinaire. 

L'eau"  mise  en  contact  avec  ce  liquide  se  congèle  à  l'instant,  et  le 
protoxyde  s'év^^xire  si  instantanément  qii'il  y  a  explosion  :  aussi  ne 
doit-on  opérer  que  sur  de  petites  quantités.  Si  on  y  projette  un 
charbon  rouge,  il  y  brûle  vivement  ;  mais,  s'il  est  éteint  et  froid ,  il  s'y 
conserve ,  le  soufre  et  le  phosphore  de  même.  Le  mercure  s'y  so- 
lidifie à  l'instant  :  en  jetant  en  même  teinps  un  charbon  rouge^  il 
brûle,  et  on  a  ainsi  congélation  au-dessous  du  liquide,  incandescence 
au-dessus.  Au  moment  où  le  mercure  y  tombe,  il  produit  le  bruit 
d'un  fer  rouge  qu'on  plonge  dans  l'eau.  Tout  autre  métal  agit  de 
même. 

La  préparation  du  protoxyde  de  nitrogène  se  fait  en  chauffant 
dans  une  cornue  de  verre  du  nitrate  d'ammoniaque  qui  doit  avoir 
été  préalablement  fondu,  il  faut  ménager  la  chaleur  dès  que  la  dé- 
composition commence,  parce  qu'autrement  les  tubes  de  dégage- 
ment ne  suffiraient  pas  pour  débiter  la  masse  de  gaz  produite,  et  il 
pourrait  y  avoir  explosion  de  l'appareil.  La  réaction  est  très-simple; 
il  se  forme  de  l'eau  et  du  protoxyde  de  nitrogène  :  NH^,  HO,  NO^  = 
4  HO  -h  2  NO. 

Le  gaz  est  rarement  pur,  l'acide  nitrique  du  commerce  contenant 
toujours  un  peu  d'acide  chlorhydrique  ;  le  nitrate  d'ammoniaque 
est  toujours  mêjé  de  plus  ou  moins  de  chlorhydrate  ;  il  y  a  formation 
de  chlore  qui  peut  être  absorbé  en  faisant  passer  le  gaz  dans  un  fla- 
con- laveur  contenant  une  dissolution  de  potasse;  en  outre,  si  I'od 
fait  marcher  l'opération  trop  rapidemen|,  [l  ^  produit  une  décoif»- 
position  partielle  du  gaz,  d'où  il  résulte  du  pilt:<)gène  et  du  bioxyde, 
et  même  quelquefois  de  l'acide  hyponitrlq«(@  ^vapeur  rouge. 

Le  protoxyde  de  nitrogène  se  produit  ami|Î4ians  la  préparation  du 
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bioxyde,  comme  nous  l'avons  faitobsQrver,  quand  la  réaction  est iK>p 
vive. 

MM.  Reiset  et  Millon  ont  remarqué  que^  si  l'on  mêle  le  nitrate 
d'ammoniaque  avec  de  Téponge  de  platine^  il  ne  se  produit  plus  de 
protoxyite  ^  mais  seulement  de  l'eau  de  l'acide  nitrique  et  du  ni- 
trogène. 

Pour  l'obtenir  liquide,  M.  Faraday  le  refroidit  et  le  comprime  pBir 
lui-même  à  mesure  qu'il  se  dégage.  L'appareil  consiste  en  un  tube 
épais  et  très-solide,  fermé  par  une  extrémité  et  courbé  :  on  y  intro- 
duit le  nitrate  fondu  et  mis  en  petits  fragments;  puis  on  ferme  à  la 

lampe  l'extrémité  qu'on  avait  lais- 
sée ouverte  pour  l'introduction  du 
sel  :  on  le  passe  à  cheval  sur  un 
support  a  (fig.  21);  on  plonge 
Textrémité  c  du  tube,  qui  doit 
servir  d^  récipient,  dans  un  vase 
^*^'  ^**  contenant  de  la  glace  pilée  et  du 

sel;  on  chauffe  au  moyen  d'une  lampe  à  esprit-de-vin  la  partie  b 
du  tube  qui  contient  le  sel  :  la  décomposition  s'opère,  mais  le  gaz, 
œ  pouvant  s'échapper,  se  comprime,  et  vient  se  condenser  en  <? 
sous  forme  liquide. 

C'est  au  moyen  de  cet  appareil  si  simple  que  M.  Faraday  est  pap- 
vequ  à  liquéfier  un  assez  grand  nombre  de  gaz.  Mais  on  ne  peut 
ainsi  en  obtenir  que  des  quantités  trop  petites  pour  les  soumettre  à 
de  nombreuses  expériences.  M.  Natterer,  à  Vienne,  a  imaginé  un 
appareil  dans  lequel  un  i^éservoir  solide,  pareil  à  celui  des  fusils  à 
vent,  permet  d'en  préparer  une  assez  grande  quantité.  Le  même 
appareil  peut  servir  à  liquéfier  la  plupart  des  autres  ga^t  coercibles. 
M.  Bianchi  en  a  construit  un  sur  les  mêmes  principes  :  modifié  un 
peu  d'après  les  conseils  de  M.  Dumas,  il  permet  d'en  obtenir  encore 
plus.  Cet  appareil  sera  déerit  quand  il  s'agira  de  l'acide  carbonique. 
Le  gaz  est  préparé  d'avance  et  purifié  pendant  la  préparation; 
on  le  reçoit  dans  un  gazomètre.  Un  tube  de  caoutchouc  vulcanisé, 
pourtant  du  gazomètre ,  communique  avec  l'une  des  tubulures  d'un 
flacon  plein  de  ponce  humectée  d'acide  sulfurique  pour  le  sécher; 
un  autre  tuyau  pareil  au  premier,  partant  de  l'autre  tubulure,  s'ar- 
^apte  à  l'ouverture^  d'un  gr^md  sac  en  étoffe  imperméable  :  lorsqu'il 
^i  rempli  on  ferme  s|iijçoI^^  et  par  son  tuyau  en  caoutchouc  on 
ie  met  en  commoni«p|J^  avec  le  corps  d'une  pompe  aspirante  et 
Maole  qui  compriinft|(ppii  dans  le  récipient,  disposé  enfoi*me  de 
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bouteille  en  fer  forgé,  d'une  épaisseur  capable  de  résister  à  une 
pression  d'au  moins  600  atmosphères  ;  l'intérieur  est  doublé  en  cuivre, 
pour  éviter  la  coloration  résultant  de  Tattération  du  fer  par  la  liqué- 
faction de  certains  gaz.  Ce  récipient  est  placé  au  milieu  d'un  vase 
servant  de  réfrigérant,  dans  lequel  on  met  de  la^lace  ;  et  l'eau  pro- 
duite par  sa  fusion  code  sur  la  partie  supérieure  du  corps  de  pompe, 
qui,  sans  cette  précaution,  s'échaufferait  considérablement  par  le 
frottement  du  piston.  Le  récipient,  ayant  une  capacité  d'environ 
jdeiitre,  permet  d'en  préparer  une  assez  grande  quantité  pour 
multiplier  les  expériences. 
Ce  produit  n'offre  aucune  ap{dication  dans  les  arts. 


COMBINAISON  DU  NITROGENE  OU  AZOTE  AVEC  L'HYDROGENE. 

AMMOMIAQUE  ,  AzH^  ou  NH^  =  1 7  ou  2 1 2,5. 
1  litre  pèse  0  g,  768. 

L'ammoniaque  était  connu  dès  avant  1756,  puisque  Macquer  en 
fait  mention  à  cette  époque;  mais  on  n'en  connaissait  pas  la  compo- 
sition; on  le  désignait  sous  le  nom  A^ alcali  volatil^  qui  est  encore  en 
usage  dans  les  pharmacies  et  le  commerce.  Le  nom  d?ammoniaque 
lui  vient  d'un  sel  d'où  on  le  retirait  exclusivement  jadis  et  qui  venait 
d'Egypte  sous  le  nom  de  sel  ammoniac.  D'après  hi  nomenclature  on 
aurait  dû  le  nommer  hydrogène  azoté  ou  nitrogmé  ;  mais  le  nom 
usuel  a  prévalu,  comme  ceux  A^eau,  dépotasse,  de  sovde,  etc.,  qui 
étaient  dans  le  langage  ordinaire. 

C'est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur  pénétrante ,  vive,  qui  le  carac- 
térise :  l'ammoniaque  ne  se  trouve  qu'en  très-faible  quantité  dans 
l'air,  et  il  s'en  produit  à  chaque  instant  par  suite  de  la  décompo- 
sition des  matières  organiques.  Certains  oxydes  de  fer  et  de  man- 
ganèse en  contiennent;  la  rouille  qui  se  forme  sur  les  instruments 
en  fer  et  en  acier  en  contient  souvent,  ainsi  que  l'a  observé  Vauque- 
lin.  Jusqu'à  cette  découverte,  on  croyait  que  cette  ammoniaque  ne 
pouvait  provenir  que  de  la  décomposition  du  sang,  résultat  ^'un 
crime,  et  peut-être  cette  circonstance  a-t-elle  fait  quelquefois  con- 
damner un  innocent.  Il  se  forme  aussi  de  l'ammoniaque  par  la  respi- 
ration des  animaux.  On  peut  liquéfier  ce  ga2  en  le  soumettant  à 
un  grand  abaissement  de  température  oo  à  une  forte  pression  ;  on 
peut  même  le  solidifier.  H  n'entretient  nila^respiration  des  animaux 
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nilacombustioa;  il  n'est  pas  inflammable  à  Tair^  maison  peut  le 
faire  brûler  dans  Foxygène  :  il  donne  alors  une  flamme  jaune.  Quand 
00 le  mêle  à  une  quantité  convenable  d*oxygène  dans  un  flacon^ 
00  peut  faire  détoner  le  mélange  en  approchant  la  flamme  d'une 
bougie.  Sadensité  est  0^596. 

L'ammoniaque  est  décomposée  par  Tétincelie  électrique  en  nitro- 
gène  et  hydrogène.  A  chaque  étincelle  qui  traverse  le  gaz^  une  petite 
portion  se  décompose ,  et  l'on  voit  le  volume  augmenter  graduelle- 
ment; niais  on  ne  peut  en  décomposer  ainsi  qu'une  partie.  La  cha- 
leur rouge  le  décompose  de  même. 

Ce  gaz  a  une  réaction  alcaline  très-énergique;  il  verdit  le  sirop  de 
violettes ,  brunit  la  teinture  jaune  de  curcuma ,  ramène  au  bleu  celle 
detournesolqui  a  été  rougie  par  un  acide  :  c'est  cette  propriété  qui 
l'avait  fait  nommer  alcali  volatil.  Si  on  en  approche  le  bouchon  d'un 
flacon  d'acide 'chlorhydrique,  il  se  produitimmédiatement  d'épaisses 
vapeurs  blanches. 

L'ammoniaque  est  très-soluble  dans  l'eau,  qui  en  prend  environ 
609  fois  son  volume  ;  aussi  ce  gaz  ne  peut-il  être  recueilli  que  sur  le 
mercure.  Si  une  éprouvette  pleine  de  ce  gaz  parfaitement  pur  est 
mise  en  contact  avec  l'eau ,  celle-ci  s'y  précipite  avec  une  telle  vio- 
lence que  presque  toujours  le  vase  est  brisé  :  aussi  est-il  bon,  quand 
on  veut  répéter  cette  expérience,  d'envelopper  Téprouvette  au  moins 
à  sa  partie  supérieure.  Cette  solubilité  pourrait  faire  supposer  une 
affinité  trèsHgrîmde  entre  les  deux  corps  ;  il  n'en  est  rien  cepen- 
dant :  aussi  ce  gaz  ne  répand-il  pas  de  fumée  à  l'air,  et  sa  dissolution 
exposée  à  l'air  finit  par  perdre  toute  son  ammoniaque.  L'eau  chargée 
de  ce  gaz  est  mpins  dense  que  l'eau  pure  ;  la  dissolution  saturée  a 
une  pesanteur  spécifique  de  0,58. 

TABLE  DES  BENSITÉS  DE  l'aMMONIAQUE. 

Pesanteur  spécifique.  Ammoniaque.  Eau. 

0,8750 32,50. 67,50 

0,8875 i    .    .       29,25.  ", 70,75 

0,9000 26,00 74,00 

0,9054 25,37 74,00 

0,9166 22,07 .  77,63 

0,9255 .       19,54 80,46 

0,9326 17,52.    ......  82,48 

0,9385 15,88 84,12 

0,9435 14,53 -  85,47 

0^9470 13,46 86,54 
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Fesantear  spécifique. 


Ammoniaque. 


fiàu. 


0,9513 12,40 87,60 

0,9545 11,56 88,44 

0,9573 "...       10,8îÉ 89,18 

0,9597 10,17 89,83 

0,9619 9,60 90,40 

0,9692 9,50. 90,50 

Préparation.  — Pour  obtenir  ce  gaz  on  pulvérisée  du  sel  ammoniac 
et  de  la  chaux  séparément;  puis  on  les  mêle  en  parties  égales,  et  l'on 

introduit  le  tout  dans  un  petit  ma- 
tras  auquel  on  adapte  un  tube  re- 
courbé pour  recueillir  le  gaz  sur 
une  cuve  à  mercure  (  fig.  22  ). 
Quand  on  a  introduit  le  mélange 
dans  le  matras,  on  met  par-dessus 
une  couche  de  chaux  en  poudi'e, 
_      _  qui  est  destinée  à  absorber  Feau 

plgTi.  ""  '^  ^^  "  qui  se  dégage  pendant  l'opéra- 
tion .  La  chaux  se  décompose,  Tàcide  chlorhydrique  aussi  ;  il  se  forme 
de  Teau;  le  chlore  s'unit  au  calcium;  l'ammoniaque  se  dégage; 
NH^  HCl -+- CaO  =  HO -+- CaCl -+- NH3. 

,^  C'est  surtout  à  l'é- 

tat de  dissolution  dans 
l'eau,  ou  d'ammonia- 
que liquide,  qu'on 
l'emploie  :  pour  cela 
on  introduit  le  mé- 
lange dans  une  cornue 
de  grès  à  la  suite  de 
Fig.  23.  laquelle   on  dispose 

une  suite  de  flacons  à  deux  tubulures;  c'est  ce  que  l'on  nomme  un 
appareil  de  Woulf  (/î</.  23).  La  cornue  de  grès  a  est  placée  au 
milieu  d'un  fourneau  à  réverbère  on  y  adapte  un  tube  de  sûreté  h 
plongeant  au  fond  du  premier  flacon  qui  ne  contient  que  très-peu 
d'eau,  et  qui,  destiné  à  retenir  les  impuretés  entraînées  par  le  gaz, 
est  nommé  flacm,  laveur.  On  dispose  dans  le  col  un  tube  c,  droit,  qui 
plonge  de  2  millimètres  environ  dans  le  liquide;  de  l'autre,  part  un 
tube  à  deux  angles  droits,  qui  ne  dépasse  le  bouchon  que  de  quel- 
ques millimètres,  et  dont  l'autre  branche  plus  longue  se  rend  au 
fond  du  second  flacon  rempli  d'eau  à  moitié,  et  disposé  d'ailleurs 
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comme  le  premier.  A  la  suite  on  en  metun  troisièine  pareil,  et  le 
dernier  tube  plonge  dans  Teau  d'un  vase  quelconque  destiné  seule- 
ment à  faire  pression  ;  le  troisième  flacon  est  rempli  d'eau  à  moitié, 
comme  le  second.  Les  tubes  droits  c^  c',  c",  sont  destinés  à  établir 
uoe  communication  avec  l'atmosphère,  pour  que  l'équilibre  de 
pression  puisse  toujours  s'établir  et  faire  éviter  l'absorption ,  c'est- 
à-dire  le  passage  du  liquide  d'ua  flacon  dans  celui  qui  le  précède^ 
par  suite  d^un  changement  dans  l'élasticité  du  gaz  :  c'est  pourquoi 
on  les  nomme  tubes  de  sûreté.  Lorsque  tout  l'air  qui  se  trouvait 
dans  la  capacité  vide  de  la  cornue  et  du  premier  flacon  est  expulsé, 
le  gaz  qui  arrive  est  entièrement  retenu,  jusqu'à  ce  que  l'eau  en  soit 
saturée.  Pendant  la  dissolution  du  gaz,  la  température  s'élève,  et  le 
volume  augmente  d'un  tiers  environ  :  la  dissolution  d'ammoniaque 
étant  plus  légère  que  Teau,  les  tubes  abducteurs  d,  d',  d",  doivent 
plonger  au  fond  des  flacons. 

L'ammoniaque  liquide  est  incolore;  son  odeur  est  celle  du  gaz; 
toutes  ses  propriétés  chimiques  sont  les  mêmes;  sa  saveur  est  très- 
caustique;  il  se  sohdifie  à  —  40%  mais  sans  cristallisation  distincte  :' 
l'état  est  même  plutôt  pâteux  que  solide.  Ce  n'est  qu'à  l'état  liquide 
qu'on  l'emploie  comme  réactif,  dans  les  laboratoires  et  dans  les 
arts;  pour  la  préparation  de  l'orseille  on  en  consomme  de  grandes 
quantités.  Ses  usages  pour  la  médecine  sont,  à  l'extérieur,  pour  faire 
des  frictions,  surtout  en  le  combinant  à  des  huiles  grasses ,  comme 
celle  d'amandes  douces;  à  l'intérieur,  on  en  met  quelques  gouttes 
dans  de  l'eau  pour  faire  boire,  afin  de  dissiper  les  accidents  de  l'i- 
vresse. Pour  les  animaux  qui  sont  empansés ,  c'est-à-dire  gonflés 
après  avoir  mangé  de  la  luzerne  ou  du  trèfle  verts ,  on  mêle  de 
l'ammoniaque  liquide  avec  quatre  fois  son  volume  d'eau  pour  leur 
en  faire  prendre  quelques  cuillerées  :  cette  liqueur,  étant  alcaline, 
absorbe  les  gaz  sulfbydrique  ou  carbonique  qui  se  sont  développés 
eu  grande  quantité,  et  le  gonflement  disparaît.  On  l'a  employée  aussi 
coomie  vésicant  dans  des  cas  urgents. 

La  composition  de  l'ammoniaque  peut  être  déterminée  avec  la 
plus  grande  exactitude  en  décomposant  ce  gaz  au  moyen  d'une 
série  d'étincelles  électriques  que  l'on  fait  passer  à  travers,  dans 
un  eudiomètre  convenablement  disposé  siir  le  mercure.  Le  gaz 
est  mesuré  exactement  avant  l'expérience  :  lorsqu'on  la  termine, 
on  fait  passer  de  nouveau  le  gaz  dans  le  tube  gradué  qui  a  servi 
à  le  mesurer;  on  examine  le  volume  qui  s'est  produit,  puis  on 
y  introduit  un  peu  d'eau  ,  et  Ton  agite  pour  faciliter  la  dissolution 
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du  ga2  qui  a  échappé  à  la  décomposition.  On  examine  de  nouveau 
le  volunie:  sa  diminution  représente  la  quantité  d'ammoniaque  non 
décomposée,  le  reste  est  le  produit  de  la  décomposition  de  l'autre 
portion  du  gaz ,  et  Ton  voit  que  ce  volume  est  double  de  celui  de 
Tammoniaque  qui  l'a  produit;  il  est  de  plus  sans  odeur,  sans  sa- 
veur, et  ne  réagit  plus  sur  le  sirop  de  violette.  Ce  mélange  est  in- 
flammable :  son  analyse  par  Feudiomètre  montre  qu'il  contient 
75  pour  100  d'hydrogène  et  25  de  nitrogène.  Les  analyses  faites 
par  d'autres  procédés  donnent  exactement  les  mêmes  résultats. 
L'ammoniaque  est  donc  composée  de  3  volumes  d'hydrogène  et  dé 
1  de  nitrogène  condensés  en  2  volumes,  et  en  équivalents  6  vo- 
lumes du  premier,  et  2  du  second  en  4  volumes^  ce  qui  donne  en 
poids  : 

Nitrc^ène.  .  ,    82,41 

Hydrogène.  .    17,59 
100,00 

PRÉPARATION  DE  L' AMMONIAQUE   LIQUIDE  EN  GRAND. 

Dans  beaucoup  de  réactions  naturelles  l'ammoniaque  prend  nais- 
sance :  ainsi  le  fer  en  se  rouillant  en  produit  ;  les  matières  organi- 
ques nitrogénées,  par  suite  de  leur  décomposition,  en  fournissent 
toujours  une  quantité  considérable  :  les  sécrétions  des  animaux , 
l'urine  principalement,  sont  dans  ce  cas,  etc. 

Dans  les  réactions  résultant  de  certaines  opérations  chimiques  il 
s'en  produit  aussi ,  et  ce  cas  se  présente  toutes  les  fois  que  de  l'hy- 
drogène et  du  nitrogène  se  trouvent  en  présence  à  l'état  naissant  :  la 
distillation  des  matières  contenant  du  nitrogène  libre  ou  combiné, 
comme  la  houille  quand  on  produit  le  gaz  d'éclairage',  les  os  pour 
obtenir  le  noir  animal,  en  donnent  une  quantité  considérable,  et  c'est 
presque  toujours  aux  produits  de  ces  distillations  que  les  arts 
ont  recours  pour  obtenir  l'ammoniaque  dont  l'industrie  a  besoin, 
ainsi  qu'à  l'urine  putréfiée,  recueillie  à  cette  intention  dans  les  dé- 
pôts de  vidange,  sous  le  nom  ^eaux  vannes. 

Dans  ces  produits  divers  l'ammoniaque  n'est  pas  libre,  mais  tou- 
jours combinée  à  de  l'acide  carbonique  principalement,, et  à  un  peu 
d'acide  sulfhydrique,  dont  il  faut  la  séparer. 

Nous  donnons  ci-après  le^  dessin  de  l'appareir  employé  par 
M.  Mallet  pour  retirer  l'ammoniaque  des  eaux  du  gaz  d'éclai- 
rage ifig.  24). 


APPAREIL  DE  M.  MALLET 

PQCR  RETIRER   l'aMMO.M  AQTE   DES   EKVX  PU  C  À  Z  0'ÉCLAIRAGE. 


Flg.  34. 


DESCmPTiON   DE   LAPPAREIL  : 

A,  B  Chaudières  de  1,200  litres  de  1™,  33  de  diamètre. 

C  Agitateur  porté  sur  une  crapaudiue  D';on  le  fait^  mouvoir  de  temps  en 

temps  par  un  ouvrier. 
E  Trou  d'homme  pour  le  nettojagc, 
F  Ouverture    pour   placer  un   entonnoir   et  introduire  un  lait  de 

cbaii:^. 
G  Réservoir  à  eau  ammoniacale. 
Ëll^e  vient  passer  dans  H,  puis  arriye  dans  B,  apr^  s'être  déjà  éébauf^ 
.fée  aus  contact  de  H  du  serpentin. 
Quand  on  a  vidé  A  de  Teau  épuisée  d^ammoniaqiie,  on  y  fait  pas^ 

ser  le  liquide  de  9  que  Ton  remplit  de  nouveau. 
Ces  dieux  ehauéièresA  et  B  ain!^  pleines,  le  feu  du  foyer  i  leséefaauff& 

toutes  ûeîJ&. 
On  fait  arriver  du  iail  de  chaux  dans  B,    .    . 
V^nmonittiuB  qui  se  dégage  de  A^ient  barboter  dans  B,  et  se 
i^éunir  à  celui  qui  se  dégage  de  ee;jLte  chaudière  ;  de  là  il  passe  dans 
le  laveur  K,  y  laisse  conden^r  de  Teau;  \k  arrivé  ensuite  dans 
le  serpentin  de  H,  puis. dans  celui  de  L,  qui  est  refroidi  par  de 
Teau  puriB,  . 
L'eau  qui  s'est  condensée  dans  ces  dtnji  serpentins  et  le  gaz  am* 

ûioniaque  arrivent  dans  le  flacon  de  Wolf  M. 
L'ne  pompe  R  reprend  Teau  saturée  d'ammoniaque  qui  se  trouve 


dans  ce  flacoa,  et  la  Remonte  dans  Je  laveur  K,  d'où  on  la  re- 
conduit dans  B  pour  en  dégager  le  gaz. 

Le  vase  H  e!^t  couvert ,  et  i'aramoniaque  qui  se  dégage ,  par  l'ac- 
tion de  là  chaleur  que  fournit  le  serpentin,  passe  par  le  tube  S, 
et  arrive  dans  le  vase  T,  qui  contient  de  l'acidne  sulfurique, 
et  y  est  retenu  à  l'état  de  sulfate  d^aèinaatiiaque. 

Le  gaz  du  flacon  M.  passe  dans  le  fiacon  N  qui.  contient  de  la  soude 
caustique;  elleretrent  diverses  ihatières  odorantes. 

Le  flacon  suivant  G  conttedit  de  Thuile  d'olive ,  qui  retient  divers 

çatbures^  et  laissa  passer  rammaniaque^ 
.   EiiÉiti  leigaz  vient  dans  un  quatrième  laveur  qui  ne  contient  que  de* 

Vémi  fnircf.  Tous  ces  flacons  et  les  tttl>es  qui  y  snnt  adapté»^  s<>nt 

f*ô  plomb. 
Le  gaz  yie«t  se  condenser  dans  ui]i  grand  cylindre  de  ploimb  O  qui 

contient  de  Teau  ou  des  acides,  JMiivant  que  l'on  veut  avoir  Ta, 

sokitioi^  d'ûfiimoniaque,  ou  des  sels  ammoniacaux. 
Pour  que  la  condensation  s'opère  bien,  il  faut  refroidir  ce  cylindre 

par  un  courant  d'eau  continu. 

On  laisse  dégager  l'excès  de  gaz  par  X,  qui  te  conduit  dans  le  ré- 
servoir du  liquide  que  l'on  introduit  dans  Q. 
On  peut  Stussi  laisser  dégager  cet  excès  à  l'ait  libre  par  2. 
X  est  un  tube  de  sûretiî. 

Ce  système,  comme  on  le  voit,  est  composé  de  l'appareil  distilla^ 
foire  de  Laugier  dont  les  chaudières  sont  munies  des  agitateurs  or- 
dinairement employés  pour  ne  pas  laisser  déposer  la  chaux  qui  ne 
serait  pas  en  contact  avec  tout  le  liquide  et  ne  réagirait  alors  quVo 
partie;  l'appareil  de  Wolf  est  celui  qui  sert  à  toutes  les  opérations 
de  ce  genre.  Mais  comme  les  liquides  distillés  sont  ordinaireiment 
colorés  plus  ou  moins  légèrement,  la  pompe  les  fait  remonter  pour 
en  séparer  l'ammoniaque  ^  l'étût  de  gaz  qui  ^ase  dissoudre  dans  le 
dernier  âacon  après  s'être  épuré  dans  la  dissolution  de  soude,  puis 
dans  l'huile;  on  obtient  ainsi  de  l'ammoniaque  parfaitement  blanche 
du  premier  coiy)  oti  des  sels  cdtntne  sulfate  ou  chl(»rhydrale,en 
remplaçant  l'eau  ptire  par  des  acides  salfurique  ou  c^lorhydrique 
étendus  convenablement  d'teau^.  On  devrait  toujours  ajouter  uii  peu 
de  sulfate  de  fer  à  l'acide  sulfùrique  ou  de  chlorure  de  manganèse 
à  l'acide  chlorhydrique,  on  serait  certairl  d'avoir  des  sels  ammonia- 
caux entièrement  exempts  de  sulfhydrate  qui  peut  quelquefois  s'y 
rencontrer  à  la  Firi  de  l'action  dés  matières  épurantes  employées. 
Cet  appareil  est  dans  le  domaine  public. 
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L'ammoniaque  résultant  de  ce  traitement  conserve  toujours  une 
odeur  qui  rappelle  les  sources  d'où  on  l'a  retiré.  Pour  l'obtenir  réel- 
lement pure  il  faut  toujours  avoir  recours  soit  au  chlorhydrate,  soit 
au  sulfate  purifiés  convenablement. 


AHIDE  ou  Amidoir^ne,  ÂzH"^  ou  NH'^  =  16  ou  200. 

On  a  supposé  rexîstence  de  ce  corps;  il  n'a  jamais  été  isolé.  Il  se 
comporte  conime  un  corpst  simple ,  et  serait  alors  un  radical  com- 
posé. Nous  n'en  parlerons  qu'en  traitant  de  la  théorie  des  amideâ. 


AMMOMIUH ,  AzH^  ou  NH^  =  1 8  ou  225 . 

L'ammonium  n'a  jamais  été  isolé;  mais  les  divers  résultats  d'après 
lesquels  on  a  supposé  son  existence  la  rendent  beaucoup  plus  pro- 
bable que  celle  de  l'amidogène.  En  effet,  quand  on  traite  une  disso- 
lution de  sel  ammoniac  concentrée  par  l'amalgame  de  potassium,  qui 
estliquide,  ce  dernier  se  décompose,  augmente  énormément  de  vo- 
lume, et  cependant  prend  la  consistance  du  beurre;  à  la  place  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque  ^  il  y  a  dans  la  liqueur  du  chlorure  de 
potassium,  et  l'amalgame,  qui  a  conservé  l'apparence  métallique,  est 
décomposé  par  l'eau  froide  ,  comme  le  serait  celui  de  potassium , 
eu  dégageant  du  gaz  hydrogène  et  de  plus  de  l'ammoniaque.  On  en 
retire  donc  l'ammoniaque  NH^y  plus  un  équivalent  d'hydrogène  H  : 
on  peut  donc  croire  que  le  mercure  était  allié  à  un  métal  complexe 
ayant  pour  formule  NH^.  Nous  traiterons  cette  question  en  détail 
quand  il  s'agira  des  sels  formés  par  l'ammoniaque. 


VXCrOR,  FL=  18  ou  239,8. 

Ce  corps'  est  aussi  nommé  pkthore ,  d'un  mot  grec  qui  signifie 
^struetwn.  Son  existence  n'a  pas  été  démontrée  jusqu'ici  avec  une 
grande  certitude.  A  l'état  de  liberté ,  ses  affinités  sont  tellement 
énergiques  que  l'on  ne  peut  qu'avec  la  plus  grande  peine  le  séparer 
de  l'une  quelconque  de  ses  combinaisons  sans  qu'il  en  forme  im- 
inédiatement  une  autre.  Avant  d'essayer  de  l'isoler,  on  a  supposé 
son  existence  des  combinaisons  naturelles  qu'il  forme,  et  qui,  pré- 
sentant de  grandes  analogies  avec  celles  du  chlore ,  du  brome  et 

T.  I.  •  " 
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de  riode,  font  fait  ranger  à  côté  d'eux  :  en  effet,  les  fluorures  sont 
isomorphes  avec  les  chlorures,  etc.,  correspondants.  Cependant  il  y 
a  des  diffêrcnees  notables  aussi  dans  les  propriétés  de  quelques-uns  t 
ainsi lestluorures de  calcium,  debarium,  destfontium,  sont  ou  insolu- 
bles ou  à  peine  solubles  dans  Feau,  tandisque  les  chlorures,  bromures, 
iodures  de  ces  métaux  y  sont  très-solubles;  ceux  de  calcium  sont 
même  déliquescents.  Le  fluorure  d'argent  est  soluble,  d^composable 
par  la  chaleur;  les  chlorure ,  bromure ,  iodure  de  ce  métal  ne  le 
sont  pas,  etc.  SU  y  a  de  grandes  analogies,  il  n'y  a  donc  pas  iden- 
tité de  propriétés,,  comme  entre  les  i^rcHs  autres  corps  de  ce  groupe. 
H.  Davy,  le  premier,  essaya  d'isoler  le  fluor  en  traitant  le  fluorure 
d'argent  par  le  chlore ,  dont  l'affinité  pour  ce  métal  est  si  grande 
qu'il  Tenlève  à  la  plupart  de  ses  combinaisons  $  mais,  comme  il  se 
servit  de  vases  de  verre ,  le  fluor  mis  en  liberté  se  combina  au 
silicium  immédiatement,  et  il  ne  put  l'apercevoir  ;  les  vases  de  pla- 
tine ne  lui  réussirent  pas  mieux.  MM.  Knox  en  Irlande,  puis  Loûyet 
en  Belgique,  renouvelèrent  ces  tentatives,  mais  en  se  servanide  vases 
faits  avec  le  fluorure  de  calcium ,  chaux  fluatée  ou  spath  fluor  des 
minéralogistes,  sur  lequel  le  fluor  ne  devait  pas  agir.  Ces  exprîmen- 
tateurs  ont  conclu  de  leur  travaux  que  le  fluor  est  un  gaz  incolore, 
d'une  odeur  pénétrante,  qui  attaque  presque  tous  les  métaux. 
Ces  résultats  sont  loin  de  décider  tout  à  fait  la  question ,  il  est  très- 
probable  que  le  fluor  n'a  pu  être  obtenu  réellement  libre.  C'est  donc 
certainement , de  tous  les  corps  connus,  celui  que  Ton  devrait  re- 
garder comme  le  plus  électro-négatif. 


ACIDE  riiUÔi^H YDRkaVE  ,  HFl  =  1 9  ou  252,3. 

Cet  acide  ne  se  rencontre  jamais  libre ,  ses  affinités  énergiques  le 
faisant  entrer  immédiatement  en  combinaison;  on  ne  peut  donc  se  le 
procurer  qu'au  moyen  de  procédés  particuliers.  C'est  Schwankhardt 
qui  le  premier,  en  i670,  vit  que  du  spath  fluor  on  pouvait  dégager 
un  corps  susceptible  d'attaquer  le  verre,  mais  il  ne  recueillit  point 
ce  corps  et  ne  reconnut  point  sa  nature;  c'est  seulement  en  1771  que 
Scheele  l'obtînt  et  constata  que  c'est  un  acide ,  qui  reçut  le  nom 
diacide  fiuorique  avant  que  l'on  sftt  qu'il  existe  des  hydracides. 
MM.  Thénard  et  Gay  Lussac  obtinrent  enfin  cet  acide  pur  en  1810 , 
et  firent  connaître  et  sa  composition  et  ses  propriétés,  qui  n'étaient 
qu'imparfaitement  connues. 
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Cet  acide,  aus»  concientréqu'on  puisse  l'obtenir,  est  un  liquide  in- 
colore, d'une  odeur  particulière,  qui  provoque  la  toux;  il  répand  dans 
l'air  des  fumées  épaisses,  pesantes ,  blanches;  il  n'est  pas  anhydre 
dans  cet  état  ;  on  ne  peut  le  rendre  tel  qu'en  le  faisant  passer  en 
vapeurs  dans  un  tube  de  platine  contenant  de  l'acide  phosphorique 
anhydre ,  qui  seul  peut  lui  enlever  son  eau  :  c'est  alors  un  gaz  in- 
colore, fumant  ;  dans  cet  état,  il  n'attaque  pas  sensiblement  le  vorre 
parfaitement  sec.  Ce  procédé  est  de  M.  Louyet,  le  seul  chimiste 
qui  l'ait  obtenu  ainsi.  M.  Frémy,  en  distillant  dans  une  cornue  de 
platine  du  fluorhydrate  de  potassium ,  a  obtenu  un  liquide  in- 
colore très-volatil,  entrant 'en  ébullition  quand  on  rétirait  du  mé- 
lange réfrigérant  le  récipient  qui  le  contenait,  et  répandant  alors 
dans  Tair  des  vapeurs  aussi  épaisses ,  aussi  intenses  que  celles  de 
l'acide  sulfurique  anhydre.  H  pense  que  c'est  aussi  do  l'acide 
fluorhydrique  anhydre.  Ou  en  doit  conclure  que,  dans  cet  état,  c'est  un 
gaz  coercible,  qui  peut  être  liquéfié  par  une  température  de  —  lîî®. 

Cet  acîde  dans  Tétat  ordinaire,  c'est-à-dire  contenant  le  moins  d'eau 
possible,  possède  encore  une  affinité  si  grande  pour  l'eau  que,  lors- 
qu'on Ty  verse ,  il  produit  le  bruit  d'un  fer  rouge.  Il  entre  en 
ébullition  entre  +  15°  et  +20*^.  C'est  un  des  corps  les  plus  cor- 
rosifs que  l'on  connaisse;  la  plus  petite  quantité  produit  immédia- 
tement sur  la  peau  une  ampoule  douloureuse,  qui  devient  toujours 
purulente  et  cause  la  fièvre.  Cette  espèce  de  brûlure  ne  se  cicatrise 
que  très-difficilement.  On  peut  juger,  d'après  cela,  de  l'eflFet  que  les 
vapeurs  qu'il  répaitd  doivent  produire  sur  les  poumons.  Presque  tous 
les  métaux,'  excepté  le  plomb,  le  mercure,  l'argent,  l'or,  le  platine, 
le  décomposent  :  le  plomb  finit  cependant  par  le  décomposer;  ils 
s'emparent  du  fluor,  et  l'hydrogène  se  dégage.  Le  potassium  et  le  so- 
dium produisent  de  la  lumière  et  une  explosion. 

L'acide  fluorhydrique  est  décomposé  de  même  par  le  verre,  la 
porcelaine  et  toutes  les  poteries,  à  cause  de  l'acide  silicique  qui  s'y 
trouve,  et  qui  se  décompose  en  même  temps  en  produisant  de  l'eau 
et  du  fluorure  de  silicium  :  le  verre  se  trouve  dépoli.  C'est  en  raison 
de  cette  propriété  qu'on  s'en  sert  pour  graver  sur  le  verre  et  le 
dépolir  :  c'est  lé  seul  usage  que  l'on  en  fasse  dans  les  arts.  Dans  lés 
laboratoires,  on  utilise  cette  action  pour  attaquer  les  silicates  qui  ré- 
sistent à  l'action  de  tous  les  autres  acides. 

Pour  graver  sur  le  verre,  on  recouvre  celui-ci  d'une  couche  mince 
d'un  mélange  de  cire  avec  un  peu  de  térébenthine,  qui  doit  être  partout 
d'égale  épaisseur,  mais  fort  mince  ;  au  moyen  d'une  pointe  de  laiton 
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très-fine^  on  grave  sur  ce  vernis  assez  profondément  pour  atteindre 
le  verre  et  le  mettre  à  nu;  lorsque  le  desssin  est  achevé^  on  agit, 
soit  avec  Tacide  liquide  étendu  d'eau^  ce  qui  produit  des  traits  lisses 
et  transparents,  soit  avec  la  vapeur  de  Tacide  :  dans  ce  cas^  les  traits 
sont  opaques  et  dépolis.  Lorsqu'on  ne  veut  que  dépolir  le  verre,  c'est 
donc  de  l'acide  en  vapeur  qu'on  doit  se  servir.  On  n'emploie  guère 
cette  gravure  que  pour  marquer  les  divisions  sur  le  verre  des  instni* 
ments  de  précision ,  les  objectifs  de  lunettes  astronomiques. 

PRÉPARATION. 

Pour  obtenir i'acide  fluorhydrique,  on  se  sert  du  spath  fluor,  ou 
fluorure  de  calcium,  que  l'on  rencontre  en  grande  quantité  dans 
quelques  localités  ;  il  faut  le  choisir  bien  exempt  de  quartz  ou  acide 
silicique  qui  l'accompagne  souvent.  On  le  réduit  en  poudre  très- 
fine  :  pour  y  parvenir  pbis  facilement,  on  le  fait  rougir,  et  on  le  re- 
froidit rapidement  en  le  jetant  dans  l'eau  quand  il  est  dans  cet  état; 
puis  on  le  fait  sécher,  il  n'en  est  que  plus  facilement  attaqué  par 
l'acide  sulfurique  au  moyen  duquel  on  le  décompose. 

L'appareil  est  ordinairement  en  plomb.  C'est  une  corque  séparée 
etï  deux  parties  a  et  6  (/î^.  25)  ;  la  partie  inférieure  a  est  une 
capsule  sur  laquelle  on  pose  la  partie  b,  les  deux  s'embottant 
comme  une  tabatière  ;  on  introduit  dans  la  partie  a  le  spath  en 
poudre;  on  y  ajoute  environ  trois  fois  son  poids  d'acide  sulfurique  le 
plus  concentré;  on  mêle  la  matière  pour  en  faire  une  bouillie  ho- 
mogène,  puis  on  ajuste  la  partie  6;  on  réunit  la  jointure  avec  du  lût 
gras,  qui  est  fait  avec  de  l'argile  séchée  et  de  l'huile,  ou  d'un  lut  fait 
^■^/  avec  de  la  farine  d'amande  et  de  la  colle 
de  pâte,  qui  suffit  très-bien  quand  l'ap- 
pareil joint  convenablement j  on  intro- 
duit le  col  de  la  cornue  dans  un  tuyau 
de  plomb  recourbé  en  U,  c,  effilé  en  d, 
où  il  n'offre  qu'une  ouverture  du  diar- 
Fig.  25.  mètre  d'une  grosse  épingle.  Ce  récipient 

est  posé  dans  un  vase  pour  être  entouré  d'un  mélange  de  glace  pilée 
et  de  sel ,  lorsqu'on  veut  avoir  l'acide  le  plus  concentré  ;  si  l'on  veut 
l'obtenir  avec  de  l'eau,  on  introduit  un  peu  d'eau,  distillée  dans  le 
récipient  qu'on  entoure  seulement  d'eau  qu'on  peut  renouveler. 
Dans  cette  opération,  l'eau  combinée  à  l'acide  sulfurique  se  dé- 
compose; l'oxygène  s'unit  au  calcium ,  produit  de  la  chaux  qui ,  par 
son  union  avec  l'acide  sulfurique,  fait  du  sulfate  de  chaux ,  et  Thy- 
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drogène  s^unit  au  fluor  pour  former  Tacide  fluorhydrique  qui  distille  : 
CaFI  4- S0^  HO = Hn  +  CaO,  S03. 


CHMA^Wm,  Cl  =  3ô,ô  ou  443, 2. 1  litre  pèse  3s',170. 

Le  chlore  est  connu  depuis  1774,  époque  à  laquelle  Scheele  le 
découvrit  en  même  temps  que  le  manganèse  et  la  baryte  ^  et  lui 
donna  le  nom  d'acide  marin  déphlogistiqué.  Le  phlogistique ,  dans 
rhypothèse  de  Staal ,  était  exactement  Topposé  de  Poxygène  :  un 
corps  phlogistique  représentait  un  métal ,  par  exemple  ;  et  quand  il 
était  déphlogistiqué^  c'était  Toxyde  de  ce  métal.  Aussi  pensa-t-on, 
après  la  découverte  de  Toxygène^  que  le  chlore  était  un  acide  oxy- 
géné; et  on  le  nonuna  acide  muriatique  oxygéné j  parce  qu'alors 
l'acide  chlorhydriqne  était  nomnlé  acide  muriatique;  on  ne  soup- 
çonnait pas  encore  les  acides  formés  par  l'hydrogène. 

C'est  seulementen  i809queMM.  ThénardetGay  Lussac,  en  France, 
et  H.  Davy,  en  Angleterre,  reconnurent  que,  par  suite  de  ses  réac- 
ti(ms,  on  ne  pouvait  le  considérer  que  comme  un  corps  simple  :  on  lui 
donna  le  nom  de  chlore,  d'un  mot  grec  qui  ûffA^Q  jaune-ver dâtre. 

On  ne  le  rencontre  jamais  à  l'état  de  liberté  dans  la  nature;  mais 
il  y  constitue  des  composés  très-abondants  et  très-importants. 

Le  chlore  est  un  gaz  jaune-verdâtre;  son  odeur  est  suffocante; 
il  provoque  la  toux,  et,  pour  peu  qu'on  en  respire,  il  peut  produire 
dfô  crachements  de  sang;  sa  saveur  est  caustique  et  très-désa- 
gréable :  il  n'est  donc  pas  capable  d'entretenir  la  respiration,  et  cau- 
serait au  contraire  la  mort.  Il  ne  peut  entretenir  la  combustion  du 
charbon;  mais,  si  l'on  plonge  une  bougie  dans  ce  gaz,  elle  y  brûle 
pendant  un  certain  temps,  la  flamme  s'élève  au-dessus  de  la  mèche, 
et  elle  s'éteint  enfln,  non  pas  à  cause  du  chlore,  mais  par  la  pré- 
sence de  Facide  chlorhydrique  résultant  de  la  combinaison  de  l'hy- 
drogène de  la  cire  avec  le  chlore.  Sa  densité  est  2,44. 

Le  chlore  est  un  des  gaz  coercibles;  en  le  soumettant  à  une  pres- 
sion de  6  atmosphères,  il  se  transforme  en  un  liquide  vert  dont  la 
densité  est  de  1,33,  et  que  Ton  peut  distiller  sous  pression  à  unetem^ 
pérature  de  -+-  33".  On  peut,  sans  pression ,  obtenir  la  liquéfaction 
du  gaz  en  faisant  arriver  le  gaz  chlore  sec  dans  un  tube  refroidi  par 
un  mélange  diacide  carbonique  solide  et  d'éther^  ou  par  du  protoxydc 

enitrogènc  liquide.  L'eau  dissout  un  peu  plus  de  trois  fois  son  vo- 
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lume  de  gaz  chlore  ;  la  dissolution  prend  la  couleur  et  Todeur  du  gaz. 

Les  affinités  du  chlore  semblent  plus  énergiques  que  celles  de 
Toxygène;  il  se  combine  à  froid  à  Thydrogène,  lentement  à  la  lu- 
mière diffuse,  instantanément  à  la  lumière  solaire;  dans  Tobscurité 
absolue  la  combinaison  n'a  pas  lieu.  Cependant,  si  le  gaz  chlore  a 
été  préparé  au  soleil ,  il  acquiert  des  affmités  plus  énergiques ,  et  la 
combinaison  s'opère  même  dans  cette  circonstance.  Conserve-t-il 
de  la  lumière  latente ,  comme  l'oxygène  conserve  de  Télectricité 
latente  quand  il  est  ozone?  C'est  probable  :  en  tout  cas,  il  éprouve 
là  une  légère  modification  îsomérique,  analogue  à  celle  de  Toxygène. 
Son  affinité  est  si  grande  pour  Thydrogène,  qu'il  peut  décomposer 
l'eau  sous  l'influence  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  rouge;  il 
l'enlève  de  même  à  la  plupart  des  corps  organiques  :  c'est  ainsi 
qu'il  agit  pour  détruire  les  matières  colorantes,  même  l'encre,  et 
ce  que  Ton  nomme  miasmes  putrides;  de  là  son  emploi  pom»  le 
blanchiment  et  comme  désinfectant.  Malheureusement  il  arrive 
souvent  que  non-seulement  il  enlève  de  l'hydrogène,  mais  encore  il  se 
substitue  équivalent  à  équivalent  à  celui  qu'il  a  déplacé;  ce  qui  fait 
que,  dans  ce  cas,  on  ne  doit  pas  l'employer. 

Le  soufre,  le  phosphore,  l'arsenic,  l'antimoine,  etc.,  s'y  com- 
binent à  froid,  ce  qu'ils  ne  font  pas  tous  avec  l'oxygène;  et  souvent 
il  y  a  production  de  lumière.  11  dissout,  en  s'y  combinant,  l'or,  le 
platine  et  la  plupart  des  métaux  qui  l'accompagnent. 

Le  chlore  est  non-seulement  soluble  dans  l'eau,  mais  encore  ca- 
pable de  s'y  combiner,  et  de  produire  ainsi  un  hydrate  solide  cris- 
tallin qui  prend  naissance  toutes  les  fois  que  ce  gaz  humide  est  exposé 
à  une  température  de  -f-  3«.  Ces  cristaux,  d^un  blanc-jaunâtre ,  ont 
pour  composition  Cl,  10  HO,  ce  qui  donne  pour  f00,28  de  chlore 
et  72  d'eau.  C'est  au  moyen  de  ces  cristaux,  et  avec  le  même  ap- 
pareil que  celui  représenté  (fi,g,  19),  que  M.  Faraday  est  parvenu  à 
liquéfier  ce  corps;  les  cristaux  fondent  dès  que  l'on  chauffe,  et  le 
gaz,  ne  pouvant  se  dégager,  se  liquéfie  par  la  pression,  et  forme  une 
couche  distincte  de  l'eau  qui  se  trouve  au-dessus. 

Quand  on  veut  obtenir  cet  hydrate  en  quantité  un  peu  considé- 
rable, on  expose  au  froid  la  dissolution  de  clilore  dans  l'eau,  mais 
il  ne  faut  pas  que  la  température  soit  au-dessous  d(ï  o«  ;  car  alors 
ils  seraient  mêlés  de  gkce.  Si  le  gaz  est  humide ,  il  produit  le 
mêiue  hydrate  quand  on  le  refroidit;  aussi  faut-il  se  garder  de  faire 
marcher  \\\\  appareil  à  chlore  dans  une  salle  dont  la  température 
s'approche  de  o" ,  parce  que  cet  hydrate  pourrait  obstruer  Ics^ubes; 
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et^  le  gaz  ne  pouvant  se  dégager,  l'appareil  pourrait  être  In'isé^  ou 
au  moins  les  bouchons  sauteraient. 

PRÉPARATION   DU  GAZ  CHLOR£. 

On  retire  le  chlore  de  ses  combinaisons  avec  Fhydrogéne  ou  le 
sodium.  L'acide  chlorhydrique,  mis  en  contact  avec  les  métaux  ou 
leurs  oxydes^  leur  cède  son  chlore;  mais  certains  oxydes^  au  con- 
traire ,  au  lieu  de  se  combiner  avec  tout  le  chlore ,  n'en  prennent 
qu'une  partie^  tandis  que  leur  oxygène  se  combine  à  tout  Thydrogène; 
de  telle  6(»te  que  la  moitié  du  chlore  se  trouve  libre  et  se -dégage  :  ce 
sont  les  bioxydes  qui  ont  cette  propriété  ;  on  emploie  toujours,  celui 
de  manganèse  ;  qui  se  rencontre  dans  la  nature  en  grande  quantité. 
Cet  oxyde  ^  ainsi  que  son  nom  l'indique^  est  composé  d'un  équiva- 
leBt  de  manganèse,  Mn,  et  de  deux  d'oxygène,  0%  et  est  représenté 
par  la  formule  MnO\  Si  on  le  traite  par  deux  équivalents  diacide 
chlorhydrique  2-HCl ,  les  deux  équivalents  d'oxygène  de  l'oxyde  se 
combinent  aux  deux  équivalents  d'hydrogène  de  l'acide^  pour 
foroier  de  l'eau  ;  le  manganèse  se  combine  à  l'un  des  deux  équiva- 
lents de  chlore,  l'autre  équivalent  qui  ireste  libre  se  dégage.  L'équation 
suivante  représente  l'action  :  MnO»  +2  HCI  =  2  HO  -hMnCl  +  Cl. 

Ce  procédé  est  le  plus  généralement  suivi  ;  mais,  lorsqu'on  n'a  pas 
d'acide  chlorhydrique  à  sa  disposition ,  ce  qui  arrive  dans  certaines 
locatités,  on  a  recours  au  chlomre  de  sodium,  qui  est  le  plus 
commun,  et  à  l'acide  sulfurique  hydraté,  qui,  parleur  action  récipro- 
que, produisent  de  l'acide  chlorhydrique  et  du  sulfate  de  soude;  si 
doDC  à  ce  mélange  on  ajoute  du  bioxyde  de  manganèse ,  c'est  exacte- 
mani  comme  si  on  employait  de  l'acide  chlorhydrique  :  seulement , 
aulieu  de  le  prendre  tout  fait ,  il  se  produit  dans  l'opération  et  agit 
au  fur  et  mesure  de  sa  formation  ;  et  si  l'on  met  les  quantités  voulues 
par  la  théorie,  on  obtient  tout  le  chlore,  et  l'on  ne  produit  pas  de 
chleruïe  de  manganèse.  L'équation  suivante  explique  la  réaction  : 
Naa+2  (SO^^HO) +MnO» =NaO,  SO^+MnO,  SO  3+2  HO -h  Cl. 

Pour  faire  l'opération ,  on  introduit  le  bioxyde  ou  peroxyde  de 
.mangmièse,  seul  ou  mélangé  au  sel  marin,  dans  un  ballon  a  {fig.  26  ) 
au  col  duquel  on  adapte  un  bouchon  d'où  partent  deux  tubes  :  l'un 
en  S,  à  boule,  ô,  sert  à  verser  l'acide  que  l'on  doit  employer,  et  de 
tube  de  sûreté  ;  l'autre ,  c,  courbé  à  deux  angles  droits ,  est  destiné 
à  conduire  le  gaz  du  ballon  au  fond  d'un  flacon  à  deux  tubulures,  d^ 
contenant  un  pfîu  d'eau  destinée  à  laver  le  gaz,  en  retenant  les  va- 
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peurs  d'acide  chlorhydriqùe  qui  pourraient  être  entraînées.  Au  col 
on  met  un  tube   de  sûreté  droit,  e,  qui  plonge  un  peu  dans 

Teau;  à  la  seconde  tubulure 
on  adapte  un  tube,  /,  pour 
recueillir  le  gaz  sur  Feau. 
Le  billion  est  placé  sur  un 
fourneau;  mais  on  ne  doit 
chauffer  que  très -modéré- 
ment pour  faciliter  sa  réac- 
tion; l'eau  sur  laquelle  on  le 
reçoit  pouvant  en  dissoudre 
une  quantité  assez  considé- 
rable ,  on  peut  employer  de  l'eau  salée  qui  en  dissout  moins. 

Lorsqu'on  veut  avoir  ce  gaz  sec,  on  ne  peut  le  recevoir  sur  le  mer- 
cure, car  ce  métal  absorbe  promptement  ce  gaz  en  s'y  combinant;  il 

faut,  dans  ce  cas,  adapter  à  la  seconde 
tubulure  du  flacon  d  {fig.  26) ,  un  tube 
qui  communique  avec  un  autre  plus 
large  g  (/î^.â7),  plein  de  chlorure  de 
calcium  fondu  pour  le  dessécher  et 
d'où  le  gaz  se  rend  d'un  flacon  A,  séché 
d'avance;  ce  gaz,  pesant  2  |  fois  en- 
viron autant  que  Tair,  déplace  peu  à  peu  ce  dernier;  et  quand  à  la 
couleur  on  juge  que  le  flacon  est  plein  de  chlore,  on  retire  douce- 
ment le  tube,  et  Ton  bouche  immédiatement  le  flacon. 

La  dissolution  du  chlore  dans  l'eau  est  beaucoup  plus  employée 
que  le  gaz;  on  la  nomme  chlore  liquide  :  c'est  au  moyen  de  l'appa- 
reil de  Woulf  qu'on 
la  prépare.  A  ki 
suite  du  ballon  a 
{/ig.  28),  se  trou- 
vent disposés  plu- 
sieurs   flacons    à 
^  deux  tubulures,  b, 
e?,  d,  e;  on  met- 
peu  d'eau  dans  le 
premier;  mais  ceux 
Fig.  28.  qui  suivent   peu- 

vent être  presque  remplis,   là  petite  quantité  de  gaz  qui  se  dis- 
sont ne  pouvant  pas  augmenter  sensiblement  le  volume.  Il  faut 


I 

!  PRÉPARATION  DU  GULOR£  £N  GRAND.  105 

avoir  soin  de  faire  dégager  le  gaz  assez  lentement  pour  qu^ii  ne 
puisse  pas  s'en  répandre  dans  le  laboratoire  une  trop  grande  quan- 
nié;  mais  9  comme  on  ne  peut  éviter  entièrement  cet  inconvé- 
nient, et  qu'il  pourrait  en  résulter  des  accidents  graves,  au  lieu  de 
terminer  l'appareil  par  un  tube  droit  fy  on  met  un  tube  à  deux 
angles  droits^  qui  plonge  dans  une  dissolution  de  soude  ou  de  potasse 
qui  absorbe  tout  ce  qui  peut  échapper  à  l'eau. 

PRÉPARATION  DU  CHLORE  EN  GRAND. 

Les  appareils  que  nous  venons  de  décrire  ne  pourraient  suffire 
aux  besoins  de  l'industrie,  qui  consomme  une  quantité  considérable 
de  chlore,  rarement  seul  en  dissolution  dans  l'eau,  mais  habituel- 
lement en  combinaison  avec  la  potasse,  la  soude  et  surtout  la  chaux, 
combinaisons  que  l'on  nomme  improprement  chlorures  décolorants 
el  désinfectants,  et  qui  sont  des  hypochlorites. 
Pour  produire  le  chlore ,  on  se  sert  de  grandes  bombonnes  en 

^^  grès  A  [fig.  29),  d'une  capacité  de 
^  100  litres  environ,  posées  dans  des 
chaudières  de  fonte  et  entourées  de 
sable;  on  en  dispose  deux  bout  à 
bout,  les  réunissant  par  un  tuyau 
de  plomb  qui  s'adapte  à  l'une  des 
tubulures  de  chacune  déciles;  les 
chaudières  sont  placées  sur  un  foyer 
Fig.  29.  commun ,  et  on  les  chauffe  au  moyen 

de  la  tourbe,  quand  on  peut  en  disposer,  ce  qui  ménage  les  chaudiè- 
res; toutes  les  communications  sont  d'ailleurs  établies  au  moyen  de 
tubes  de  plomb.  L'ensemble  de  l'appareil  servant  à  la  préparation  du 
eUorure  de  chaux  sera  décrit  à  Thistoire  de  ce  corps  :  nous  allons 
seulement  donner  la  description  détaillée  des  apixareils  à  dégage- 
ment de  chlore. 

Les  bombonnes  sont  remplies  aux  deux  tiers  d'acide  chlorhy- 
drique,  puis  on  introduit  par  le  large  goulot,  qui  est  au  milieu,  un 
manchon  cylindrique  en  grès,  percé  d'une  grande  quantité  de  trous. 
Ce  cylindre  est  rempli  de  fragments  de  bioxyde  de  manganèse  : 
dès  qu'il  est  placé,  on  ferme  au  moyen  de  l'obturateur  B.  Les  tubu- 
lures F  et  F  servent,  l'une  à  introduire  l'acide  :  on  ferme  l'une  ensuite 
avec  un  bouchon  G  ;  l'autre  sert  à  placer  letube  abducteur  H  qui  con- 
duit le  gaz.  Quand  l'opération  est  terminée,  on  enlève  Tobturateur, 
puis  on  œtire  les  manchons  C,  au  moyen  de  tenaillés  E,  dont  1^ 
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crochets  pénètrent  dans  les  trous  D,  pratiquésdans  le  bout  des  man- 
chons qui  sont  alors  vidés^  lavés  et  chargés  d'une  nouvelle  quantité  de 
bioxyde  de  manganèse  pour  recommencer  une  nouvelle  opération. 
On  vide  les  bombonnes  au  moyen  d'un  siphon ,  et  l'on  renouvelle 
l'acide. 

Au  moyen  de  cette  disposition,  le  bioxyde  de  manganèse  se  trouve 
toujours  en  contact  avec  l'acide  chlorhydrique.  Lé  chlorure  de  man- 
ganèse produit,  ayant  une  densité  plus  grande^  descend  au  fond  de 
la  bombonne;  il  n'est  pas  nécessaire  alors  d'agiter  la  matière  pour 
favoriser  l'opération,  qui  doit  toujours  être  conduite  avec  assez  de 
lenteur  pour  durer  15  à  20  heures,  lorsque  c'est  pour  produire  des 
chlorures  alcalins. 

Dans  quelques  usines,  au  lieu  de  bombonnes  de  grès ,  on  se  sert 
d'une  sorte  de  cornue ,  d'une  forme  particulière ,  dont  toutes  les 

parties  intérieures  sont  en 
plomb.  Elle  est  formée  de 
deux  parties  distinctes  :  l'in- 
férieure, A  [fig.  30),  est  com- 
posée d'une  espèce  de  chau- 
dière en  ptomb,  entourée  d'un 
double  fond  en  fonte,  laissifuit 
entre  les  deux  parois  un  es- 
pace vide  dans  lequel  on  fait 
circuler  de  la  vq)eur  que  l'on 
introduit  par  le  tuyau  H,  et 
qui  sert  à  chauffer  le^n^éLangeî 
de  la  chaudière  intérieure  part  un  tuyau  dp  vidi^nge  G.,  par  lequel 
on  fait  écouler  les  résidus  de  l'opération.  Une  calotte  hémisphé- 
rique en  plomb,  B,  s'adapte  au-dessus;  une  large  ouverture,  C, 
sert  à  introduire  le  mélange  de  bioxyde  de  manganèse  et  de  sel 
marin ,  qu'on  emploie  de  préférence  dans  cet  appareil ,  puis  pn 
ferme  cette  ouverture  :  en  F,  se  trouve  un  tube  en  S,  surmonté  d'un 
entonnoir  par  lequel  on  verse  l'acide  sulfurique;  à  l'ouverture  E 
on  adapte  im  tube  en  plomb  pour  conduire  le  gaz  produit.  Par 
cette  disposition  on  est  forcé  d'agiter  le  mélange ,  sans  quoi  l'action 
pourrait  se  ralentir  et  même  3'arréter.  Aussi  a-t-on  dû  ajouter  un 
agitateur  D,  D',  D",  qui  est  formé  du  châssis  D',  D",  et  de  la  tige 
verticale  D;  il  est  mis  constamment  en  mouvement  par  une  ma- 
chine, afin  de  maintenir  les  pai*ties  solides  en  suspension  pour  fa- 
voriser la  réaction. 


Fig.  30. 
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Les  usages  du  chlore  sont  d'une  grande  importance  dans  l'indus- 
trie. C'^t  Bertholet  qui  le  premier  çut  l'idée  d'appliquer  son  pou- 
voir décolorant  au  blanchiment  des  matières  textiles  végétales  :  pour 
cela  il  employait  Teau  chargée  de  chlore  ;  mais^  comme  le  transport 
de  ce  produit  était  et  coûteux  et  embarrassant^  M.  Tennant^  habile 
manufacturier  anglais^  eut  Fidée  de  cojnnbiner  ce  gaza  la  chaux 
pour  produire  un  bypochlorite  solide ,  d'un  transport  facile,  et  beau- 
œup  jJus  riche  en  principe  décolorant  que  le  cljlore  liquide.  De- 
puis cette  découverte,  c'est  presque  toujours  sous  cette  forme  que 
le  chlore  est  employé,  soit  pour  blanchir,  soit  pour  désinfecter. 

C'est  Guyton  de  Morveaux  qui  le  premier  tenta  de  détruire  les 
miasmes  putrides  par  l'action  du  chlore;  Smith,  médecin  anglais., 
en  fit  plus  tard  usage,  et  le  proposa  commo  moyen  d'assainissement 
des  sdies  d'hôpitaux,  surtout  dans  les  cas  d'épidémie. 

C'est  principalement  pour  le  blanchiment  du  chanvre,  du  lin,,  du 
coton,  soit  en  fil,  soit  en  toiles,  et  des  pâtes  de. papier,  qu'on  em- 
ploie le  chlore;  pour  les  pâtes  de  papier,  c'est  souvent  à  l'état  de  ga£ 
qu'il  estiippliqué ,  en  le  faisant  arriver  dans  des  chambres  presque 
remplies  de  ces  pâtes  humides. 

Son  emploi  comme  décolorant  présente  souvent  de  graves  incon- 
véoients^  si  on  l'emploie  en  trop  grande  quantité  à  la  fois,  dans  le 
but  de  hftter  l'opération,  il  ne  se  borne  pas  à  agir  sur  les  matières 
colorantes,  il  attaque  aussi  les  tissus  et  les  pâtes ,  qu'il  désorganise 
en  s'emparant  de  leur  hydrogène  :  alors  toiles  et  pâtes  sont  bru- 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  a  proposé  comme  correctif 
l'emploi  des  sulfites,  qui  par  l'action  du  chlore  sont  transformés 
ensalbles,  etle  chlore  en  acid^  chlorhydrique,  sous  l'influence  de 
l'eau  qu'ils  décomposent  :  l'eau  cède  son  oxygène  à  l'acide  sulfureux, 
qui  devint  acide  solfurique,  et  son  hydrogène  au  chlore.  Ce  pro- 
cédé, bon  en  principe,  ne  présente  pas.  cependant  une  garantie 
eQtiëre;car  les  sulfites  que  Ton  emploie  sont  presque  toujours 
des  bisulfites,  qui  produisent  nécessairement  des  bisulfates,  c'est-à- 
dire  des  sulfates  neutres,  plus  de  l'acide  sulfurique,  qui  ajoutqson 
action  à  ceUe  de  l'acide  chlorhydrique  si  le  lavage  n'a  pas  été  par- 
fait, ce  qui  est,  sinon  impossible,  au  moins  rarement  obtenu.  Alors, 
quand  les  matières  qui  ont  été  souinises  à  ce  mode  de  correction 
î^ut  séchées  ,  ces  acides  agissent  tout  aussi  énergiquement  qu'au- 
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rait  pu  faire  le  chlore.  Les  sulfites  ainsi  employés  sont  nommés 
antichlore  dans  les  fabriques. 

La  présence  de  ces  acides  détermine  d'ailleurs  la  décomposition 
du  savon  de  résine  que  Ton  emploie  dans  le  collage  du  papier;  ce 
qui  produit  des  taches  que  la  plupart  des  fabricants  ne  savent  à 
quoi  attribuer. 

L'emploi  de  Tammoniaque^  si  l'on  s'est  servi  du  chlore  seul^  et 
mieux  du  carbonate  d'ammoniaque,  si  Fon  a  fait  usage  de  Thypo- 
chlorite  de  chaux ,  chlorure  de  chaux  du  commerce  y  atteint  beau- 
coup mieux  le  but  qu'on  se  propose.  Dans  cette  réaction^  le  chlore  dé- 
con^)ose  Fammoniaque  en  partie;  il  se  produit  du  nitrogèneou 
azote  ;  et  en  même  temps  du  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

4  NH3  +  3  Cl  =  3  (NHWl)  +  N. 

Lorsqu'on  agit  sur  l'hypochlorite  de  chaux  au  moyen  du  carbo- 
nate d'ammoniaque  >  l'acide  carbonique  se  combine  à  la  chaux  ;  il 
se  fornie^  comme  dans  le  cas  précédent,  du  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque et  du  nitrogène,  mais  en  outre  de  Teau^  etc.,  et  le  chlore 
disparaît  de  même  entièrement. 

11  faut  toujours  mettre  un  léger  excès  d'ammoniaque^  et  n'em- 
ployer le  réactif  qu'après  avoir  fait  subir  aux  matières  un  lavage 
aussi  complet  que  possible^  pour  diminuer  la  dépense. 

Il  y  a  environ  quinze  ans  que  nous  avons  proposé  ce  moyen  à 
un  fabriquant  de  toile  qui  avait  le  malheur  de  voir  nne  partie  de  ses 
produits  brûlés.  Pour  les  pâtes  de  papier  ce  moyen  a,  de  plus,  l'a- 
vantage d'empêcher  la  décomposition  du  savon  de  résine. 

Dans  tous  les  cas,  loin  de  nuire  au  blanc  produit  par  le  chlore, 
il  l'augmente,  au  moins  sur  les  toiles  ^  ce  que  nos  expériences  nous 
ont  toujours  confirmé. 

Le  chlore  sert  encore,  dans  les  fabriques  de  produits  chimiques, 
à  séparer  le  brome  et  l'iode  de  leurs  combinaisons  avec  les  métaux 
dans  les  eaux-mères  des  salines  et  des  soudes  de  varechs. 

USAGE  DU  CHLORE  EN  MÉDECINE. 

On  emploie  le  chlorç  comme  désinfectant  dans  les  salles  d'hôpi- 
taux ,  dans  les  salles  de  dissection  ;  dans  quelques  affections  putrides , 
dans  le  traitement  des  ulcères  et  contre  la  pourriture  d'hôpital ,  on 
mêle ,  pour  ces  traitements,  i  volume  de  chlore  liquide  avec  7 
d'eaut 
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kjuefois  on  s'en  sert  sous  forme  de  potion  composée  de  : 

Chlore  liquide.  .  .  .    15  gouttes. 

Eau 125  grammes. 

Sirop  de  sucre.  .  .  .    dfàid. 
I  pommade  chlorée  a  été  essayée  contre  la  gale  et  la  teigne  ;  on 
jMire  au  moment  de  l'employer^  en  mêlant  1  de  chlore  liquide 
^  d*axonge  ou  saindoux. 


COMBINAISON  BU  CHLORB  AVEC  L'HTDROGÂNB. 

B  CHIiORWDRiaUB;  HCl  =  36,5  OU  454.7.  I  litre  pèse  lK',63. 

nde  chlorhydrique^  connu  deppis  longtemps  sous  les  noms 
it  de  sel,  d'acide  marin ^  diacide  muriatique ,  fut  ensuite 
lé  acide  chlorhydrique.  On  ne  le  rencontre  à  Tétat  de  liberté 
armi  les  gaz.  qui  se  dégagent  des  volcans  et  dans  les  eaux 
ntes  de  leur  voisinage. 

;ide  chlorhydrique  est  un  gaz  incolore^  d'une  odeur  piquante, 
rovoque  fortement  la  toux  :  sa  densité  est  de  1,355,  selon 
s;  de  1,247,  selon  d'autres  chimistes.  Il  répand  des  fumées 
les,  épaisses,  à  l'air,  dont  il  condense  la  vapeur  aqueuse  ;  c'est 
z  coercible  qui  est  liquéfié  sous  une  pression  de  18  atmor 
»  à  -:f-l(>>,  selon  H.  Davy.  A  la  pression  ordinaire,  M.  Faraday 
3  liquéfier  au  moyen  de  l'abaissement  de  température  produit 
vaporation  d'un  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther 
B  vide.  Il  se  présente  alors  sous  la  forme  d^un  liquide  parfai- 
t  incolore,  si  le  gaz  a  été  préparé  s^vec  du  sel  marin  et  de  l'a- 
ulfurTque  parfaitement  purs  -,  autrement  il  peut  être  plus  ou 
coloré  en  jaune,  parce  qu'il  contient  des  matières  organiques, 
îhaleur  est  sans  action  sur  ce  gaz.  Une  série  d'étincelles  élec- 
s  le  décompose  en  chlore  et  hydrogène,  si  l'on  s'en  rapporte 
Kpériences  du  docteur  Henry;  mais  il  n'y  a  qu'un  trente-cin- 
e  du  volume  de  décomposé. 

;az  est  impropre  à  la  combustion;  il  l'arrête  même  à  l'instant 
manière  la  plus  absolue  :  ce  caractère  se  trouve  dans  tous  les 
îides ,  surtout  dans  ceux  qui  répandent  des  fumées  à  l'air.  H 
it servir  à  la  respiration;  on  a  vu  plus  haut  qu'il  provoquait 
x^  il  causerait  immédiatement  dans  les  broncJies  et  dans  les 
onsune  intlammation  qui  donnerait  la  mort. 
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L^acide  chlorfaydriqoe  eiierce  une  action  acide  très-énergique 
sur  les  réactifs  colorés:  C'est  un  des  gaz  les  pli»  soiubles  dans  l'eau , 
qui  peut  en  prendre  4R0  fois  son  volume;  c'est  pourquoi  l'on  ne 
peut  le  recueillir  que  sur  le  mercure^  qui  est  sans  action  sur  lui.  Cette 
solubilité  s'exerce  si  rapidement  que^  comme  nous  farons  vu  pour 
l'ammoniaque,  si  on  met  en  contact  avec  Feau  une  éproiivette{rfeiii6 
de  ce  gaz ,  elle  y  pénètre  comme  dans  le  vide^  et  le  vase  est  brisé. 

Ce  gaz,  dans  son  union  avec  l'eau,  diffère  essentiellement  de  l'am- 
moniaque ,  en  ce  que  non-seulement  il  s'y  dissout ,  mais  qu'il  forme 
avec  elle  une  combinaison  intime,  par  suite  de  leur.affinité,  qui  est 
la  cause  des  vapeurs  que  produit  le  gaz  au  contact  de  Tair.  Il  forme 
avec  elle  un  hydrate  à  proportions  défimes,  qui  distille  sans  se  dé- 
composer,etdontladensitéestl,09i.  Hbout  à+iiO®>apour  formule 
Ha,  46  HO  et  contient  49,392  d'acide  réel  pour  iOO.  Lorsqu'on 
abandonne  l'acide  liquide  à  l'air,  il  répand  des  fumées  pèndaQt 
un  certain  temps,  puis  elles  cessent;  il  reste  alors  un  hydnrte 
différent,  qui  a  poiir  formule  HCl,  iî  HO,  dont  la  d  ensité  est  de  1 ,428 
et  qui  entre  en  ébullition  à -h  406";  il  contient  25,86  pour  4tW 
d'acide  réel. 

La  dissolution  de  ce  gaz  dans  l'eau  est  incolore,  s'il  est  pur;  mais 
l'acide  chlorhydrique  obtenu  en  grand  est  toujours  plus  ou  moins 
fortement  coloré  en  jaune  par  du  chlofure  de  fer  et  des  matières 
organique^. 

Lorsque  l'eau  est  saturée  de  ce  gaz;  la  dissolution  répand  des 
fumées  à  Tair,  et  on  la  nomme  acide  fumant;  sa  densité  est  alors  4 ,24 . 

Beaucoup  de  métaux  sont  susceptibles  de  décomposer  le  gaz  chlo^ 
hydrique,  et  quelques-uns  si  subitement  qu'il  y  a  inflammation;  le 
potassium  et  le  sodium  Sont  dans  ce  cas.  Le  fer,  le  zinc,  l'étaîn*,  etc., 
le  décomposent  aussi  à  froid,  mais  plus  tranquillement  ;  dans  tous  les 
cas,  le  métal  s'empare  du  chlore,  l'hydrogène  est  mis  en  liberté.  Le 
plomb ,  le  mercure,  l'aident,  l'or,  le  platine,  et  les  métaux  qui  ac- 
compagnent ce  defnier,  ne  le  décomposent  pas. 

L'acide  chlorhydrique  gazeux,  principalement,  réagit  fortement 
sur  les  matières  textiles  végétales,  pour  peu  qu'on  élève  la  tempé- 
rature, mais  pas  sensiblement  sur  la  laine  et  la  soie  ;  c'est  en  se  fon- 
dant sur  cette  propriété  qu'on  a  pris  dernièrement  un  brevet  pour 
enlever  aux  vieilles  étoffes  de  laine  et  coton  tout  le  coton  qui  s'y 
trouve,  sans  altérer  le  moins  du  monde  la  laine,  qui  reste  entière  sous 
la  forme  qu'on  lui  avait  donnée,  et  qui  peut  être  employée  de  nou- 
veau, pour  ainsi  dire,  sans  aucune  façon  nouvelle. 
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E(m  réffole.  —  Lorsqu'on  met  en  contact  de  Facide  nitrique  et  de 
Tacide  chlorfaydrique  purs  et  incolores,  le  mélange  change  immédia- 
tement; il  devient  jaune  et  répand  une  odeur  de  chlore  et  d'acide 
hyponitrique;  on  a  donné  à  cette  liqueur  le  nom  d^eau  régale,  parce 
que  seule  elle  était  susceptible  de  dissoudre  For ,  que  l'on  consi- 
dérait comme  le  roi  des  métaux  en  raison  de  son  inaltérabilité.  C'est 
de  ce  même  liquide  qu'on  doit  se  servir  pour  dissoudre  le  platine  et 
les  autres  métaux  analogues  qui  Raccompagnent. 

Ueaii  régalé^  lorsqu'on  la  chauffe^  se  colore  en  jaune ^  et  laisse 
dégager  un  gaz  de  cette  couleur,  qui  est  un  mélange  de  chlore  et 
de  deux  acides,  composés  Tun  de  chlore  et  d'acide  hyponitrique^ 
l'autre  de  chlore  et  d'acide  nitreux.  Ce  mélange  varie  selon  les  pro- 
portions relatives  des  acides  nitrique  et  chlorhydrique.  On  peut  re- 
cueillir le  produit  sous  forme  d'un  liquide  fortement  coloré  et  rou- 
geâtre  que  Ton  condense  au  moyen  d'un  mélange  réfrigérant  ;  on 
opère  la  distillation  au  bain-marie. 

Dans  les  arts,  on  s'en  sert  pour  opérer  certaines  préparations ,  et 
souvent  on  Tobtient  en  mêlant  soit  du  nitre  avec  de  l'acide  chlor- 
hydrique, soit  du  sel  marin  ou  du  sel  ammoniac  avec  de  l'acide  ni- 
trique. 

PRÉPARATION   BU   GAZ  CHJ.ORHYDRIOUE . 

On  obtient  Tacide  chlorhydrique  gazeux  en  décomposant  le  chlo- 
rure de  sodium  par  l'acide  sulfurique  hydraté,  auquel  on  ajoute  un 
peu  d'eau  pour  que  la  réaction  soit  moins  vive.  Le  sel  doit  avoir  été 
foodii  et  Tàeide  sulfurique  débarrassé  des  produits  nitreux  qitll  con- 
tient souvent;  le  sel  est  brisé  en  fragments  capables  d'entrer  dans 
nn  petit  ballon  de  verre,  au  col  duquel  on  a  ajusté  d'avance  un  bon 
bouchon  de  liège  muni  d'un  tube  propre  à  recueillir  le  gaz  que  l*on 
ne  peut  recevoir  que  sur  le  mercure.  L'équa- 
tion suivante  montre  comment  s'opère  la  réac- 
tion :  NaCl  +  SO'HO  =  NaO,  SO'  -+-  HCL  Dès 
qu'on  a  versé  l'acide,  on  place  le  bouchon ,  et 
l'on  dispose  le  ballon  sur  un  petit  fourneau 
{fig.  31).  On  n'apasbesoin  dechaufTer  au  com- 
mencement de  l'expérience,  le  dégagement 
.s'opérant  facilement;  on  met  seulement  quel- 
Fig.  51.  ques  charbons  lorsqu'on  voit  qu'il  se  ralentit. 

^  premières  portions  de  gaz  qui  se  dégagent  entraînent  l'air  con- 
tenu dans  la  partie  du  ballon  non  occupée  par  le  mélange;  les  der- 
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nières  portions  seules  en  3ont  tout  à  fait  dépourvues  :  c^est  dans  cet 
état  qu^il  faut  quMl  soit  pour  faire  Texpérience  de  Tabsorption  par 
Teau;  car  la  plus  faible  quantité  d'air  qui  s'y  trouve  mêlée  rend 
reflet  beaucoup  moins,  prompt ,  et  Péprouvelte  peut  alors  résister. 
Aussi  celle  qui  doit  servir  à  cette  expérience  doit-elle  avoir  été  rem- 
plie plusieurs  fois  du  gaz^  que  Ton  fait  passer  smccessivenient  dans 
d'autres  vases  pour  enlever  Tair  qui  adhère  aux  parois  :  c'est  un  la- 
vage au  gaz  y  au  lieu  d'un  lavage  à  l'eau. 

L'acide  chlorhydrique  est  peu  eniployé  à  l'état  de  gaz,  mais  c'est 
un  des  agents  les  plus  usités  dans  les  laboratoires  et  les  arts  quand 
il  est  dissous  dans  Teau. 

PRÉPARATION  DE    l'aCIDE    CHLORHYDRIQUE  LIQUIDE. 

Dans  les  laboratoires,  on  l'obtient  au  moyen  d^un  appareil  de 
Woulf,  monté  comme  celui  que  nous  avons  décrit  pour  la  prépara- 
tion du  chlore  liquide^  voir  [fig.  26  ),  avec  cette  différence  que  les 
flacons  ne  doivent  être  remplis  d'eau  qu'à  moitié  environ,  parce  que 
l'eau,  dissolvant  480  fois  son  volume  du  gaz,  augmente  d'environ 
un  tiers,  en  même  temps  la  température  s'élève.  La  dissolution  du 
gaz  étant  plus  pesante  que  l'eau,  les  tubes  plongeurs  qui  amènent  le 
gaz  ne  doivent  s'enfoncer  que  d'un  millimètre  dans  le  liquide. 

Comme  on  ne  fait  cette  opération  dans  les  laboratoires  que  pour 
avoir  de  l'acide  chlorhydrique  pur  et  concentré,  il  faut  que  l'acide 
sulfurique  ne  contienne  pas  de  produits  nitreux  ni  d'acide  sulfu- 
reux. Les  produits  nitreux  donneraient  du  chlore  par  leur  action  sur 
l'acide  chlorhydrique  ;  le  sel  marin  ne  doit  pas  contenir  de  matières 
organiques  qui,  réagissant  sur  l'acide  sulfurique,  produiraient  de  l'a- 
cide sulfureux,  ni  bioxyde  de  manganèse,  qui,  décomposant  l'acide 
chlorhydrique,  mettrait  du  chlore  en  liberté;  dans  les  flacons  il  ne 
faut  mettre  que  de  l'eau  distillée. 

On  peut  encore  obtenir  de  l'acide  chlorhydrique  pur  par  la  distil- 
lation de  celui  du  commerce,  sans  rien  y  ajouter;  mais  alors  on 
n'obtient  que  l'hydrate  à  i6  équivalents  d'eau.  En  établissant  l'ap- 
pareil de  Woulf  comme  pour  le  traitement  du  sel  marin,  et  plaçant 
de  l'acide  du  commerce  dans  le  ballon,  si  l'on  y  fait  arriver  lentement 
et  sans  interruption  de  l'acide  sulfurique  concentré,  ce  dernier  s'em- 
pare de  l'eau,  et  le  gaz  chlorhydrique  se  dégage  et  vient  se  dissoudre 
dans  l'eau  des  flacons.  La  température  s'élève  dans  le  ballon  par 
la  combinaison  de  Tacîide  sulfurique  avec  l'eau,  et  il  n'est  pas  néces- 
saire de  chauffer.  Le  tube  par  lequel  arrive  l'acide  sulfurique  doit 
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{erdans  le  liquide  et  être  efHlé^  il  n'est  pas  nécessaire  quil  soit 
rme  de  S. 


PRÉPARATION  DE  l'aGIDE  GHLORHTDRIQUE  EN  GRAND. 

38  quelques  usines  oiil'on  prépare  Pacide  chlorhydrique  comme 

produit  principal  et 
nécessaire,  on  opère 
dans  des  cornues  de 
verre  D,  placées 
£^\^  dans  un  fourneau  à 

^1  '  ^  "  tient  quatre,  dispo- 
séesparâ  de  chaque 
côté^  ainsi  qu'on  le 
voitdanslaOfl^r.  32), 
présentant  la  coupe 
verticale  et  {fig.  32 
bis)  le  plan;  F  est 
un  foyer,  B  est  une 
voûte  par  laquelle 
passe  Tair  chaud; 
C,  C,  C,  les  canaux 
par  lesquels  il  pé- 
nètre dans  la  por- 
tion du  four  où  sont 
^^  '^**"  disposées  les  quatre 

es;  il  sort  enfin  par  la  cheminée  H,  qui  sert  aussi  pour  un 
Bau  jumeau  disposé  bout  à  bout  par  rapport  au  premier  :  aux 
es  sont  adaptés  de  gros  ballons  de  verre  qui  reçoivent  les  va- 
d'acide  chlorhydrique;  celles-ci  passent  ensuite  dans  les  bom- 
ïsGetl. 

introduit  le  sel  marin  dans  des  cornues,  puis  on  verse  l'acide 
jyen  d'un  tube  courbe  muni  d'un  entonnoir  {fig.  3^  ter), 
iS  n'avons  indiqué  dans  la  figure  que  deux  rangs  de  bom- 
»,  maison  les  multiplie  afin  de  ne  pas  perdre  de  gaz;  on  les 
lit  d'eau  à  moitié^  hors  la  première,  qui  n'en  contient  qu'un 
dé  sa  capacité.  L'acide  qui  s'y  condense  est  moins  pur  ;  il  con- 
de  l'acide  sulfurique  entraîné  pendant  l'opération.  Cet  appa- 
'est  usité  que  dans  le  cas  où  l'on  doit  nécessairement  employer 
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tîpt  acide  d^ps  une  localité  qui  n'est  p^  àpprf^  4'W^  fabriques 
qui  puissent  en  fournir  plus  économiquement. 

PRÉPARATION   DANS  LES  GTLINDR&S. 

Lorsqu'on  doit  préparer  de  grandes  quantités  d'acide  cWor- 
hydriqP^  wn-seulement  pour  lui ,  mais  encore  pour  le  sulfate 
çje  soii4c  qiji  résulte  de  la  réaction ,  on  se  sert  quelquefiw  de 
r|)audi<Tes  comn^e  celle  dont  nous  avons  donné  le  dessdn  à  l'a- 
cide nitrique,  mais  plus 
^  o  rdinairement ,    pour  ces 

d  eux  acides,  de  cylindres  en 
fonte  qui  ont  !■»,  66  centi- 
mètres de  long,  sur  5  décimè- 
tres de  diamètre  et  3  centimè- 
tres d'épaisseur  (fig.  33),  G, 
posés  horizontalement;  ces 
cylindres  ouverts  par  les 
^  deux  extrémités  sont  bouchés 
^^"^au  moyen  d'obturateurs  en 
fonte,  B,  B,  de  même  épais- 
seur que  les  cylindres,  et  s'emboltant  dans  une  retraite  circulaire; 
ces  obturateups  sont  munis  d'une  poignée  pour  faciliter  la  ma- 
nœuvre :  on  lute  les  obturateurs  au  moyen  d'un  mélange  d'argik 
cuite  et  crue.  Chaque  obturateur  est  muni  d'un  tuyau  :  le  tuyau  H^ 
qui  a  un  entonnoir  sert  à  introduire  l'acide  quand  le  cylindre  est 
chargé  de  sel  ;  celui  de  l'autre  obturateur  reçoit  une  sorte  d^allopgF 
en  grès  K  parfaitement  lutée,  tant  à  l'obturateur  qu'à  la  ff&ill^ 
bombonne ,  qui  communique  avec  la  seconde  au  n^oyen  d'uQ  |^ 
en  grès  1.  Chaque  bombonne  est  munie,  à  sa  p^ie  inférjj^'» 

d'un  robinet  en  plpo^b  qui  fflt- 
OOOQCfQCrQQOO     met  de  reUrer  \%ç\^p  ;  on  pul' 

tiplie  les  bombqpnes  de  ç($' 
densation  autant  que  p^ble^ 
et  la  dernière  de  chaque  série 
communique  avec  une  grande 
cheminée;  elles  sopt  disposées 
cppome  on  le  yoji  d§o$  \^ 
fig.  33  Ins. 


Fig.  33. 
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Fig.  33  bis. 


Fig.S3ter. 


Les  cylindres  sont  au  nombre 
de  deux  dans  chaque  fourneau 
(fig.  33  ter) y  ainsi  qu'on  peut  le 
voir  par  (a  coupe  verticale,  prise 
dans  le  sens  delalongueur  {fig.  33) 
et  perpendiculaire  à  Taxe  di^ 
fourneau  :  la  flanune  qui  part  du 
foyer  F  lèche  toute  la  surface 
des  cylindres^  en  passant  par  les 
carnaux  E,  E. 

La  figure  33  bis  représente  l'ap* 
pareil  complet ,  avec  quatre  fours 
t  une  cheminée  commune  G.  La  première  rangée  de  boni- 
bonnes  eçt  placée  dans  une  auge  qui  reçoit  un 
courant  d'eau  pour  les  refroidir. 

Dans  chaque  cylindre  on  introduit  80  kil. 
de  sel  marin  sur  lequel  on  verse  ensuite  68  kil. 
d'acide  sulfurique  à  64**,  ce  qui  correspond  à  une 
densité  de  1,8. 

Les  cylindres  étant  attaqués ,  surtout  au  ni- 
veau supérieur  du  mélange ,  on  a  proposé  l'em- 
ploi de  cyHndres  mixtes  formés  de  deux 
pai^ties;  celle  qui  doit  être  en  dessus  a 
plus  que  la  demi-ch-conférence,  et  est 
garnie  en  dedans  d'une  chemise  en  briques 
ifig.  34). 

Dans  quelques  usines  on  a  adopté  une  nou- 
velle bombonne,  qui  est  cylindrique;  elle  a 
le  même  diamètre  que  les  autres,  mais  elle  a 
1  mètre  de  haut,  et  ofTre  ainsi  une  capacité 
beaucoup  plus  grande  sans  tenir  plus  de 
place.  La  fermeture  des  orifices  A  et  B 
est  hydraulique  ;  Torifice  G  sert  à  placer 
un  entonnoir  pour  introduire  Teau;  D  est 
rorifice  d'un  robinet  en  grès,  servant  à  re- 
tirer l'acide  {fig.  34  bis)  ;  ce  sont  les  seules 
dont  on  se  serve  en  Angleterre. 
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ACIDE   CHLORHYDRTOtTE. 


TABLE  DES  Qt'AlîTITÉS  d' ACIDE  RÉEL  CONTENUES  DANS  l'ACïDE 
CHLORHYDRIQUE   LIQUIDE  DIAPRES  SA  DENSITÉ. 


Densité. 

Quantité 
d'acide. 

Densité. 

Quantité 
d'acide. 

Densité. 

Quantité 
d'acide. 

1,21 
1,20 
1,19 
1,18 
1,17 
1,t6 
1,15 

42,43 
40,80 
38,38 
36,36 
34  ,.34 
32,32 
30,30 

t,t4 
1,13 
1,12 
1,11 
1,10 
1,19 
1,08 

28,2H 
.26,26 
24,24 
2?,22 
20,20 
18,18 
16,16 

1,07 
1,06 
li05 
1.04 
1,03 
1,02 
1,01 

14,14 
12,12 
10,tO 
8,08 
6,06 
4,04 
2,02 

L'acide  le  plus  concentré,  dont  la  densité  est  de  J,21,  contient  6 
équivalents  d'eau  :  sa  formule  est  HGl,  6H0. 

On  connaît  donc  trois  hydrates,  qui  sont  représentés  par  les  for- 
mules : 

HCl,  6  HO 
HCl,  J2H0 
HCl,  16  HO. 

La  préparation  de  l'acide  chlorhydrique  se  fait  encore  en  grand 
au  moyen  d'upe  autre  disposition;  mais  comme  c'(îst  uniquement 
pour  la  formation  du  sulfate  de  soude  destiné  à  la  fabrication  de  la 
soude  artificielle,  et  que  le  même  four  sert  pour  toute  la  série  d'opé- 
rations, nous  ne  devons  nous  en  occuper  qu'à  cet  article. 

Usages.  — ATétat  de  pureté,  c'est  un  des  réactifs  les  plus  em- 
ployés dans  les  laboratoires,  pour  déterminer  la  valeur  réelle  des 
oxydes  de  manganèse  du  commerce ,  reconnaître  la  présence  de 
l'argent,  du  sous-oxyde  de  mercure,  du  plomb,  du  fer,  doser  l'ana- 
moniaque  et  par  suite  le  nitrogène,  décomposer  plusieurs  combinai- 
sons, etc.  En  médecine  on  l'emploie  quelquefois  de  préférence  à  la 
farine  de  moutarde  pour  bakis  de  pieds,  et  comme  escarotique 
pour  brûler  les  fausses  membranes  du  croup  et  de  l'engine  coueO' 
neuse. 

Dans  les  arts,  son  emploi  principal  est  là  préparation  du  chlore  > 
et  par  suite  les  chlorures  décolorants,  plusieurs  chlorures  métal" 
liques,  etc.,  enfin  l'extraction  de  la  gélatine  des  os. 

Sa  composition  est  facilement  établie  par  la  synthèse  et  l'analyse* 
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Si  Foû  prend  deux  vases  d^égale  capacité^  pouvant  s'ajuster  parfai- 
tement^ que  Ton  remplisse  Tun  de  gaz  hydrogène^  l^autre  de  chlore^ 
et  qu'on  les  unisse^  les  deux  gaz  ne  tardent  pas  à  se  mêler  en  vertu 
de  la  propriété  de  diffusion  des  gaz,  qui  est  telle  qu'ils  se  mêlent  tou- 
jours de  la  manière  la  plus  complète  :  en  passant  ensuite  ce  mélange 
à  la  lumière  diffuse,  on  voit  la  couleur  jaune-verdâtre  diminuer  et 
en6n  disparaître  :  la  combinaison  est  alors  achevée ,  et  l'on  voit 
que  le  volume  de  cette  combinaison  est  égal  à  celui  du  mélange  ; 
d'où  il  résulte  que  le  gaz  chlorhydrique  est  produit  par  l'union  de 
volumes  égaux  d'hydrogène  et  de  chlore ,  car  il  ne  reste  ni  hydro- 
gène ni  chlore  libres,  et  sans  condensation ,  puisque  le  volume  n'a 
pas  changé.  On  reconnaît  facilement  qu'il  ne  reste  pas  de  chlore  en 
passant  le  gaz  sur  le  mercure^  ce  métal  n'étant  pas  attaqué;  et  l'on 
reconnaît  ausM  facilement  qu'il  ne  reste  pas  "  d'hydrogène ,  parce 
que  tout  le  gaz  se  dissout  dans  une  petite  quantité  d'eau. 

En  faisant  l'analyse  du  gaz  chlorhydrique  au  moyen  du  potas- 
siom  que  l'on  introduit  dans  une  petite  cloche  courbe,  ce  métal  ne 
tarde  pas  à  absorber  tout  le  chlore  en  s'y  combinant  :  quand  la 
réaction  est  terminée,  on  voit  que  le  gaz  qui  avait  été  mesuré  d'a- 
vance est  réduit  à  moitié,  et  que  le  résidu  est  de  l'hydrogène  pur. 

Gomme  on  connaît  les  densités  des  deux  gaz  composants,  on  en  dé- 
duit facilement  leurs  poids,  et  l'on  trouve  ainsi  que  cet  acide  est 
composé,  pour  100,  de 

Hydrogène.  ^  .  .   .      2,75 

Chlore 97,25 

100,00 
Or  les  équivalents  de  ces  .deux  corps  sont  représentés  chacun 
par  2  volumes  qui,  en  se  combinant,  donnent  4  volumes  de  gaz  acide 
chlorhydrique  :  son  équivalent  est  donc  représenté  par  quatre  vo- 
lumes, et  sa  formule  devient  HGl. 
On  arrive  au  même  résultat  par  les  combinaisons  qu'on  lui  fait 
contracter. 

Le  chlore,  malgré  son  extrême  aftinité  pour  l'hydrogène,  semble 
Jttsçpi'ici  ne  former  qu'une  combinaison  avec  lui;  au  moins  n'est- 
on  pas  certain  qu'il  en  forme  une  autre  bien  réelle  dont  la  formule 
serait  HCl',  et  serait  ainsi  l'analogue  de  l'eau  oxygénée. 

COMBINAISONS   1)U  CHLORE   AVEC   l'oXYGÈNE. 

Le  chlore,. quoique  n'ayant  pas  une  aftinité  pour  l'oxygène  ^ssez 
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grande  pour  que  les  deux  borpé  puisseiit  se  ^(jitibiûèf  directeliièDt^ 
n'en  forme  pas  moins  tih  grand  nombre  dé  cfimblilàisonk  ayèc  lui; 
mais  elles  sont  peu  stable$>  c'est-à-dire  qu'èflles  se  décomposent 
très-facilement. 
Ori  connaît  cinq  combinaisons  de  ce  getté  bien  définies  : 

,         L'acide  hypochloreux.  .  CIO 

L'acide  chloreux.    .   .  .  GIO^ 

L'acide  hypochlorique. .  ClO^ 

L'acide  chlorique.  .  .  .  ClO^ 

L'acide  perehlorique. . .  CIO?. 

Les  autres  acides  connus ,  dont  les  formules  sont  GPO^^  et  CP0*7, 
ne  sont  que  des  combinaisons  d'un  équivalent  d'acide  chloreux  avec 
deux  d'acide  chlorique  et  d'acide  perchlorique^  le  premier  ClO^  + 
2  ClO^  ou  C1»0'°= CTO^^  le  second GIO^ +2  CIO?  ou  CJi»0'4=CPO'7j 
ils  n'offrent  qu'un  intérêt  purement  scientifique;  et  nous  nous  bor- 
nons à  les  citer  avec  leur  formule  simple  et  décomposée ,  pour  faire 
voir  que  ces  nombres,  qui  semblent  contredire  la  loi  des  proportions 
multiples,  y  rentrent  cependant  ^  puisque  ce  ne  sont,  pas  des  acides 
simples,  mais  complexes. 

.  La  plupart  de  ces  acides  étant  le  résultat  de  la  décomposition 
de  l'acide  chlorique^  tant  par  l'intervention  de  la  chaleur  que  par 
celle  de  quelques  agents  spéciaux^  c'est  par  cet  acide  que  nous  de- 
vons commencer. 


ACIDB  CHIiORMIlJE,  ClO^  =  7ô,6  OU  943,2. 

L'acide  chlorique  a.  été  retiré  pour  la  première  fois  par  Gaj  Lus- 
sac  des  chlorates  découverts  par  Bertholet,  qui  les  avait  nommés 
muriates  Qxy gênés.  On  ne  le  trouve  ni  libre  ni  combiné  dans  la 
nature,  c'est  toujours^un  produit  de  l'art. 

L'acide  chlorique,  quand  il  est  pur,  est  un  liquide  incolore,  un 
peu  oléagineux,  qui  doit  être  inodore  ;  il  est  soluble  en  toute  propor- 
tion dans  l'eau  ;Jil  a  une  réaction  acide  très-prononcée,  et  ne  dé- 
truit pas  les  couleurs  végétales.  Il  est  toujours  combiné  au  moins 
avec  i  équivalent  d'eau. 

Lorsqu'on  le  chauffe ,  ii^répand ,  dès  la  température  de  -h  40«, 
unjodeur  vive  [et  pénétrante]  en  s'évaporant;  si  on  élève  davan- 
tage la  température,  il  se  décompose  en  chlore  et  oxygène,  en  acide 
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chicmdxèt  dxysètiëi  efldU  en  ^ciAe  pev(M(ïtl(Hie  et  acide  ctito- 

2ao^  ou  a>0'« = qo7  +cio^ 

Cet  acide  est  donc  très-peu  stable  :  aussi  abandonnc-t-il  avec  la 
plus  grande  facilité  son  oxygène  aux  corps  combustibles  ou  oxyda- 
bles 5  un  morceau  de  papier  bien  sec ,  humecté  de  cet  acide,  s'en- 
flanune  immédiatement  ;  avec  de  l'alcool  anhydre  il  agit  de  même.  Il 
change  Tacide  sulfureux  en  acide  sulfurique. 

6«0»  +  ClOSHO  =6803+ HGl. 

Son  eaû  de  combinaison  liiteWenaiit,  il  se  forttie  i  équivalent 
d'adde  chlorhydHijué.  Au  coiltâbt  de  Tacide  sulfhydHijUë  les  dèb^ 
acides  se  déèompoëeiit  ;  il  se  formé  dU  sôiifte  (|di  se  dépose^  de  l'ëau 
et  du  diiorë. 

GIÔ'  4-  5HS  =  5U0-f-  5S  4-Cl. 

On  prépare  cet  acide  en  décomposant  le  chlorate  de  baryte  par 
l'acide  sulfurique  qui  forme  avec  la  baryte  une  combinaison  insolu- 
ble que  Ton  sépare  au  moyen  de  la  filtration;  la  liqueur  filtrée  con- 
tient Tacide  chlorique  dissous  dans  une  assez  grande  quantité  d'eau 
que  Ton  lie  pélii  fkirè  évâixirér  paf  ta  chaleur;  il  faut  avoit  recoiirs 
au  vide  feéc,  ddrii  iioiis  avDhs  déjà  parlé. 

Il  faut  avoir  soin  de  n'ajouter  au  chldrate  de  baryttî  (Jùë  la  quan- 
tité d'acide  sulfurlqdë  strictertièht  nécessaire  pour  saturer  la  baryte. 
L'équation  suivante  Iddique  là  Téà(;tion  : 

BaO,  dd*4-S03,HO  =BaO,S03-+-C10^H(). 

On  détermine  facilement  la  composition  de  cet  acide  en  soumet- 
tant à  la  chaleur  le  chlorate  de  potasse^  qui  est  décomposé  en  oxy- 
gène, et  en  chlorure  de  potassium;  la  perte  en  poids  après  la  cal- 
cinatîoh  ddrtrië  la  IjHàhtUë  d*bi^g6Hë;  ël  l'on  detfehhîile  le  chlore 
îti  Wotéh  dd  chlbrilfb  de  tlbtttssKihi  rest^ht,  tjuë  l'on  jièse.  Oii 
trbiltë  àlhsî  que  ëèl  dbldë  feôtlliëHl  iJbur  IW),  en  poids  : 

cMore 48,87 

Oxygène.  . .  .  .53/13 
100,00 

«ten  volumes^  2  de  chlore  et  5  d'oxygène. 
Cet  acide  n'a  pas  d'usage  dans  les  arts,  et  n'est  que  rarement  eui- 
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ployé  dans  les  laboratoires,  quand  il  est'Ùf^e;  mais,, à  Tétat  de  com- 
binaison avec  la  potasse,  il  est  au  contraire  employé,  comme  on  le 
verra  plus  loin. 


ACIDB  PERCHIiORiaUE,  CIO?  =  91,5  ou  1143,2. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  le  comte  de  Stadiony  à  Tienne,  en 
1814,  en  traitant,  le  chlorate  de  potasse  par  Tacide  sulfurique. 

On  peut  l'obtenir  anhydre;  il  est  alors  solide  et  cristallisé,  très- 
soluble  dans  Teau ,  très-acide,  inodore;  il  fond  à  +  4^5®,  et  dis- 
tille à  -h  140o,  sans  se  décomposer.  C'est  le  phis  stable'de  tous  les 
oxacides  du  chlore,  car  on  peut  le  chauffer  à  -H  SGO®,  sans  quil 
s'altère;  mais  au  rouge  il  se  décompose  en  chlore  et  oxygène.  H 
rougit  très-fortement  la  teinture  bleue  de  tournesol  sansja  détruire; 
il  ne  réagit  ni  sur  Tacide  sulfureux,  ni  sur  Tacide  sulfhydrique. 

On  prépare  cet  acideen  décomposant,  dans  une  petite  cornue  de 
verre,  le  perchlorate  de  potasse,  par  .l'acide  sulfurique  hydraté.  On 
chauffe  légèrement,  et  l'acide  perchlorique  distille  ;  on  condense  les 
vapeurs  au  moyen  d'un  ballon  tubulé,  dans  le  col  duquel  pénètre  celui 
de  la  cornue;  on  refroidit  le  ballon,  pour  ne  pas  perdre  de  vapeurs. 
KO,  a07  +  2  (  S03,H0  )  =  KO,HO,2S03 + CIO?,  HÔ. 

Cet  acide ,  sans  importance  pour  les  arts,  sert  dans  les  laboratoires 
avec  avantage  pour  séparer  la  potasse  de  ses  sek ,  le  perchlorate 
étant  presque  insoluble  à  froid. 

Il  est  composé,  pour  100,  de  chlore.  .  .  .  38,77 

oxygène.  . .  61,23 
100,00 


ACIDE  HYPCKl^KIiOIliaUE,  G104  =  67,5  ou  843,2. 

L'acide  hypochlorique  a  été  découvert  en  1814,  par  H.  Davy,  qui 
le  nomma  oxyde  de  chlore  :  c'est  un  liquide  rouge  foncé,  qui  donne 
des  vapeurs  jaune- verdâtre ,  beaucoup  plus  foncées  que  le  chlore; 
il  a  l'odeur  très  forte ,  rappelant  celle  du  chlore  et  du  sucre  brûlé,, 
et  il  détruit  les  couleurs  végétales  ;  le  mélange  d'éther  et  d'acide  car- 
bonique soUde  le  réduit  à  Pétat  cristallin.  Cet  acide  est  très-peu 
stable;  la  lumière  et  une  température  de  -h  65»  le  décomposent. 

Il  est  décomposé  parole  phosphore,  le  soufre,  etc.,  et  souvent  avec 
tant  de  violence  qu'il  y  a  détonation. 
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Lorsqu'on  veut  le  coatbiner  aux  bases,  il  se  dédouble  comme 
i'acide  hyponitrique ,  et  produit  un  chlorite  et  un  chlorate. 
2  ClO^  pu  a'O»  4-  2K0  =  KO,  QO^  +  KO,  QOK 
Pour  Fobtenir,  on  traite  le  chlorate  de  potasse  par  Tacide  suff  u- 
rique.  Cette  opération  est  dangereuse  à  cause  des  détonations  résul- 
tant de  la  décomposition  de  l'acide  hypochlorique^  qui  ne  xnanquent 
pas  de  se  produire  pdur  peu  que  la  température  s*élève;  on  ne  doit  la 
&ire  que  dans,  une  éprouvette  plongée  dans  un  mélange  réfrigé* 
rant  de  glace  et  de  sel.  Oii  y  met  l'acide  sulfurique,  puis  on  y  ajoute 
par  petites  portions  le  cinquième  de  son  poids  de  chlorate  de  po- 
tasse pulvérisé  ,  ayant  soin  d'agiter  avec  une  baguette  de  verre  cha- 
que fois  qu'on-  en  ajoute  pour  favoriser  Taption.  Quand  la  réaction 
est  achevée,  la  liqueur  est  d'une  couleur  rouge  foncé;  on  Tintro- 
cuit  dans  un  petit  ballon,  parfaitement  sec  ;  car,  s'il  y  avait  de  l'eau, 
comme  il  y  a  un  excès  d'acide  sulfurique,  la  température  pourrait 
s'étever  assez  pour  produire  une  explosion;  on  adapte  au  ballon  un 
tube  à  deux  angles  droits ,  dont  la  longue  branche  libre  plonge  dans 
im  flacon  contenant  un  peu  d'eau  distillée ,  ou  au  fond  d'un  flacon 
sec  que  Ton  entoure  d'un  mélange  réfrigérant ,  si  on  veut  l'avoir 
sans  eau;^on  place  ensuite  le  ballon  dans  un  bain-marie  dont  on 
ne  doit  pas  élever  k  température  au  delà  de  +  30>.  L'équation 
suivante  donne  la  théorie  de  la  réaction  : 

3(K0aO5)  +  3(S03HO)  =  3(K0,  SO^)  +  3H0  +  CIO?  +  2CiO<: 
En  effet,  300^  =  a^O'S  et  CIO?  +  2G10^  ou  CPO«  =  CPC^; 
Nous  n'avons  donné  ces  détails  au  sujet  d'un  acide  sans  aucun 
usage  que  pour  montrer  qii'on  doit  se  mettre  en  garde  contre  les 
accidents  pouvant  résulter  du  traitement  du  chlorate  de  potasse  par 
l'acide  sulfurique. 
n  est  composé  poiir  400  de  : 

Chlore.  /  .  .  .  52,50 

Oxygène.  .  .  .  47,M 

100,00 


ACIDB  CHIiOBEUX,  GIO    =  67,5  ou  743,2. 

L'acide  chloreux,  découvert  par  M.  Millon,  est  un  gaz  jaune-ver- 
^âlrft,  plus  foncé  que  le  chlore,  dpnt  il  rappelle  l'odeur;  il  ne  se 
liquéfie  pas  à —15^. 

L'eau  en  dissout  envii'on  6  fois  son  volume,  et  prend  une  belle 


1^  Acnte  ÉitotkîMÊ^. 

couleur  jSiliiè';  il  détruit  les  cohléurâ  tëggtdeâ  ;  il  est  déciMiltiosé 
par  une  chaleur  de  +60^,  àiéc  tiheiégèl*ë  détonàtiôii  ëh  pi'tidtilsàtii 
de  Tacide  petchldriquô^  qui  ëàt  la  èdthbhialsdh  oxygêdôei  la  plus 
stable  du  chlore. 

3aO^  ou  G1H)9  r=  GK)7  +  Cl*  +  O^* 
UitiAëtcure  TabsorUè  ëh  partie  etî  le  décdtRpoâfttit  pYdinfHetliénlj 
OÙ  le  prépare  en  tfsiitant  le  ëhlôràtè  de  |idtâssë  par  l'acide  Hi^ 
trique  et  Taclde  aràéniëux  :  ce  del'niér  agit  seul,  îl  se  forinef  dé  Vé^ 
cide  arsétiique; 

AsO^  +  C1Ô5  =^  AsO*  4  tllO^ 
11  est  composé  pour  100  de 

chlore 50,64 

Oxygéné.  .  .  jj4M 

iod,od 

Cet  acide  en  sans  usage. 


AcittE  ÉhrîPoeiÉLlIiiËttji. ,  éio  ==  4 j,5  cfù  643,1 

L'acide  hypochloreux  est,  de  tous  les  oxacides  du  chlore,  le  plus 
remarquable  par  le  rôle  qu'il  joue  dans  les  arts  pour  le  blanchi^ 
nient^  pour  lequel  on  Femploie,  non  pas  libre,  mais  combiné.  Il  est 
donc  important  de  le  connaître ,  pour  comprendre  comment  il  agit 
dans  cette  opération . 

L'acide  hypochloreux  libre  a  été  découvert  par  M.  Ëàlai*(l  en 
1834.  H.  Davy  avait  déjà  obtenu  un  gaz  plus  foncé  qiië  le  chlore  :  il 
l'avait  nommé  par  cette  raison  euchlorihe,  et  àvmt  cru  récônn^tt^ 
que  ce  gaz  était  composé  de  i  voliimes  de  ctilbre  él  de  1  d'oxygSiiè , 
mais  toujours  plus  ou  moins  mêlé  avec  du  chlore  Ubre* 

L'acide  hypochloreux  est  Uquide,  rouge  tbiicë  :  sbiî  Ôclèur ,  tifès- 
pénétrante,  tient  de  celles  du  chloré  et  de  l'iode  en  même  temps; 
sa  dentité  est  2,98  ;  il  bôlit  à  +  2b**,  et  pi'oduit  une  vapeur  rou- 
geâtre;  il  est  décompdsé  par  la  chaleur,  en  produisant  souvent  une 
détonation;  sa  vapeur  est  très-soluble  dans  l'eau,  qui  en  prend 
200  fois  son  volume  et  se  colore  en  jaune  foncé;  il  détruit  à  l'instant 
les  couleurs  végétales;  il  attaqué  fortement  la  peau.  L'acide 
chlorhydrique  le  décompose  sous  l'influence  de  l'eau  :  lè  chlore  des 
deux  acides  est  miis  en  liberté,  et  l'oxygène  de  l'un  s'uhit  à  l'hydro* 
gène  de  l'autre  pour  former  de  l'eau. 

Aq  +  GIO  -h  HCl  =  Aq  +  2Cl  +  HO. 


ACIDE  Hf^bbtflORBUX.  41^ 

D  agit  sur  lès  màtiëi^s  dr^aiii^ùes  colôràfatés  et  autH^ft  ptf  MAI 
(£Iore  et  par  son  oxygène  :  c'est  diDnc  tiii  corps  oxydant,  aîitâi  ^dtt 
le  voit  dans  là  fortnule  préhédéfatë^  où  ^bn  oxygène  ^éét  feotiibiné  U 
rhydrogène.  C'est  pou^qtibi;  Ibrsqtl'on  le  toet  en  contact  avec  cer- 
tains corps^  il  agit  aiuêi  énergiquement  que  l'eau  oxygénée,  sur  la- 
quelle il  a  l'aTantàge  d'être  plus  facile  et  moins  long  à  préparer.  En 
éSeX^  comme  ellè^  il  transforme  le  sulfure  de  plomb  noir  en  sulfate 
de  plomb  blanc. 

Beaucoup  de  corps  ayant  de  Taftinité  pour  l'oxygène  ^  le  phos- 
phore^ Farsenic^  l'hydrogène^  l'ammoniaque^  etc.^  ledécomposent^  et 
quelquefois  en.  produisant  une  violente  détonation. 

Pour  obtenir  cet  acide^  on  introduit  dans  un  flacon  bouchant  à 
réméri^  plein  de  chlore  gazeux,  de  Toxyde  rouge  de  mercure^  broyé 
très-fin  et  mêlé  avec  de  l'eau  ;  on  bouche  le  flacon  et  l'on  agite  :  il 
faut  de  temps  en  temps  déboucher  le  flacon  pour  faire  rentrer  de 
Tair,  car  autrement^  le  gaz  étant  absorbé  entièrement,  le  flacon  pour- 
rait être  brisé  par  la  pression  de  Pair,  ou  au  moins  on  ne  pourrait 
plus  le  déboucher;  on  agite  jusqu'à  ce  que  le  gaz  soit  tout  à  fait 
décoloré  :  on  doit  mettre  un  excès  d'oxyde  de  mercure^  sans  quoi  il 
se  ferait  un  chlorure  de  mercure  soluble;  ce  qu'il  faut  éviter;  il  se 
forme  alors  un  oxychlorure ,  c'est-â-dire  une  combintdson  d'oxyde 
et  de  chloruré  de  mercure  insblublè  dans  Yëm  qui  ne  retient  que 
l'acide  hypochloreux  produit  ;  on  décante  la  liqueur  pour  la  dis- 
tiller dans  lé  vide  au  baih-mariè  a  +  iS®. 

Aq^-  2G1  +  2  HgO  =  (HgO,  HgCI)  +  CK)  +  Aq.       . 

M.  Pelouze  a  indiqué  un  procédé  au  moyen  duquel  on  l'obtient 
en  pliis  grande  quantité.  On  fait  passer  un  cbilrànt  de  chlore  sur 
de  l'oxyde  rouge  de  mercure  obtenu  par  pi'écîpitatibh,  puis  càlciiié 
à300o  au  moins;  car  diitrement  l'action  dii  cKlore  serait  si  vive 
qae  Facide  ne  se  formerait  pas.  Pèhdâhique  le  chldi*e  passe  dans 
letubècoiitenant  l'oxyde  dèihercurë,  ôh  doit  l'entourer  déglacé.  La 
vapeur  doit  être  condensée  dans  un  flacon  placé  dans  un  niélàtige 
de  glace  et  de  sel. 

L'acide  hypochloreux  se  forme  toutes  les  fois  que  Ton  fait  arriver 
wn  courant  de  chlore  dans  une  dissolution  étendue  de  potasse  ou 
desôudiB,  bu  stir  de  la  chaiix  hydratée.  Dans  ces  circ(Histances, 
-  équivalents  de  fchlore  réagissent  sur  2  équivalents  de  la  base  ; 
•'«n  de  ces  derniers  cède  son  équivalent  d'oxygène  à  là  nidi- 
fié du  chlore  qui  devient  acide  hypochloreux  se  cdnlbinant  âtèc 
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Tautre  équivalent  de  base  ^  et  l'autre  moitié  du  chlore  s'unit  ai 
métal  de  la  base  qui.  a  cédé  son  oxygène  :  on  a  donc  toujours  ains 
un  équivalent  d'faypochlorite  mêlé  avec  un  équivalent  de  chlorure 
2  a  +  2  CaO  =  CaO,  CIO  +  CaCl. 
C'est  uniquement  sous  cette  forme  que  l'acide  hypochloreux  es 
employé  en  grande  quantité  dans  les  arts.  Quand  il  s'agira  du  po- 
tassium et  du  calcium,  nous  donnerons  les  détails  de  la  préparatioi 
de  ces  hypochlorites^  désignés  dans  l'industrie  sous  le  nom  de  chlo- 
rures décolorants. 

La  composition  de  cet  acide  a  été  déterminée  par  M.  Bsdard  :  en 
le  décomposant  par  l'acide  chlorhydrique  gazeux  ^  il  a  reconnu 
qu'il  était  formé  de  2  volumes  de  chlore  et  de  1  d!oxygène;  ce 
qui  donne  en  poids^  pour  100  : 

Chlore 81,59 

Oxygène 1^,41 

100,00 


CHIiOBURB  D»  MlTBOCiinWB,  N  Cl^  =  1 20,5  ou  1 604,6. 

Le  chlorure  de  nitrogène  a  été  découvert  par  Dulong  en  18JÎ. 
C'est  un  liquide  oléagineux,  jaunâtre,  d'une  odeur  pénétrante;  sa 
densité  est  1,653.  Ce  corps  est  peut-être  le  moins  stable  de  tous.  Il 
produit  par  le  moindre  frottement  une  détonation  violente  :  Du- 
long en  fut  deux  fois  victime,  et  presque  tous  les  chimistes  qui  s'ei 
sont  occupés  ont  été  blessés.  H  est  sans  usage,  même  dans  les  labo 
ràtoires. 

Ce  corps  se  produit  toutes  les  fois  que  de  l'on  met  l'ammooiaqui 
ou  un  sel  de  cette  base  en  contact.avec  un  excès  de  chlore,  mais  noi 
quand,  au  contraire,  c'est  l'ammoniaque  qui  domine. 

Nous  n'avons  cité  ce  corps  que  dans  le  but  de  mettre  en  gaitl 
contre  les  accident  gravés  qui  pourraient  résulter  de  sa  productioi 
dans  quelques  circonstances. 


IIBOIIE,  Br  =  78,3  ou  1000. 1  litre  de  vapeur  pèse  7S%006. 

.  Le  brome  a  été  découvert  par  M.  Balard  en  1826,  dans  les  eaux 
mères  des  marais  [calants;  jl  y  est  à  l'état  de  combinaison.  On  V 
aussi  trouvé  combiné  avec  l'aident,  au  Mexique.  Jamais  on  ne  le  ren 
contre  à  l'état  de  libei*té> 
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Le  brome  est  un  liquide  brun-rouge,  d\ine  odeur  désagréable,  qui 
lai  a  fait  donner  son  nom  d'un  mot  grec  qui  veut  dire  fétidité  ;  cette 
odeur  ressemble  plus  à  celle  de  l'acide  hypochloreux  qu'à  celle  du 
chlore.  Le  brome  est  extrêmement  vénéneux;  une  goutte  tombant 
sur  la  peau  produit  l'effet  d'une  brûlure  qu'on  ne  peut  éviter  même 
m  lavant  à  grande  eau  et  immédiatement  :  aussi  ses  vapeurs  produi- 
sBDt-elles  une  vive  irritation  des  poumons^  et  c'est  un  poison  des  plus 
énergiques  9  poi|r  lequetil  n'y  aurait  probablement  aucun  remède  ; 
ies  parois  de  Testomac  seraient  immanquablement  perforées  :  on 
pourrait  peut-être  employer  le  carbonate  d'ammoniaque  avec  quel- 
que chance  de  succès,  si  Ton  s'en  servait  dès  les  premiers  moments 
de  l'ingestion. 

Sa  dentîté  est  de  2,996  ;  à  —  20*  j  il  se  solidifie  ;  à  +  63,  il  entre 
en  ébullîtion.  Sa  vapeur  a  une  forte  tension;  aussi,  lorsqu'on  verse 
unegoutte.de  brome  dans  une  éprouvette,il  ne  tarde  pas  àla  remplir 
de  vapeurs  rouges  dans  lesqudles  une  bougie  brûle  de  la  même 
manière  que  dans  le  chlore;  la  flamme  est  verte,  et  ne  tarde  pas  à 
s'éteindre  par  Faction  de  l'acide  bromhydrique  qui  s'est  produit. 

Le  brome  est  un  peu  soluble  dans  Teau^  et  la  colore;  il  forme, 
comme  le  chlore ,  un  hydrate  lorsqu'on  le  laisse  longtemps  en  con- 
tact avec  elle.  A  0®  cet  hydrate  cristallise  conmie  celui  du  chl(H*e; 
mais  il  n'est  pas  plus  stable; il  se  décompose  à  +  i5<^.  Il  est  plus 
soluble  dans  l'alcool,  et  mieux  encore. dans  l'éther. 

Ses  affinités  sont  du  même  genre  que  celles  du  chlore,  avec  le- 
quel il  a  une  grande  analogie  ;  mais  dles  sont  moins  énergiques 
avec  les  corps  électro?positifs,  et  plus  puissantes  avec  lés  corps  élec- 
tro-négatifs. C'est  pourquoi  le  cldore  lui  enlève  l'hydrogène  et  lès 
métaux  aVec  lesquels  il  peut  se  combiner  ;  ce  qui  donne  le  moyen  de 
l'en  séparer;  mais,  si  l'on  fait  agir  le  brome  sur  les  combinaisons 
oxygénées  du  chlore ,  ce  dernier,  au  contraire,  est  isolé  à  son  tour. 

Le  brome  détruit  les  matières  colorantes,  comme  le  chlore,  avec 
moins  d'énergie  cependant;  à  la  température  rouge  et  sous  l'in- 
fluence delà  lumière,  il  décompose  l'eauen  s'emparantde  l'hydro- 
gène pour  produire  de  l'acide  bromhydrique. 

PRÉPARATION. 

On  retire  toujoui*s  le  brome  des  eaux-«mères  des  marais  salants  : 
les  salines  de  Théodorshalle,  en  Allemagne ,  sont  celles  qui  en  four- 
nissent le  plus.  Il  parait  probable  que  M.  Liebig  a  aperçu  le  brome 
1^  premier;  mais  il  l'a  confondu  a^vec  le  protochlorure  d'iode,  avec 


i^ufil  It  fi  ^^B  gPiM^  rp«f^mbj^e.  Dans  c^  différent^  ^aux,  le 
bF!9ine  «st  /^ORbiRé  ^ec  ]p  vfi^i^c^uffti  pT)  y  faif  pas§£ir  ua  cpurant 
4e  chlore^  jiisqu'à  pe  qu|3  fa  {iqifeur  ^it  pris  upe  ^^^  jaiioe  :  pq  y 
ajoute  alors  cle  Téther  ;  qi^  agite  viyjerppqt  en  tçna)[)t  le  yase  boyphé. 
y^ther  dissout  1^  brome;  et;  ppmmie  1^  ^i^lution  éthéf*ée  est  pl(is 
}é8^r^  q^^  )'pau-mèrp;  elle  n^onfe  ep  dessus ,  pom^e  fe^it  jîe 
rbuile;  elle  est  polorée  en  fouge  hyapintb^. 

Qa  sépare  Ips  (ieux  liquemrs  p^  décantation ,  pt  l'on  ef^lèy^  le 
brome  de  la  dissolution  ét^érée  au  moyen  de  la  potasse  caustique, 
ce  qui  produit  du  bromate  de  pqtasse  et  du  bromure  d^  potassiufp 
qui  m  déposent;  Tétber  peut  ainsi  servir  à  plusieurs  opération^  suc- 
cessives, sans  avoir  besoin  d'être  distillé. 

Le  mélange  des  deux  combinaisons  salines  doit  être  cbauffé  au 
iNHige  poifT  décomposer  le  bromate ,  qui  perd  son  oxygène  et  se 
transforme  en  bromure. 

On  pulvérise  la  masse  saline,  on  la  niéle  avec  du  bioxydp  de 
maiiganèse  en  poudre  ;  on  introduit  daps  une  cornue,  tubulée  en 
\GSV0f  que  l'on  adapte  à  un  tube  en  V  effilé  à  son  extrémité,  et  qiii 
est  placé  dans  un  yase  pour  y  être  p^froidi  par  un  courant  d'eau  ; 
m  ajoute  alors,  par  la  tubulure  de  la  cornue,  de  )'^|de  sulfurique 
.  en  quantité  convenable,,  et  )'ou  chauffe  ji^èreiuent.  |^  brpme  ||e 
torde  pas  à  se  dégager  sous  forme  de  vapeurs  rouges ,  qui  se  con- 
densent dans  le  tube  récipient  avec  de  la  vapeur  d'eau;  pette  der- 
nière, se  condensant  aussi,  retient  en  dissolution  le  chlorure  de  brome 
qui  a  pu  se  produire,  si  dans  le  traitement  primitif  on  a  employé 
un  excès  de  chlore  :  Ip  brome  se  dépQ$e  au-dessops.  Quand  l'opé- 
ration est  terminée,  on  sépare  les  deux  liquides,  et  l'on  distille  le 
brome  sur  du  chlorure  de  calcium  en  poudre,  avec  lequel  on  le  laisse 
en  ccmtact  quelque  temps  pour  retenir  l'eau.  Les  deux  réactions 
sont  expliquées  par  les  équations  suivantes  : 
MgBr  4- Cl  «=  Mga -4- Br 
,  6Br+6KO  =  5KBr  +  KO,Br05 
RBr+MnO»  +2  (803,HO)=  KO,  S03  +  MnO,  g0^4-8H0  +  Br. 

Le  brome  accompagne  l'iode  dans  les  combinaisons  qui  com- 
posent les  eaux-mères  dessoudes  de  varech.  Nous  verrons  à  cet 
article  comment  on  le  séparé  de  Tiode. 

Le  brome  n'est  employé  dans  les  arts  que  pour   la  photogra- 
phie y  dans  les  laboratoires  on  s'en  s<H*t  pour  séparer  l'iode  du  brome 
^  combinés  ensemble  avec  un  métal  ou  avec  l'hydrogène,  et  pour  des 
réactions  sur  les  corps  organiques. 


COMBINAISONS  DE  BRO]^^. 

Umàe  brwibydriipie  est  m  eus  uicolore ,  i'm  odeur  fiquf^nl» 
tfàs-aoalogue  à  e(dl^  4e  Vnàâ^  chlprbydrique ,  auquel  il  ressemble 
i)6«iicoup;  il  répand  d'^aîsse^  fui;)ées  peaan^  au  coatact  de  l'air  ; 
sa  densité  est  de  S^  731  ;  il  peut  être  liquéfié  et  solidifié  par  le  mér 
laoge  diacide  eurbonique  solid^  et  d'éûier;  il  éteint  les  corps  en 
eombustion,  et  n'est  pas  propre  à  enti^tenir  la  respiration  des 
amiBau¥;  H  est  très-fortement  acide;  il  n^  détruit  pas  les  couleurs 
vég^étales,  mais  il  von^t  la  teinture  bleue  du  tournesol;  il  est  encore 
pla^  solnble  dans  l'eau  que  |e  gaz  G)i|arbydrique;  quand  l'eau  en 
est  saturée^  elle  est  fumante;  sa  dissolution  a  une  densité  de  1^^. 

Il^st  incbàoompQsable  par  la  chaleur,  l^  cldore  le  décompose;  il 
s'c^npare  de  l'hydrogène  et  le  brome  est  mis  ^n  liberté,  L'affinité  du 
iwaiôe  pourl-h^^ogène^quiHflue  trè$-grande^  est  beaucoup  moindre 
que  ceUe  du  chlore,  car  il  ne  peut  se  combii^efï  directement  avec  lui. 
Les  métaux^  en  généf;^!;,  }e  décomposent^  ^p  moins  à  chaud,  en  se 
combinant  avec  le  l^fop)e.  L'acide  i}i^rjqup  le  décompose  :  il  se 
forme  de  l'eau,  et  le  ^fpfp^  colore  la  liqueur  ;  si  l'on  chauffe,  il  passe 
à  Fétat  de  vapeurs. 

PRÉPAEÀTION. 

Le  plus  sftr  moyen  d'*obtenir  l'acide  bromhydrique  pur  consiste 
à  traiter  le  bromure  de  phosphorjB  par  Teau  :  il  se  forme  de  Tacide 
phosphoreux  et  de  l'açiâe  bromhydrique. 

Ph  Br' +  3  HO' =  PhO^  +  3HBr. 
Laprépaf*ation  du  bromure  de  phosphore  étant  dangereuse ,  qp 
n'opère  que  sur  de  petites  quantités  à  la  fois^  dans  un  tube  de  verre 
posé  honzpntaiement^  dans  lequel  on  place  de  petits  fragments 
de  phosphore  séparés  par  du  verre  concassé;  on  fait  arriver  très- 
leijftement  de  la  vapeur  dp  brome. 

On  l'obtient  sans  danger  en  traitant  la  naphtaline  par  le  brome  : 
ce  carbure  d'hydrogène  cède  son  hydi^pgjàné  aq  brome  par  l'action 
de  la  chaleur. 

Cet  acide  est  sans  usa^e;  il  est  composé  de  volumes  égaux  de 
vapeur  de  brome  et  d'hydrogène,  et  pour  100  en  poids  : 
Brome.  ....    98,74 
iftydrogène.  .  .      1^26 
100,00 
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ACIDE  BROmatJB,  BrO^  =118,3  ou  lôOO. 

On  ne  connaît  encore  que  deux  oxacides  du  brome  :  l'acide  bro- 
mique et  Facide  hypobromeux,  auquel  on  a  donné  ce  nom  en  raison 
de  son  identité  de  composition  avec  Tacide  hypochlorenx,  pensant 
avec  raison  qu^il  est  probable  que  Fon  parviendra  tôt  où  tard  à 
produire  la  même  série. 

L'acide  bromique  est  faiblement  acide;  il  rougit  cependant  la 
teinture  de  tournesol  ;  mais  il  finit  par  la  décolorer.  On  ne  le  connaît 
qu'en  combinaison  avec  l'eau  :  si  on  veut  la  lui  enlever^  il  se  dé- 
compose; il  présente  d'ailleurs  les  mêmes  propriétés  que  l'acide 
chlorique,  l'alcool  le  décompose  très-vivement^  et  produit  de  l'acide 
et  de  réther  acétique  et  du  brome. 

Il  est  sans  aucun  usage.  Il  se  produit  dans  les  mêmes  circonstan- 
ces que  l'acide  chlorique. 

Il  est  composé  de  2  volumes  de  vapeur  de  brome  «t  de  5  d'ôxy^ 
gène,  et  en  poids,  pour  100  : 

Brome.  .  .  .  .      66,66 

Oxygène.  .  .  .      33,34 

100,00 


ACIDE  HYPOBROMÈCrx  ,  BrO  =  86,^  ou  1 100. 

Lorsqu'on  traite  les  hydrates  pulvérulents  de  baryte,  de  strontiane 
ou  de  chaux  par  la  vapeur  de  brome,  il  se  produit  des  combi  naisons  plus 
ou  moins  rouges,  que  l'on  croit  être  analogues  aux  hypochlorites; 
leurs  dissolutions,  qui  sont  jaunâtres,  agissent  comiile  décolorants, 
mais  on  n'est -pas^  encore  parvenu  à  isoler  l'acide  hypobrômeux  ,  si 
réellement  il  existe  dans  ces  combinaisons.  L'hypobromite  de  chaux 
est  employé  pour  la  daguerréotypie. 

On  n'a  pu  encore  obtenir  les  autres  acides  de  la  série  que  produit 
le  chlore. 

L'acide  hypobrômeux  doit  être  composé  de  2  volumes  de  vapeur 
de  brome  et  de  i  d'oxygène;  et  en  poids,  pour  iQO: 

Brome 90,91 

Oxygène.  .  .   .      9,09 
100,00 


BBOmnMB  DE  MITBOGÊIVE,  NB^,  =  234,9  ou  3175. 

Le  bromure  de  nitrogène  est  un  liquide  brun  foncé,  oléagineux, 
très-pesant^  très-fulminant^  très-volatil^  d'une  odeur  repoussante^ 
irritant  fortement  les  yeux,  décomposé  par  les  acides  chlorhydrique 
et  bromhydrique  ^  et,  de  même  que  le  chlorure  de.nitrogène^  par 
Vammoni^que.  On  ne  peut  l'obtenir  qu'en  décomposant  le  chlorure 
de  nitrogène  par  le  bromure  de  potassium;  il  est  donc  très-dangereux 
à  préparer.  L'équation  suivante  explique  comment  la  réaction  se 
produit. 

NCP  +  3KBr  =  NBr^  4-  3KCI. 

CHLORURE  DE  BROME. 

Lorsqu'on  met  en  présence  du  chlore  et  du  brome,  ils  se  combi- 
nent, et  produisent  un  liquide  moins  coloré  que  le  brome  et  d'une 
saveur  désagréable:sonodeuresttrès-pénétrante;  il  répand  des  va- 
peurs d'un'jaune  intense  qui  provoquent leslarmes;  il  détruit  les  cou- 
leurs végétales;  il  est  soluble  dans  l'eau,  qui  se  colore  en  jaune  foncé; 
il  est  très-soluble  dans  Téther.  Si  l'on  traite  cette  solution  successi- 
vement par  de  petites  quantités  d'eau^  le  chlore,  selon  Serullas,  se 
change  peu  à  peu  en  acide  chlorhydrique  que  cette  eau  dissout,  et  le 
brome  reste  enfin  seul  en  dissolution  dans  l'éther.  Mis  en  contact 
avec  les  bases,  il  se'produit  un  chlorure,  un  bromure  et  un  bromate. 
U  sert  quelquefois  à  préparer  les  plaques  pour  le  daguerréotype. 


IODE.  1,  =s  125, 3  OU  1586.  1  litre  de  vapeur  pèse  1 H^,  303. 

L'iode  a  été  découvert  en  1811  par  Courtoi$,  salpétrier  de  Paris. 
H.  Davy,  et  surtout  Gay-Lussac,  ont  étudié  ce  corps,  dont  la  connais- 
sance est  venue  à  l'appui  de  l'opinion  récemment  émise  au  sujet  de 
la  nature  dû  chlore^  que  beaucoup  de  chimistes  ne  pouvaient  en- 
corése  résoudre  à  regarder  comme  un  corps  simple. 

On  ne  le  trouve  jamais  libre,  si  ce  n'est  dans  l'air,  en  quantité  ex- 
cessivement petite  ^  mais  il  existe  à  l'état  de  combinaison  dans  beau- 
coup de  plantes  marines,  même  dans  la  plupart  de  celles  qui 
croissent  dans  les-eaux  douces,  selon  M.  Châtin,  dans  l'eau  de  mer. 
et  celle  des  salines,  dans  les  eaux  douces,  dans  les  houilles  à  Ck)- 
mentry  et  en  Silésie ,  et  probablement  dans  celles  d'autres  localités 
dans  lesquelles  on  ne  l'a  pas  recherché  ;  on  le  trouve  aussi  au  Me- 
xique, au  Chili,  combiné,  ainsi  que  le  brome  et  le  chlore,  avec  l'ar- 
T.  I.  9 
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gent;  ce  sont  les fucus^  les  varechs^  lesépoogesquiendûODentleplus. 

Le  chlore^  le  brome  et  Tiode^  dont  les  propriétés  sont  si  analogues^ 
se  trouvent  ainsi  toujours  associés;  nous  verrons^  en  avançant ^  qu'il 
en  est  de  même  pour  tous  les  éorps  dont  les  propriétés  se  ressem- 
blent le  plus  :  ainsi  nous  trouverons  la  potasse  avec  la  soude,  la  chaux 
avec  la  magnésie^  la  baryte  avec  la  strontiane^  le  soufre  avec  le 
sélénium,  etc.  Ce  fait  remarquable  n'a  cependant  rien  d'étonnant;  il 
est,  en  effet,  une  conséquence  des  phénomènes  géologiques  qui,  à 
leurs  diverses  époques,  ont  dû  réunir  les  substances  que  pouvaient 
produire  des  combinaisons  dans  les  conditions  de  température  de 
ces  différentes  révolutions  successives. 

L'iode  est  un  corps  solide,  d'un  gris  brunâtre  ayant  l'éclat  métal- 
lique; sa  couleur  ressemble  à  celle  du  graphite  et  du  peroxide  de  man- 
ganèse cristallisé  que  l'on  trouve  dans  la  nature  ;  son  odeur  a  quelque 
analogie  avec  celle  du  chlore  et  du  brome,  mais  en  diffère  assez  ce- 
pendant pour  être  caractéristique  ;  sa  pesanteur  spécifique  est  4,948; 
il  fond  à  -h  ^07<»  ;  à  -h  1B0>,  il  entre  en  ébuUition  :  mais  bien  avant  ce 
terme  il  produit  des  vapeurs  violettes  magnifiques,  qui  ont  déterminé 
son  nom,  d'un  nK)t  grec  qui  veutdire  vio/^f .  Ces  vapeurs,  lorsqu'elles 
sont  très-abondantes,  interceptent  la  lumière  tant  elles  sont  intenses. 
La  densité  de  cette  vapeur  est  la  plus  grande  que  l'on  connaisse  ;  elle 
dépasse  celle  de  l'étain  et  du  mercure  ;  elle  est  S,716. 

C5es  vapeurs,  par  leur  condensation,  se  solidiAent  sous  forme  de 
cristaux,  qui  sont  des  lames  rhombotdales. 

L'iode  est  peu  soluble  dans  Teau,  qui  n'en  prend  environ  que  — 
de  son  poids  :  cependant  il  la  colore  assez  fortement  en  jaune  clair. 
Il  est  beaucoup  plus  soluble  dansl'acool,  qui  se  colore  en  brun,  dans 
l'éther,  dans  les  dissolutions  d'acide  iodhydrique  et  de  quelques  sels, 
dans  te  sulfure  de  charbon,  dans  le  chloroforme.  Sa  dissolution  dans 
l'acide  iodhydrique,  placée  dans  un  flacon  non  bouché,  laisse  déposer 
l'iode  sous  forme  d'octaèdres  tms^loogés ,  qui  peuvent  acquérir  plus 
d'un  centimètre  de  longueur;  cet  effet  est  dû  à  ia  déeompositkm 
lente  de  l'acide  iodhydrique. 

L'iode  ne  peut  se  combiner  directanent  ni  à  l'oxygëie  m  à  l'hy- 
dfogèoe,  pour  lequel  ii  a  bien  moins  d'af&iité  que  le  diloi^  et  ie 
bi'ome;  il  agit  cependant  sur  les  matières  organiques,  car  il  j«miit 
immédiatement  la  peau  et  est  vénéneux,  mais  il  ne  détruit  que  fiù- 
bl^Qoent  les  couleurs  végétales.  H  ne  décompose  pas  l'eau  sons  Vmr 
fhaenoe  de  la  lumière.  Il  a  plus  d'irffinité  pour  i'oxygèae  que  n'en 
ontiecMore  etlebrome.Saprq[iriétélapkis  remarquable,  qui  per*- 
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met  d'en  recoBnatire  les  plus  faibles  quantités^  est  de  colorer  l'ami- 
don ^1  bleu;  et  de  produire  ainsi  ce  que  Ton  nomme  iodure  d'ami- 
don. Pour  reconnaître  s'il  y  a  de  l'iode  combiné  dans  un  liquide^  on 
y  ajoute  une  dissolution  très-faible  d'amidon  ;  on  incline  au-dessus 
un  flacon  contenant  du  chlore  liquide ,  sans  en  verser  :  l'atmosphère 
du  flacon,  en  s'écoulant  sur  le  liquide  à  examiner,  suffit  pour  mettre 
l'iode  en  liberté  et  colorer  Tamidon.  Si  l'on  versait  du  liquide,  on 
mettrait  peui-étre  trop  de  chlore,  et  l'amidon  ne  se  colorerait  pas; 
il  se  serait  formé  de  l'acide  iodique,  qu'il  faudrait  alors  décoipposer 
par  l'acide  sulfureux.  Avant  1814,  on  s'est  servi  de  cette  propriété 
pour  faire  une  fraude  trè&-préjudiciable.  A  cette  époque,  l'indigo 
était  fort  cher;  on  colorait  de  l'amidon  avec  de  l'iode,  on  le  reme<>- 
tait  en  pain  en  le  broyant  avec  de  l'îndigo  :  il  ne  fut  pas  difficile  de 
feocHinaitre  la  fraude  dès  qu'on  put  la  soupçonner.  En  effet,  cet 
iodure  est  6(riuble  dans  l'eau  bouillante,  et  si  Ton  filtre  la  liqueur,  qui 
est  sensiblement  incolore,  elle  redevient  bleue  en  refroidissant,  ce 
que  ne  fait  pas  l'indigo. 

PRÉPARATION. 

La  fabrieati(m  de  l'iode  a  pris  une  assez  grande  importance  de- 
piris  que  ce  corps,  dont  on  ne  connaissait  pas  les  propriétés  médi- 
cales, et  qui  n'était  considéré  dans  le  principe  que  sous  le  point  de 
vue  scientifique,  a  reçu  une  application  des  plus  heureuses  dans  le 
traitement  de  quelques  maladies. 

La  plus  grande  partie  de  l'iode  s'extrait  des  eaux-mères  provenant 
éa traitement  des  cendres  des  fucus  et  varechs,  après  en  avoir  retiré 
par  cristallisation  le  chlorure  de  potassium,  le  sulfate  de  potasse  et 
le  carbonate  de  soude.  Ces  eaux,  saturées  encore  des  sels  qui  ont 
cristallisé,  contiennent  de  plus  de  Tiodure,  du  bromure  et  du  chlo- 
rure de  sodium,  dii  sulfure  de  sodium ,  de  l'hyposulfite  de  soude 
prov^dant  de  l'altération  d'une  partie  de  ce  sulfure,  du  sulfite  de 
soude  et  du  sulfate  de  chaux. 

n  faut  commencer  par  décomposer  les  sulfures,  hyposulfites,  sul» 
files  et  carbonate  y  en  chauffant  l'eau-mère  après  y  avoir  ajouté  as- 
sez d'acide  sulfurique  pour  que  la  liqueur  rougisse  faiblement  le 
papier  de  tournesol  ;onporteàrébullition  jusqu'à  cequ'il  n'y  ait  plus 
de  dégagement  d'acide  sulfhydrique  ni  sulfureux,  on  retire  la  chau- 
dière du  feu ,  et  on  laisàe  reposer  la  liqueur  pour  qu'elle  s'édaircisse, 
pois  on  la  décante.  On  peut,  avec  moins  d'inconvénients,  détruire  les 
sulfures,  etc.,  en  desséchant  l'eau-m^re  et  calcinant  le  résidu  avec 
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un  peu  de  peroxyde  de  matigânèse  comme  l'a  proposé  Barruel ,  et 
Ton  reprend  ensuite  par  l'eau.  La  dissolution ,  dans  Tun  ou  Tautre 
procédé,  doit  être  évaporée  au  point  de  marquer  25»  au  pèse-sel  ;  on 
ajoute  alors  du  sulfate  de  cuivre  et  un  peu  de  limaille  de  fer.  La  li- 
queur étant  un  peu  acide,  le  fer  décompose  Teau,  et^sous  l'influence 
de  l'hydrogène  naissant,  il  se  forme  du  sous-ipdure  de  cuivre  (  proto- 
iodure  )  qui  est  presque  insoluble  et  qui  se  dépose.  On  peut  rem- 
placer avantageusement  la  limaille  de  fer  par  du  sulfite  de  soude , 
comme  l'ont  proposé  Serullas  et  MM.  Soubeiran  et  Duflos. 

On  pourrait  demander  pourquoi ,  devant  ajouter  du  sulfite  de 
soude,  on  s'est  donné  la  peine  de  le  détruire  d'abord  quand  il  se 
trouvait  d'avance  tout  formé  dans  la  liqueur,  et  en  copclure  que  sa 
destruction  était  inutile  ;  ceci  demande  à  être  expliqué  pour  éviter 
toute  fausse  Interprétation.  Si  le  sulfite  y  était  seul,  on  devrait  le 
laisser;  mais  il  est  accompagné  de  sulfure  qui  précipiterait  le  cuivre 
et  empêcherait  en  partie  la  formation  du  sous-iodure,  et  au  nioms 
s'y  mêlerait  ;  de  là  la  nécessité  de  le  faire  disparaître  en  le  décom- 
posant, ce  qui  ne  peut  se  faire  sans  décomposer  en  même  temps  le 
sulfite  et  l'hyposulfite. 

Le  sous-iodure  de  Cuivre  est  recueilli  sur  des  filtres ,  lavé,  puis 
desséché  parfaitement  ;  on  le  mêle  alors  avec  son  poids  de  peroxyde 
de  manganèse,  et  Ton  chauffe  dans  un  appareil  distillatoire.  L'oxy- 
gène du  peroxyde,  en  se  dégageant,  oxyde  le  cuivre,  et  l'iode  mis  en 
liberté  le  volatilise  ;  dans  e  commencement,  il  passe  un  peu  d'eau, 
puis  on  remplace  le  premier  récipient  par  un  autre  très-séc. 

Ce  procédé  est  avantageux  dans  tous  les  cas,  surtout  quand  l'iode 
est  peu  abondant,  comme  dans  les  eaux-mères  provenant  du 
traitement  du  nitrate  de  soude,  qui  encmitient  de  faibles  quantités. 

Les  eaux-mères  contiennent  aussi  du  brome  qui  s'y  trouve  com- 
biné avec  le  magnésium  :  il  est  nécessaire,  a^vantde  les  évaporer,  d'a- 
jouter de  la  chaux  pour  former  du  bromure  de  calcium  que  la  cha- 
leur ne  décompose  pas  comme  celui  de  magnésium.  Jl  reste  dans 
l'eau  dont  on  a  précipité  Tiode,  et  pour  l'en  séparer,  on  distille  la  li- 
queur après  y  avoir  ajouté  du  peroxyde  de  manganèse  et  de  l'acide 
suifurique,  puis  on  le  purifie  par  le  procédé  qui  a  été  indiqué. 

L'iode  du  commerce  n'est  pas  très-pur:  pour  le  purifier,  M.  Mjllon 
le  convertit  en  iodure  de  potassium  dont  on  dissout  le  quart  et 
traite  par  le  chlore  qui  le  précipite,  il  se  redissout  par  l'excès  de 
ce  réactif;  on  ajoute  alors  la  dissolution  des  trois  quarts  mis  de  cô- 
tés ,  et  l'iode  se  précipite  alors  en  entier  ;  on  le  lave  et  on  sèche. 


APPAREIL  POUR  SA  StIBLIMATION. 
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Pour  s'assurer  de  sa  pureté,  on  le  chauffe  dans  une  petite  capsule  : 
tout  doit  se  volatiliser,  ou  bien  on  le  traite  par  Falcool^  celui-ci 
doit  le  dissoudre  sans  résidu. 

APPAREIL  POUR  LA  SUBLIMATION  DB  L^IODE. 

La  sublimation  de  Tiode  s'opère  en  grand  dans  des  cornues^  en 

fonte,  BB  [fig.  35), 
placées  dans  une  caisse 
en  fonte  A  reniplie  de 
sable ,  et  pouvant  con- 
tenir six  cornues,  trois 
de  chaque  côté.  La 
caisse  est  chauffée  par 
un  foyer  F.  Les  va- 
peurs d'iode  se  ren- 
dent dans  les  récipients 
E,dans  lesquels  s'çnga- 


Fig.  35 


gent  les  cols  des  cornues,  qui  ne  doivent  avoir  que  peu  de  saillie  en 
dehors  du  sable  pour  qu'ils  ne  soient  pas  obstrués  par  Tiodequi  s'y 
condenserait.  Lés  récipients  ont  un  double  fond  G ,  G ,  percé  de  trous 
par  lesquels  Feau  condensée  s'égoutte  :  on  les  ferme  au  moyen  d'un 
couvercle  qui  doit  être  luté.  Les  récipients  sont  munis  de  tubes  F, 
F,  par  où  les  vapeurs  d'iode  non  solidifiées  peuvent  se  dégager  dans 
une  espèce  de  chambre  de  condensation. 

On  charge  chaque  cornue  de  20  kilogrammes  d'iode ,  et  l'on  fait 
plusieurs  distillations  avant  d'enlever  les  cristaux  déposés  dans  les 
récipients  pour  les  faire  augmenter  de  volume. 

L'iode  est  employé  pour  le  traitement  du  goitre  et  des  mala- 
dies scrofuleuses  ;  on  Ta  quelquefois  employé  pour  les*  affections 
goutteuses,  les  maladies  syphilitiques,  Thydrocèle;  en  injections,  en 
frictions  et  intérieurement  :  J»  en  teinture  que  l'on  prépare  en  dis- 
solvant à  chaud  1  partie  d'iode  dans  12  d'alcool  (  à  89«  ou  38®  Car- 
tier ) ,  puis  on  filtre.  Pour  les  injections,  cette  teinture  doit  être  mê- 
lée avec  son  volume  d'eau ,  et  l'on  filtre  pour  séparer  l'iode  qui  se 
dépose  en  partie.  2^  On  emploie  aussi  l'iode  en  nature  pour  résoudre 
les  tumeurs  et  les  glandes  :  on  saupoudre  un  morceau  de  ouatte 
avec  5  à  20  grammes  d'iode;  on  recouvre  d'une  autre  ouatte 
de  même  dimension  que  la  première;  on  applique  sur  la  partie 
malade,  et  Ton  enveloppe  d'une  toile. 
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On  dissout  aussi  l'iode  dans  Thuiie  d'amandes  douces  :  on  prend 
1  partie  d'iode  et  12  d'huile;  on  triture  dans  un  mortier,  avec  une 
partie  de  l'huile,  la  totalité  de  l'iode,  puison  ajoute  le  reste  de  l'huile; 
on  chauffe  au  bain-marie  pendant  une  heure  ;  on  filtre  et  aromatise 
avec  l'essence  d'amandes  amères.  Cette  préparation  est  proposée 
pour  remplacer  l'huile  de  foie  de  morue.  M.  Berthé,  pour  mieux 
imiter  cette  huile,  a  proposé  d'y  ajouter  une  quantité  de  phosphore 
qui  soit  1/50  du  poids  de  l'iode;  le  phosphore  doit  étr^  dissous  à 
part  dacns  une  portion  de  l'htlile. 

La  pommade  pour  frictions  est  préparée  en  triturant  i  partiedlode 
avec  12  d'axonge.  On  emploie  aussi  l'iodure  d'amidon  en  sirop. 

L'iode  a  été  essayé  comme  moyen  ^'empêcher  les  effets  de  poi- 
sons actifs,  tels  que  celui  des  crotales  et  le  curare.  M.  Brainiûrd, 
professeur  de  chimie  au  collège  médical  de  Chicàye  (  Illinois  )  a 
présenté,  le  28  novembre  1853,  un  mémoire  dans  lequel  il  décrit  ses 
expériences.  Il  applique  une  ventouse  sur  la  morsure  du  seipent 
venimeux,  puis  il  injecte  une  solution  alcoolique  d'iode^  et  l'animal 
n'éprouve  alors  aucun  accident.  Pour  répéter  l'expérience  devant 
l'Académie ,  à  défaut  de  serpent  on  a  injecté  sous  la  peau  de  l'ani- 
mal le  poison  américain  nommé  curare,  et  les  mêmes  résultats 
salutaires  se  sont  produits.  L'expérience  a  montré  ensuite  que  l'iode 
agissait  comme  caustique  seulement,  et  ne  décomposait  par  le  poi- 
son. Le  brome  et  le  chlore  naissant  produisent  le  même  effet 
curatif  que  l'iode,  mais  plus  sûrement  que  lui,  car  ils  décomposent 
la  matière  vénéneuse.  (  Compte^  rendus  des  séances  de  J* Académie 
des  Sciences,  i.  XL,  p.  825.)  Enfin  onr.emploie  maintenant  en  fumi- 
gations pour  le  traitement  de3  affections  de  poitrine. 

On  s'en  sert;,  en  outre,  pour  la  préparation  des  plaques  daguer- 
riennes. 


GOMBINAISONS  DE  l'iODE. 
ACIDE  IODHYDRI«UK,HI.  =  126,3  ou  1598,5.  1  litrapèse  56%696. 

L'acide  iodhydrique  ne  se  rencontre  jamais  dans  la  nature  :  c'est 
un  gaz  incolore,  très-fumant  lorsqu'on  le  met  au  contact  de  l'air; 
son  odeur  a  beaucoup  d'analogie  avec  celle  de  l'acide  chlorhydrique, 
et  est  aussi  irritante;  soumis  à  un  froid  considérable,  il  se  liquéfia 
et  se  solidifie  sans  se  colorer.  Il  n'entretient  pas  la  respiration,  et 
il  éteint  les  corps  en  combustion.  Sa  dentité  est  de  4,443.  ïl  est 
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décomposé  en  pariia  par  la  chaleur  roug6  ^  il  est  excessiveaient 
sotuble  dans  Teau^  qui  en  prend  près  de  600  fois  son  volume;  lors- 
qu'elle en  est  «aturéa  si  on  la  aounoet  h  Tébullition  une  partie  du  gav 
se  dégage,  et  lorsque  la  température  arrive  à  4*  138")  elle  reste 
constante^  et  Tacide  qui  distille  a  une  densité  de  i>07, 

Le  gas  aoide  iodhydrique  sec  est  inaltérable  à  l'air  ;  mais  lors^ 
qu'il  est  humide,  et^  k  plus  forte  raison^  lorsqu'il  est  en  dissolution 
dans  l'eau,  l'oxygène  de  Tair  se  combine  lentement  et  successive-^ 
ment  k  son  hydrogène,  et  Tiode  mis  en  liberté  est  dissout  par  la 
portion  non  décomposée  qu'il  colore  ;  la  décomposition  continuant, 
il  n'y  a  pli^s  asseiE  d'acide  pour  dissoudre  Tiode  isolé  :  c'est  alors 
qu'il  cristallise  en  octaèdre.  Cette  décomposition  montre  que  Tafd*- 
nité  de  l'iode  pour  l'hydrogène  est  bien  plus  faible  que  oelle  du 
chlore;  aussi  l'acide  iodhydrique  est^il  décomposé  par  ce  corps  : 
Hm-Gln:HGi-Kl. 

Le  brome  agit  comme  le  chlore. 

Malgré  cette  affinité  moins  grande  de  l'iode  pour  l'hydrogène,  et 
peut-être  même,  à  cause  de  cela,  l'iode  semble  faire  trois  combi- 
naisons définies  avec  le  corps  :  en  effet  par  la  concentration  de  la 
dissolution  d'acide  iodhydrique  dans  l'eau ,  il  arrive  un  moment  oh 
il  distille  un  liquide  qui  bout  à  -\-  428®,  et  qui  contient  alors  : 

HljllHO. 

Si  l'on  y  dissout  de  Tiode,  et  que  l'on  concentre  autant  que  pos- 
sible par  révap(H*atioOj  on  obtient  un  liquide  brun-rx)uge  qui  bout  à 
+ 142°,  mais  qui  se  décompose  à  cette  température  :  il  est  composé 
de  HI5,9H0.  En  traitant  cette  liqueur  par  l'eau,  il  se  dépose 
3  équivalents  d'iode;  la  dissolution  retient  une  combinaison  à  la- 
quelle on  attribue  la  formule  HP. 

Presque  tous  les  méteus^  décomposent  cet  acide;  il»  se  combinent 
à  l'iode  en  oiettant  l'bydiog^  en  libertés  Le  mercure  produit  le 
même  effet  ;  auasi  ne  peutncHi  reeneiUJr  pe  ga^  sur  le  mercure  qu'a^ 
vec  peine. 

Las  acides  nitriqae ,  %ulùmque ,  chlorique ,  bi'omique ,  iodique , 
le  décomposent.  Les  sels  qui  perdent  facilement  une  partie  de  Jeuf 
oxygène  le  décomposent  aussi. 

PREPARATION. 

Lorsqu'on  veut  obtenir  le  gaz  iodhydi'ique,  on  introduit  dans  un 
^  fermé  à  l'une  do  ses  extrémités  des  couches  alternant  de 
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8  parties  de  phosphore  humide  et  1  d'iode  avec  du  verre  grossiè- 
rement pilé;  on  recouvre  le  tout  de  poudre  de  verre  y  on  adapte 
un  tube  au  moyen  d'un  bouchon^  et  l'on  chauffe  doucement  :  il  se 
produit  successivement  de  i'iodure  de  phosphore,  que  l'eau  décom- 
pose, et  le  gaz  iodhydriquese  d^age^  on  le  reçoitdans  les  éprouvettes 
bouchant  à  Témeri  et  parfaitement  sèches,  en  les  tenant  renversées. 
Le  tube  abducteur  plongeant  au  fond,  le  gaz,  très-pesant,  déplace 
Fair,  et ,  lorsqu'on  voit  les  vapeurs  sortir  entre  le  tube  et  l'ou- 
verture du  bouchon  de  liège  qui  le  maintient,  on  retire  lentement 
le  tube  pour  ne  pas  faire  rentrer  de  l'air  pat  le  déplacement;  on 
enlève  le  bouchon  de  liège  pour  mettre  celui  de^  verre.  Lorsque 
l'opération  est  finie,  on  trouve  les  parois  du  tube  tapissées  de  petits 
cristaux  cubiques  blancs  :  ces  cristaux  ne  se  produisent  que  lors- 
qu'on met  un  excès  de  phosphore,  parce  que,  dansce^cas,  Use  pro- 
duit de  rhydrogène  phosphore  qui  s'unit  à  une  partie  de  l'acide 
iodhydrique,  ce  qui  produit  une  sorte  de  combinaison  saline,  car 
l'hydrogène  phosphore,  qui  est  constitué  comme  l'ammoniaque,  se 
comporte  ici  comme  lui.  Ces  cristaux  ont  pour  composition  PH^,HI. 

On  le  prépare  plus  commodément,  selon  F.  Darcet,  en  chaufTant 
dans  un  tube  fermé  par  un  bout  un  mélange  d'iode  et  d'acide  phos- 
phoreux, évaporé  préalablement  au  point  de  dégager  de  l'hydro- 
gène phosphore  :  le  dégagement  se  fait  régulièrement  et  si  rapide- 
ment que  l'on  peut  dans  ce  cas  le  recevoir  sur  le  mercure. 

Il  est  sans  usage.  Il  est  composé  de  volumes  égaux  de  vapeur 
d'iode  et  d'hydrogène  sans  condensation,  et  en  poids,  pour  iOO  : 

Iode 99,216 

Hydrogène.  .      0,784 
100,000. 

Les  trois  acides  chlorhydrique,  bromhydrique  et  iodhydrique, 
sont  donc  constitués  de  même ,  volumes  égaux  de  chlore,  brome  et 
iode,  avec  rhydrogène  sans  condensation;  et  leurs  équivalents  sont 
de  même  représentés  par  4  volumes,  puisqu'il  en  faut  cette  quantité 
pour  neutraliser  exactement  4  volumes  ou  1  équivalent  d'ammo- 
niaque. 


ACIDE  lODiaUEvIO^  =  165,3  ou  2086. 

L'acide  iodique,  découvert  par  H.  Davy,  est  solide,  incolore, 
inodore 3  il  est  très-soluble  d^ns  l'eau,  et  même  déliquescent.  En 
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évaporant  convenablement  sa  dissolution^  on  obtient  des  cristaux 
volumineux^  transparents,  qui  sont  des  tables  à  six  faces;  Teau- 
mère,  évaporée  de  nouveau,  produit  de  nouveaux  cristaux^  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  la  fin.  La  dissolution  rougit  le  tournesol,  puis  le  détruit; 
il  fait  en  général  passer  au  jaune,  pâle  toutes  les  couleurs  végétales. 

L'acide  iodicpie  peut  être  obtenu  anhydre  en  le  desséchant  à 
4-170".  Les  cristaux  sont  composés  de  1  équivalent  d'acide  et  de  i 
d'eau;  laformule  est  lO^HO.  Ces  cristaux,  chauffés  à  4- 130°  jusqu'à 
ce  que  le  poids  ne  varie  plus,  perdent  les  deux  tiers  de  leur  eau;  il 
reste  un  hydrate  à  i/3  d'équivalent  d'eau,  et  que  Ton  représente  par 
la  formule  3  10^  +  HO  ou  bien  (  I05)^  HO. 

Si  on  chauffe  l'acide  iodique  à  la  température  rouge,  il  se  décom- 
pose, conmie  les  acides  chlorique  et  bromique,  «n  iode  et  oxygène. 
Chauffé  avec  le  soufre,  le  charbon  et  les  matières  combustibles,  il 
les  brûle  en  produisant  une  détonation. 

n  se  combine  avec  les  acides  azotique  et  phosphorique;  les  pro- 
duits sont  cristallisables;  avec  l'acide  borique,  il  en  donne  un  qui  ne 
peut  cristalliser,  mais  qui  est  plus  stable  que  l'acide  iodique  seul  f 
car  il  ne  se  décompose  pas  à  la  même  température. 

lise  combine  en  diverses  proportions  avec  l'acide  suif urique;  Tune 
de  ces  combinaisons  produit  des  cristaux  jaunâtres  tiui  fondent, 
puis  se  subliment  sans  altération  quand  on  les  chauffe  :  il  ne  faut 
pas  cependant  élever  trop  fortement  la  température,  car  alors  il  y 
a  décomposition  partielle. 

Quand  on  lem  éle  avec  l'acide  iodhydriquejles  deux  acides  se  dé- 
composent, il  se  formé  de  l'eau,  et  l'iode  se  dépose,  comme  l'indique 
l'équation  suivante  : 

5HI-+-lO^  =  5HO-+-2l. 

Les  acides  organiques  qui  contiennent  tous  du  carbone  et  de  Thy- 
drogène  le  décomposent  en  se  détruisant  eux-mêmes  :  Viode  se 
dépose;  l'oxygène,  brûlant  le  carbone  et  l'hydrogène,  produit  de 
l'eau  et  de  l'acide  carbonique  qui  se  dégage  avec  efTervescence. 

PRÉPARATION. 

On  peut  obtenir  l'acide  iodique  par  plusieurs  procédés  :  t®  par  l'ac- 
tion du  chlore  sur  l'iode  en  suspension  dans  l'eau,  qui  est  le  procédé 
de  M.  Liebig,  et  qui  a  l'inconvénient  de  nécessiter  une  série  d'actions 
semblables,  une  petite  partie  seulement  de  l'iode  étant  transformée 
chaque  fois  en  acide;  T  en  traitant  l'iode  par  o  fois  son  poids  d'acide 
nitrique  fumant  ne  contenant  pas  d'acide  nitreux  ni  hyponitrique 
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qui  détruiraient  l'acide  iodique  à  mesure  qu'il  se  formerait  %  c'est  le 
procédé  le  plus  court.  Mais  le  meilleur  est  celui  dans  lequel  on  em- 
ploie la  réaction  de  l'acide  chlorique  sur  Tiode.  Le  chlore^  qui  a 
plus  d*affhiité  que  l'iode  pour  l'hydrogène,  en  a  moins  que  lui  pour 
l'oxygène;  et  par  cela  même  que  le  chlore  décompose  Facideiodhy- 
drique^  l'iode  décompose  l'acide  chlorique  et  tout  autre  oxacide 
du  chlore.  Si  donc  on  fait  un  mélange  de  16  grammes  d'iode  avec 
15  de  chlorate  de  potasse  dans  80 d'eau,  et  qu'on  y  ajoute  des  traces 
d'acide  nitrique ,  ce  dernier  met  en  liberté  une  quantité  correspon- 
dante d'acide  chlorique  en  se  combinant  à  la  potasse  :  cet  acide 
chlorique  en  présence  de  l'iode  se  change  en  chlore  qui  se  dégage 
et  en  oxygène  qui  produit  de  l'acide  iodique;  et  chaque  portion 
d'acide  iodique  formé  décomposant  à  son  tour  son  équivalent  de 
chlorate  de  potasse^  l'acide  chlorique  en  entier  finit  par  être  dé* 
placé  et  par  convertir  entièrement  l'iode  en  acide  iodique.  La  petite 
quantité  d'acide  nitrique  introduite  dans  le  mélange  n'a  donc  pour 
but  que  de  commencer  la  décomposition  du  chlorate  de  polassCi  et 
l'opération  marche  naturellement  ensuite  par  l'action  de  Taade 
iodique  produit;  si  l'on  avait  d'avance  de  l'acide  iodique,  on  pou^ 
rait  très-bien  le  substituer  à  l'acide  nitrique. 

L'acide  iodique  n'étant  pas  seul,  on  le  neutralise  par  du  carbcH 
nate  de  soude,  puis  on  ajoute  une  dissolution  de  chlorure  de  ba* 
rium,  ce  qui  donne  du  chlorure  de  sodium  qui  reste  en  dissolution 
et  de  riodate  de  baryte,  presque  insoluble  à  froid,  qui  se  dépose 
sous  forme  d'une  poudre  cristalline  blanche  que  l'on  peut  laver 
avec  de  l'eau  distillée  froide  pour  le  purifier. 

En  mettant  Tiodate  de  baryte  en  suspension  dans  l'eau,  et ^  le  trai* 
tant,  à  la  température  de  l'ébullition,  par  les2/9  de  son  poids  d'acide 
sulfurique  concentré  que  Ton  étend  préalablement  de  10  fois  son 
poids  d'eau,  il  se  forme  du  sulfate  de  baryte,  qui  est  aussi  insoluble 
à  chaud  qu'à  fi^oid  ;  on  n'a  plus  qu'à  filtrer  le  Hquide  dans  lequel 
l'acide  iodique  est  dissout,  et  à  le  faire  évaporer  convenablement, 
jusqu'à  consistance  sirupeuse  ;  au  bout  de  quelques  jours,  on  y 
trouve  de  gros  cristaux  d'acide  iodique. 

On  n'en  fait  usage  que  dans  les  laboratoires. 

L'acide  iodique  est  composé  en  volumes  de  2  de  vapeur  d'iode 
et  de  5  d'oxygène  et  en  poids  pour  100  de 
Iode.  ....       76,04 
Oxygène.  .  .      !23,96 
i  00,00 
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acjiwb  nsmoBroufi,  lo?  =  i8i,3  ou  2286. 

Cet  acide,  qu'on  pe  rencontre  ni  libre  ni  combiné  dans  la  nature^ 
a  été  découvert  en  1833  par  Magnum  et  AmmermuUer  ;  il  est  susce(>- 
tible  de  cristalliser  en  prismes  rhomboïdaux  obliques  incolores ,  qui 
contiennent  5  équivalents  d'eau.  Ces  cristaux  fondent  à  la  tempéra- 
ture de  -4t  i  30**,  ils  perdent  leur  eau  de  cristallisation  à  +  200°  ;  mais 
alors  l'acide  se  décompose  en  produisant  deux  équivalents  d'oxygène 
et  un  d'acide  iodiquequi  est  plus  stable^  tandis  que  c'est  l'acide  per- 
chlorique  qui  est  le  plus  stable  des  oxacides  du  chlore. 

Cet  acide  est  très-soluble  dans  l'eau ,  l'alcool  et  l'éther.  Le  phos- 
phore le  décompose  en  prenant  l'oxygène,  il  se  forme  de  l'acide 
phosphorique^  et  l'iode  le  sublime;  quelquefois  il  se  produit  de 
l'oxyde  de  phosphore;  le  soufre  n'a  aucune  action  sur  lui ,  il  oxyde 
des  métaux  et  forme  des  sousiiodates;  il  est  décomposé  par  les  acides 
sulfureux^  cblorhydrique^  sulfhydrique ,  iodhydrique. 

On  obtient  cet  acide  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  dans 
une  dissolution  d'iodate  de  soude  à  laquelle  on  ajoute  de  la  soude 
caustique  ;  de  telle  manière  qu'il  y  ait  un  équivalent  d'iodate ,  trois 
de  soude  et  deux  de  chlore  :  deux  équivalents  de  soude  perdent 
leurs  deux  équivalents  d'oxygène  qui  s'ajoutent  à  l'acide  iodhydrique 
et  les  deux  équivalents  de  sodium^  restant  libres^  se  combinent  au 
chlore. 

NaO,  lO^-f-  3  NaO-h  2  CL  =  (NaO)/  107-f.  2  Na  CL. 

11  se  produit,  comme  on  voit,  un  periodate  bibasique  de  soude  qui 
est  presque  insoluble  à  froid  et  qui  se  dépose  dans  la  liqueur  sous 
forme  de  petites  houppes  soyeuses  ou  de  poudre  blanche;  on  dé- 
cante la  liqueur;  on  lave  ce  dépôt  à  plusieurs  reprises  avec  un  peu 
d'eau  distillée^  puis  on  le  dissout  dans  un  peu  d'acide  nitrique ,  nç 
contenant  ni  acide  hyponitrique  ni  acide  nitreux^  qui  décompose- 
raient l'acide  périodique  :  dans  la  dissolution  on  verse  du  nitrate 
d'argent  tant  qu'il  se  forme  un  précipité  jaune-rougeâtre  qu'on  fait 
égoutter^  puis  dissoudre  à  chaud  dans  l'acide  nitrique  qui  produit  un 
selsoluble,  cristallisable  lorsqu'on  évapore  la  liqueur  au  bain-ma- 
rie.  Ces  cristaux,  traités  par  l'eau ,  se  décomposent.  Le  premier  sel, 
dont  la  formule  est  (  AgO  y ,  107,  se  reproduit ,  et  un  équivalent  d'a- 
cide périodique  reste  en  dissolution;  oii  décante,  on  évapore,  et 
lacide  cristallise  ;  on  traite  de  nouveau  le  sel  basique  qui  s'est  dé- 
posé, et  ainsi  de  suite. 

On  peut  employer  le  nitrate  de  plomb  au  lieu  du  nitrate  d'argent. 
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Le  periodate  de  plomb  lavé  est  décomposé  par  l'acide  sulfurique, 
éoni  il  ne  faut  pas  mettre  un  excès. 

On  peut  enfin  décomposer  Tiodate  de  baryte  par  la  chaleur 
presque  rouge.  Il  se  produit  du  periodate  de  baryte  insoluble^  qu^on 
lave  et  décompose  comme  celui  de  plomb. 

L'acide  périodique  est  composé  de  2  volumes  de  vapeur  d'iode 
et  de  7  d'oxygène,  et  en  poids,  pour  100,  de 

Iode 66,38 

Oxygène.  .  .  30,62 
100,00 

Il  est  sans  usage  dans  les  arts  3  mais,  en  raison  de  la  presque  inso- 
lubilité du  periodate  basique  de  soude ,  il  peut  aussi  bien  servir, 
dans  les  laboratoires ,  pour  caractériser  et  séparer  la  soude ,  que 
l'acide  perchloriqqe  pour  la  pota$se  :  il  faut  seulement,  avant 
d'employer  cet  acide,  rendre  la  dissolution  basique  au  moyen  de  la 
potasse  pure. 


ACIDE  HYPO-lMiiaUE,I0i  =  157,3  OU  1986 

L'acide  hypo-iodique  a  été  découvert  par  M.  Millon;  il  est  solide, 
pulvérulent,  jaune;  la  lumière  le  décompose  à  la  longue;  à  la  tem- 
pérature de  -f-  180>,  il  se  décompose  en  iode  et  acide  iodique;  il 
n'est  pas  solubledans  l'eau,  qui,  à  froid,  est  sans  action  sur  lui,  mais 
à  -f- 100**  le  décompose  comme  la  chaleur.  L'acide  sulfurique  le 
dissout  à  chaud,  et  se  combiné  avec  lui  dans  le  rapport  de  2  équiva- 
lais d'acide  sulfurique  pour  1  d'acide  hypo-iodique. 

Cet  acide    e^  sans    importance,  ainsi  qu'un  autre  que  roii 
nomme  sous-hypo-iodique,  dont  la  formule  PO*^  se  dédouble  en  » 
4I03-+.I05. 


lODCJRE  DE  MITROGÈME,  NHI. 

L'iodure  de  nitrogène  ou  d'azote  diffère  essentiellement  par  sa 
composition  du  chloi^ure  de  nitrogène,  si  toutefois  l'analyse  de  ce 
dernier  est  exacte  ;  en  effet ,  l'on  voit  ici  que  la  formule  est  celle 

de  l'ammoniaque  NH^  ou  N  g  ,  dans  laquelle  2  équivalents  d'hy- 
drogène sont    remplacés  par  2  d'iOde   par  substitution  ;    ce  qui 

j^^.On  pourrait 


PROTOGHIORURE  D'IODE.  141 

donc,  à  plus  juste  titre,  nommer  oe  corps  iodammoniaquej  comme 
l'avait  proposé  M.  Dumas  :  le  nom  rendrait  compte  de  la  com- 
position. 

L'iodure  de  nitrogène  a  été  découvert  par  Courtois  :  c'est  une 
poudre  noire ,  très-fulminante ,  qui  perd  cette  propriété  si  on  la 
laisse  longtemps  en  contact  avec  un  excès  d'ammoniaque.  On  ne 
peut  presque  pas  le  mouvoir  sans  qu'il  se  décompose  avec  une 
violente  détonation  :  le  choc  de  l'eau  y  le  contact  d'une  barbe  de 
plume^  suffisent  pour  produire  cet  effet;  on  ne  doit  donc  y  toucher 
qu'avec  de  grandes  précautions ,  et  seulement  pendant  qu'il  est  en- 
core humide. 

Pour  le  préparer^  on  réduit  l'iode  en  poudre  fine^  sur  laquelle  on 
verse  de  l'ammoniaque  :  on  mélange  avec  une  baguette  de  verre, 
puis  on  abandonne  le  tout  pendant  un  quart  d'heure;  on  le  lave, 
puis  on  l'enlève,  pendant  qu'il  est  humide,  pour  en  mettre  de 
très-petites  quantités  sur  de  petits  carrés  de  papier  à  filtre,  que  l'on 
place  à  distance  4es  uns  des  autres  sur  une  planche,  afin  de  laisser 
sécher.  Cette  substance  dangereuse  ne  doit  jamais  être  préparée 
qu'en  très-petite  quantité. 

11  y  a  d'autres  moyens  d'obtenir  ce  corps;  mais,  celui  que  nous 
avons  décrit  étant  le  meilleur  et  le  plus  usité,  nous  pensons  qu'il  est 
inutile  de  les  citer,  car  ce  corps  n'a  aucune  importance. 


FROTOCniiOllUIIB  D^IODtf;,  IGi=:  180,8  OU  2029,2. 

Le  protochlorure  d'iode  est  un  liquide  jaune-rougeâtre,  un  peu 
oléagineux,  d'une  odeur  piquante;  sa  saveur  est  légèrement  acide, 
fortement  astringente  et  acre  ;  il  esttrès-soluble  dans  l'eau,  et  il  attire 
l'humidité  de  l'air  ;  il  se  dissout  dans  l'alcool,  mais  mieux  dans  Téther , 
car,  si  on  ajoute  de  l'éther  à  sa  dissolution  aqueuse,  il  le  lui  enlève 
sans  décomposition,  comme  il  fait  pour  le  brome.  La  dissolution 
aqueuse,  soumise  à  l'évaporation,  se  décompose  en  chlore  qui  se  dé- 
gage, et  en  iode  qui  colore  la  liqueur. 

Le  protochlorure  d'iode,  traité  par  l'ammoniaque,  donne  du  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  et  de  l'iodure  de  nitrogène.  M.  Mitscher- 
lich  prépare  ce  dernier  corps  au  moyen  de  cette  réactions 

L'iode  se  dissout  en  assez  grande  quantité  dans  ce  protochlorure; 
mais,  s'il  se  combine,  le  produit  n'est  pas  stable,  car  au  rtoyen  de  la 
distillation  l'iode  s'en  sépare  facilement. 


Pour  obtenir  le  protochlorure  d'iode^  ou  peut  faire  agir  directe* 
ment  légaz  chlore  sec  sur  l'iode;  mais,  dans  ce  cas^  il  est  difficile  d'ar* 
river  juste  à  produire  ce  corps  à  l'état  de  pureté.  On  réussite  coup 
sur  en  distillant  un  mélange  de  1  d'iode  et  de  à  chlorate  de  potasse  ;  û 
se  forme  de  l'iodate  et  du  perchlorate  de  potasse,  qui  restent  dang 
la  eornue  ;  de  Toxygène  se  dégage^  et  le  protochlorure  distille  pur. 

On  a  employé  le  protochlorure  d'iode  avec  succès  pour  la  pré~ 
paration  de  plaques  daguerriennes.  Il  est  composé  de  vc4umes  égaux 
de  vapeur  d'iode  et  de  cblove  :  sacompositiony  pour  100^  est  de 

Iode. 78,ii 

Chlore 21,89. 

100,00 


PHIlCHIiOllURE  D'IOIMB^  IGP  =  2^1,8  OU  2915,6. 

Ce  corps  est  solide,  jaune,  fusible  quand  on  le  chauffe  modéré^ 
ment;  en  élevant  davantage  la  température^  une  partie  du  chl(Mrese 
dégage;  son  odeur  est  ceHe  de  ses  composants;  il  fume  à  Tair;  il  est 
déliquescent,  solubledans  l'eau,  qu'il  ne  colore  pas. 

L'ak»ol  absolu,  c'est-à-dire  anhydre,  et  Téther  le  décomposent.  H 
se  forme  de  l'acide  chlorhydrique ,  de  l'acide  iodique  et  du  proto- 
chlorure d'iode. 

On  le  prépare  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  sec  et  en 
excès  surdeTiode;  il  estcomposéde  deux  volume&de  vapour  d'iode 
et  de  six  de  chlore,  et,  en  poids,  de 

Iode.  .....  45,61 

Chlore.  .  .  .  .  54,39 

100,00 

Le  brooie  s'unit  aussi  à  l'iode  en  deux  proportions  :  les  deux  com- 
binaisons sont  liquides  ;  mais  cependant  on  peut  faire  cristalliser  le 
protobromure  en  le  sublimant.  Ils  sont  solubles  dans  l'eau;  on  les 
obtient  ^  mett^t  les  deux  corps  en  contact.  Si  Ton  met  un  excès 
d'iode,  on  forme  le  profobromure  ;  si,  au  contraire,  on  met  un  excès 
de  brome,,  on  fait  du  perbromure. 

On  les  a  employés  pour  la  préparation  des  plaques  daguerriennes. 
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ÉétJmWB,S=  16  ou  200.  1  lit.  de  vapeur  peso  B,gf^  527. 

Le  aottfire  est  coddu  de  toute  antiquité;  on  le  trouve  libre  et  pur^ 
souvent  cristallisé  sous  forme  d'octaèdres  allongés,  quelquefois  mo- 
difiés, prmdpalement  par  des  troncatures  qui  font  disparaître  les 
deux  sommets  ;  plus  souvent  amorphe^  ordinairement  dans  le  voi- 
sinage des  volcans  ou  dans  les  terrains  volcaniques;  il  s'en  dépose 
aussi  des  eaux  sulfureuses  :  il  est  alors  blanchâtre;  on  le  distingue 
par  l'épithèta  de  thermogène.  On  le  trouve  aussi^  et  plus  souvent, 
combiné  aux  métaux  et  fonnant  des  sulfures,  surtout  avec  le  fer, 
le  zinc,  le  plomb,  l'antimoine,  le  cuivre,  le  mercure,  l'argent  :  ces 
sulfures  servent  dans  l'industrie  à  se  procurer  ces  métaux,  si  ce  n'est 
l6  fi^,  mais  cepmdant  le  sulfure  de  fer  n'en  est  pas  moins  utilisé; 
on  s'en  sert  pour  extraire  le  soufice,  faire  de  l'acide  sulfurique,  du 
sulfate  de  fer.  On  le  trouve  aussi  formant  des  sulfates  naturels,  de 
chaux^  de  potasse,  de  soude,  de  magnésie,  de  baryte ,  etc.  E^fln  beau- 
coup de  composés  organiques  en  contiennent;  c'est  à  sa  présence, 
par  exenaple,  que  les  œufs  dmvent  l'odeur  désagréable  qu'ils  ré- 
panient  quand  ils  sont  gâtés,  c'est-à-dire  quand  ils  se  décomposent. 

Le  soufre  est  solide,  d'un  jaune  clair  particulier.  Lorsqu^m  le 
botte  ^  il  aicquiert  une  odeur  caractéristique.  II  est  m  même 
temps  électrisé,  et  peut  attirer  les  cc^rps  légers  :  il  prend  Vélectri- 
cflé  négative  ou  réskimm  :  il  est  donc  mauvais  conducteur  de 
Télectricité.  11  est  aussi  mauvais  conducteur  de  la  chaleur,  et, 
comme  il  est  friable,  si  on  le  tient  dans  la  main,  la  partie  ex- 
térieure s'écba«f!fiMit  sans  que  Textérieur  s'en  ressente,  elle  seule 
se  dilate  et  s'en  sépare,  avec  «me  sorte  de  craquement  qui  produit 
sottvmit  ia'ruplure  du  bâton,  ou,  comme  on  l'appelle  ordinairement, 
éa  canon  de  souflpe.  te  densitéest  de  2,087.  Le  soufre  est  insoluble 
àm&  Feau,  et  sohible  dans  Falcool,  Téther,  la  benzine,  les  huiles  es- 
sentielles, les  huiles  grasses,  et  surtout  le  sulfore  de  carbone.  Il  se 
disBoot  aussi  «dans  les  solutions  alcalines  ;  mais,  dans  ce  cas,  il  y  a 
combinaison.  Il  fond  à  -+-  109o  et  entre  en  ébuUition  à  -+-  460*»  :  à 
•M09».  Il  est  auesi.fluide'quede  l'huile  ;  mais,  en  élevant  la  tempéra- 
tare,  il  se  colore  de  plus  en  plus,  et  en  même  temps  acquiert  une 
^?i«508ité  si  grande  à  -+-  260*  que,  s'il  est  dans  un  ballon,  on  peut  le 
iwverser  sans  qu'il  coule. 

Si  l'on  continue  à  élever  la  température,  il  devient  un  peu  plus 
Mde,  et  entre  enfin  en  ébullition  en  produisant  des  vapeurs  rou- 
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Lorsqu'on  chauffe  le  soufre  à  la  température  de  -f-  350»  à  +  400^, 
si  on  le  fait  couler  en  petits  filets  dans  de  l'eau  froide,  il  ne  se  solidifie 
pas  entièrement;  il  est  mou,  élastique,  brun-rouge,  transparent,  et 
reste  ainsi  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  à  la  fin  duquel 
on  le  voit.reprendre  peu  à  peu  la  couleur  jaune  et  redevenir  friable. 
Cette  transformation  s'opère  d'autant  plus  lentement  que  le  soufre 
a  été  coulé  plus  chaud  et  que  le  refroidissement  a  été  brusque. 
Quand  on  maintient  le  soufre  longtemps  fondu  à  -h  4fOO»  avant  de 
le  couler,  il  conserve  sa  couleur  rouge,  et  même  apr^s  avoir  cris- 
tallisé de  sa  dissolution  dans  le  sulfure  (le  carbone.  M.  Selmi  a 
observé  qu'en  traitant  le  sulfure  de  cuivre  par  l'eau  régale,  on  en 
retirait  du  soufre  mou^^  jaune-citron. 

Le  soufre  mou  est  quelquefois  composé  de  deux  variétés  de 
soufre,  dont  Tune  est  dans  l'état  ordinaire,  et  l'autre  a  été  désignée 
parM.G.  Deville  sousle  nomde50îf/ircû»îorpAe;cedeniiern'estpas 
solubledansle  sulfure  de  carbone,  et  présente  ainsi  un  cas  d'isomérie 
remarquable,  dont  nous  verrons  un  exemple  semblable  dans  le 
phosphore.  Il  est  soluble  dans  l'alcool  anhydre,  plus  à  chaud  qu'à 
froid;  la  dissolution  laisse  déposer  par  le  refroidissement  des  cristaux 
prismatiques  dans  le  commencement ,  puis  des  octaèdres.  On  le 
fait  revenir  à  l'état  de  soufre  ordinaire  en  l'exposant  à  un  courant  de 
vapeur  d'eau  à  -h  iOO*>.  MM.  Fordos  et  Gelis  ont  obtenu  cette 
variété  de  soufre  en  décomposant  les  hyposulfites  par  l'acide  chlor- 
hydrique. 

M.  Regnault  a  remarqué  que  la  chaleur  spécifique  du  soufre  mou 
était  supérieure  à  celle  du  soufre  ordinaire  ;  en  le  maintenant  dans 
une  étuve  à  une  température  de  -f-98®,  que  l'on  vérifie  au  moyen 
d'un  thermomètre ,  si  l'on  observe  en  même  temps  un  autre 
thermomètre  enveloppé  par  le  soufre,  on  voit  que,  dès  que  ce 
dernier  est  fondu,  sa  température  monte  immédiatement  à  H-  409" 
ou  440>,  et  redescend  bientôt  au  degré  de  l'étuve;  il  y  a  donc  une 
différence  de  fusibilité  de  41  ou  42  degrés  entre  les  points  de  fu^ 
sion  de  ces  deux  espèces  de  soufre. 

Le  soufre  mou  a  de  l'analogie  avec  les  corps  vitrifiés ,  et,  comme 
eux,  il  revient  spontanément,  et  plus  vite,  sous  l'influence  de  la  cha- 
leur, à  l'état  de  soufre  cristallin  :  on  peut  donc  le  considérer  comme 
du  soufre  vitreux;  et  nous  verrons,  en  avançant,  que  tous  les  corps 
offrant  cet  état  ont  une  chaleur  spécifique  plus  grande  que  lorsqu'ils 
sont  à  l'état  cristallin  ;  ce  qui  pourrait  faire  penser  qu'à  Tétat  vitreux 
tous  les  corps  retiennent  une  certaine  quantité  de  chaleur  latente. 


SOUFRE.  145 

Nous  avons  vu  que^  quoique  l'eau  n'entrât  ea  ébullition  qu'à  la 
température  de  +  iOO®?  elle  n'en  émettait  pas  moins  des  vapeurs  à 
une  température  plus  basse  et  même  au-dessous  deO".  Le  soufre  ne 
bout  qu'à  la  température  de -|-460o;  mais,  dès  qu'il  est  seulement 
fonduy  il  émet  des  vapeurs  ;  ce  dont  on  peut  s'assurer  en  recouvrant  le 
creuset  d'une  lame  de  verre  :  elle  ne  tarde  pas  à  être  couverte  d'un 
dépôt  de  soufre  qui ,  observé  au  microscope  par  M..  Brame  ,  lui  a 
montré  qu'il  était  alors  sous  la  forme  de  globules^  qu'il  a  nommés 
utriculesy  et  qui  sont  formés  d^une  enveloppe  contenant  du  soufre  li- 
quide, pouvant  conserver  cet  état  pendant  longtemps;  mais,  si  ac- 
cidentellement Tutricule  est  brisée  ^  le  soufre  liquide  ne  tarde  pas 
à  cristalliser. 

Le  soufre  peut  donc ^se  présenter  sous  quatre  divers  états  :  utri" 
eulairey  mou  y  amorphe  y  cristallisé. 

M.  Mitscherlîch  a  observé  le  premier  que  le  soufre  affectait  des 
formesd^pendantdedeuxsystèmes  cristallins  incompatibles:  1^  l'oc- 
taèdre droit  j  allongé^  à  base  rhombe;  2^  le  prisme  oblique  y  à  base 
rhombe. 

Lesoufre  ordinaire,  dissous  dans  le  sulfure  de  carbone^  dans  les  es- 
sences^etc.jlfflsse  toujours  déposer,  par  l'évaporatiônspontahée,  à  la 
température  ordinaire,  des  octaèdres  souvent  modifiés  par  des 
troncatures,  et  en  tout  semblables  à  ceux  que  l'on  rencontre  dans 
la  nature  et  dont  les  plus  beaux  échantillons  viennent  de  Cathofica 
eD  Sicile  :  ils  y  sont  au  milieu  de  beaux  prismes  de  sulfate  de  strontiane. 

Un  soufre  quelconque  fondu^  puis  refroidi  lentement,  laisse,  après 
l'écoulement  de  la  partie  centrale  qu'on  n'a  pas  laissé  solidifier, 
des  cristaux  prismatiques.  M.  Pasteur,  ayant  dissous  dans  le  sulfure 
de  carbone  du  soufra  récemment  fondu,  a  observé  lés  deux  formes 
de  cristaux  :  si  l'on  opère  de  même  sur  le  soufre  mou,  les  cristaux 
prismatiques  sokit  plus  abondants.  Enfin  M.  Payen  a  remarqué  que 
les  dissolutions  de  soufre  dans  le  sulfure  de  carbone,  etc.,  qui  don- 
nent descristauxoctaédriques  par  l'évapomtionspontanée,  donnaient 
des  cristaux  prismatiques  lorsqu'on  évaporait  rapidement;  cer  ré- 
sultat devait  être  prévu  d'ailleurs,  puisque,  dans  ce  cas,  la  tempé- 
rature est  voisine  de  la  fusion  du  soufre  qui  donne  toujours  des 
prismes. 

Les  cristaux  prismatiques  perdent  promptement  leur  transpa- 
rence; et,  lorsqu'on  les  examine,  on  voit  qu'il  s'est  produit  une  sorte 
de  chapelet  de  cristaux  octaédriques  laissant  des  vides  entre  eux. 

Le  soufre,  ainsi  que  le  sélénium  et  lé  tellure,  qui  forment  une  fa- 
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mille  naturelle  aussi  bien  caractérisée  et  même  mieux  que, celle 
dans  laquelle  sont  réunis  le  chlore ,  le  brome  ^t  Tiode ,  ont  aussi 
une  analogie  parfaite  avec  Toxygène  qui  fait  réellement  partie  de 
ce  groupe  ;  cependant  tous  s^y  combinent  directement.  Lorsqu'on 
chauffe  le  soufre  au  point  de  le  fondre,  au  contact  de  Tair,  il  s'en- 
flamme et  brûle  avec  une  flamme  bleue  et  répand  une  odeur  suf- 
foquante, due  à  la  formafion  d'un  gaz  qui  est  Tacide  sulfureux.  C'est 
en  raison  de  sa  grande  inflanmiabilité  qu'il  entre  dans  la  confection 
de  la  poudre;  il  se  combine  à  Toxygène  en  différentes  proportions  : 
toutes  ces  combinaisons  sont  acides. 

Le  chlore ,  le  brome ,  Vîode  s'y  combinent  facilement.  L'hydro- 
gène forme  avec  le  soufre  deux  combinaisons  dont  l'une  est  acide. 

Les  métaux  s'y  combinent  comme  avec  l'oxygène,  et  souvent  avec 
production  de  chaleur  et  de  lumière;  les  combinaisons  qui  se 
forment  sont  tantôt  basiques  tantôt  acides,  comme  celle  que  pro- 
duit Foxygèné.  Ainsi,  de  même  qu'il  y  a  des  oxacides,  comme  l'a- 
cide antimonique ,  l'acide  aurique,  etc.,  et  des  oxybases,  comme 
l'oxyde  de  potassium ,  l'oxyde  de  calcium,  etc. ,  il  y  a  des  sulfa- 
cides,  tels  que  des  sulfures  d'antimoine  ou  d'or;  ce  que  Berzélius 
nomme  alors  des  sulfides ,  et  des  sulfobases,  telles  que  les  sulfures 
de  potassium ,  de  calcium,  etc.,  auxquells  il  conserve  le  nom  de  sul- 
fures. Ces  combinaisons  s'unissent  pour  produire  des  sulfosets , 
comme  les  oxacides,  et  les  oxybases  forment  les  oxysels  ordinaires . 

Les  quatre  corps  de  cette  famille  ont  été  nommés  amphigènes 
par  Berzélius,  de  deux  mots  grecs  signifiant  :f  engendre  les  deux, 
pour  indiquer  qu'ils  produisaient  des  acides  et  des  bas,es. 

EXTRACTION  DU   SOUFRE. 

La  plus  grande  partie  du  soufre  consommé  par  l'industrie  provient 
de  terrains  pénétrés  d'une  quantité,  consi- 
dérable de  soufre  natif,  et  que  par  cette  rai- 
son on  a  nommés  solfatares.  La  Sicile,  et 
Pouzzolesprèsde  Naples,  en  fournissent;  des 
quantités  considérables.  Ces  minerais  sont 
quelquefois  très-riches  :  dans  ce  cas,  on  les 
introduit  dans  de  vastes  chaudières  de 
^fonte  (fig.  36);  par  la  chaleur  on  fond  le 
(  Fig.  56.  )  soufre  :  les  matières  terreuses   se  dépo- 

sent. Au  moyen  de  grandescuillers,  on  enlève  le  soufre  qui  surnage  ; 
mais  il  est  très-impur. 
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Les  matières  terreuses  qui  se  sont  déposées  retiennent  une  quan- 
tité assez  considérable 
de  soufre^  que  l'on  retire 
au  moyen  de  la  distilla- 
tion  dans  des  pots  de 
terre  (fig.  37)  posés 
?sur  deux  rangs  d'un 
bout  àPautre  d'un  four- 
neau de  galère,  composé 
seulement  de  deux  murs 
Fig.  37.  réunis  par  une  voûte  et 

d'une  cheminée  de  tirage,  à  Textrémité  exposée  à  l'ouverture  ser- 
vant è  faire  un  feu  clair  dont  la  flamme  entoure  les  pots,  qui  ont 
une  capacité  de  60  décimètres  cubes,  et  sont  pourvus  d'un  tuyau 
qui  les  met  en  coiflmunication  avec  les  récipients.  Ceux-ci  ont 
à  la  partie  inférieure  une  ouverture  par  laquelle  on  fait  écouler  le 
9oufire  liquide  dans  des  ba(|uets  renfermant  de  l'eau. 

Le  soufre  obtenu  par  ce  moyen  contient  environ  5  pour  IGO  de 
matières  étrangères,  et  doit  être  raffiné,  ainsi  que  celui  provenant  deà 
chaudières,  au  moyen  d'une  distillation  qui  s'opère  sur  de  grandes 
quantités  dans  un  appareil  dû  principalement  à  M.  Michel,  de  Mar- 
seille. 

Le  système  est  composé  de  deux  cornues  cylindriques  A  {fig.  38) 
^  fonte,  dont  les  parois  ont  une  épaisseur  de  plusieurs  centi- 
mètres; elles  peuvent  contenir  600  kilogrammes  de  soufre,  n'é- 
tant emplies  qu'à  moitié  :  ces  deux  cornues  sont  placées  dans  des 
fourneaux  jumeaux  qui  communiquent  avec  la  chambre  de  conden- 
sation, B.  Au-dessus  et  à  égale  distance  des  deux  cornues ,  on^  dis- 
posé une  chaudière  C,*  qui  est  chauffée  au  moyen  de  la  flamme  des 
foyers  des  cornues  qui  passe  par  les  carnaux  D,  après  avoir  enve- 
loppé les  cornues  et  avant  de  passer  dans  la  cheminée  Ë.  Cette 
chaudière  sert  à  fondre  le  soufre  :  elle  est  pourvue  de  deux  tuyaux 
F  munis  de  robinets;  ils  sont  à  environ  un  décimètre  au-dessus  du 
fond  de  la  chaudière  et  sont  pourvus  de  robinets  G.  La  position  des 
tuyaux  est  fondée  sur  ce  que  le  soufre  brut,  pendant  sa  fusion, 
laisse  déposer  des  matières  terreuses ,  qu'il  ne  faut  pas  envoyer  dans 
les  cornues: chacun  de  ces  tuyaux  communique  avec  Tune  des  deux 
comues  ;  lorsqu'il  est  nécessaire  d'ajouter  du  soufre  à  l'une  d'elles, 
on  ouvre  le  robinet  qui  correspond. 
La  fusion  préalable  de  soufre  le  débarrasse  non-seulement  des 
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Fig.  58. 


parties  terreuses  qu'il  peut 
contemr,hnais  encore  d'une 
certaine  quantité  d'hydro- 
gène qu'il  contient  souvent 
et  qui  produisait  des  mé- 
langfîs  détonants  dans  la 
chambre  de  condensation^ 
ce  qui  causait  quelquefois 
des  explosions. 

La  chambre  B(fig.  38)> 
qui  est  construite  entière- 
ment en  briques  solidement 
jointes^ -porte  à  la  partie 
supérieure  de  sa  voûte  et  au  milieu  une  ouverture  circulaire 
garnie  d'un  cylindre  en  fonte  H,  fermé  par  un  obturateur  I  faisant 
l'office  de  soupape  de  sûreté,  au  moyen  d'im  contre-poids  J,  qui 
donne  la  faculté  d'être  soulever  pour  laisser  passer  l'air  dilaté  au 
commencement  de  l'opération  et  lorsque  la  pression  deja  vapeur 
devient  trop  forte ,  ce  qu'il  faut  éviter,  car  c'est  autant  de  soufre 
perdu. 

On  pratique  une  porte  K  à  l'une  des  extrémités  de  la  chambre  ; 
elle  est  maçonnée  pendant  tout  le  temps  d'une  opération. 

Des  plaques  de  fonte  L,  mobiles,  et  que  l'on  peut  faire  glisser 
h  volonté,  au  moyen  d'une  chaîne  passant  sur  deux  pôuUes  et  mu- 
nie d'un  contre-poids  M,  servent  à  diminuer  l'ouverture  de  l'orifice 
des  cornues  pour  régler  la  vapeur  de  soufre  quand  elle  arrive  en 
trop  grande  quantité  dans  la  chambre. 

A  la  partie  inférieure  de  la  chambre,  du  côté  opposé  aux  cornues, 
on^  pratiqué  une  ouverture  fermée  par  une  plaque  épaisse  de  fonte, 
dans  laquelle  on  a  percé  une  ouverture  que  Pon  maintient  bouchée 
au  moyen  d'une  tige  de  fer  N.  Lorsque  le  sol  de  la  chambre  est  cou- 
vert d'une  couche  assez  épaisse  de  soufre  fondu,  on  retire  la  tige,  et 
le  soufre,  s'écoulantsur  une  plaque  de  fonte  inchnée  qui  fait  l'office 
de  gouttière,  tombe  dans  une  chaudière,  0  placée  sur  un  foyer,  afin 
de  le  maintenir  en  fusion. 

Le  soufre  réuni  dans  la  chaudière  0  y  est  puisé  au  moyen  d'une 
cuiller,  etvel^sé  dans  des  moules  en  bois  de  sapin,  légèrement  co- 
niques, ou  mieux  en  buis.  Les  moules  sont  fermés  au  moyen  d'un 
tampon  en  bois  qui  pénètre  au  fond  en  glissant,  et  ressort  du 
moule  de  2  ou  3  centimètres.  Dès  que  le  soufre  eçt  solidifié,  on 
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donne  un  l^r  tx)up  en  dessous  du  tampon  qui  repousse  le  canon 
de  soufipe  qu'on  retire  facilement.  On  disposait,  il  a  encore  peu  de 
temps,  les  moules  à  soufre  dans  une  table  percée  de  trous  :  mainte- 
nant on  les  dispose  dans  un  baquet  tournant;  ils  sont  plongés  dans 
Teau. 

On  fait  à  volonté ,  au  moyen  de  cet  appareil,  du  soufre  en  canon 
ou  du  soufre  en  poudre,  qui  est  nommé  dans  le  commerce  fleur  de 
smfre.  Le  résultat  dépend  seulement  de  la  quantité  que  Ton  distille 
en  24  heures;  elle  peut  s'élever  à  1,800  à  2,000  kilogrammes  : 
dans  ce  cas,  la  vapeur  de  soufre  échauffe  assez  les  parois  de  la 
chambre  pour  qu'il  soit  en  fusion;  mais,  si  l'on  n'en  distille  pen- 
dant ce  temps  que  300  kilogrammes,  alors,  les  parois  et  Tatmo- 
sphère  de  la  chambre  ne  s'échauffant  pas  assez ,  la  vapeur  se  soli- 
difie et  retombe  ea  poussière  sur  le  sol  de  la  chambre.  Lorsqu'on 
veut  le  recueillir,  on  démolit  la  maçonnerie  qui  bouchait  la  porte  K 
pour  eidever  le  soufre.  Pour  obtenir  ce  résultat  plus  facilement ,  on 
ne  se  sert  que  dé  Tune  des  deux  cornues. 

La  fleur  de  soufre  est  toujours  imprégnée  d'acide  sulfureux  et 
même  d'acide  sulfurique. 

Depuis  longtemps  on  retire  le  soufre  des  pyrites  par  laxiistillation 
en  Allemagne,  en  Hongrie.  M.  Kemlin  pratiqua  le  premier  ce  pro- 
cédé en  France  dans  l'usine  de  M.  Dartigues  à  Vonèche.  Pour  opérer 
la  distillation,  on  se  sert  de  tuyaux  en  grès  ou  en  fonte,  les  vapeurs 
de  soufre  sont  condensées  dans  des  récipients  en  fer  que  l'on  a  soin 
de  refroidir.  Les  tuyaux  en  terre  ont  l'inconvénient  de  se  laisser  pé- 
nétrer par  le  soufre  qui  suinte  à  travers  les  pores  où  il  se  condense 
sous  forme  de  larmes  que  l'on  régarde  comme  très-pures;  on  le 
nomme  sow/re  en  gouttes.  Le  soufre  des  récipients  est  fondu  et 
coulé  dans  des  moules. 

En  Suède>  on  retire  le  soufre  des  pyrites  par  un  procédé  beaucoup 
plus  économique,  et  qui  par  quelques  modifications  le  serait  beau- 
coup plus.  Les  pyrites  sont  placées  dans  un  four  qui  a  quelque  analo- 
gie avec  les  fours  à  chaux.  A  la  partie  supérieure  on  pratique  une 
cheminée  qui  s'iiicline  et  devient  horizontale  :  la  portion  qui  touche 
le  four  est  en  brique  ;  lé  reste  est  en  bois,  et  fait  l'office  de  chambre 
de  condensation.  Lorsqu'on  veut  commencer  le  travail,  on  introduit 
un  peu  de  combustible ,  bois,  ou  tourbe,  que  Ton  recouvre  de  py- 
rites jusqu'au  haut  du  four.  On  met  en  feu,  et  la  combustion  (Con- 
tinue aux  dépens  d'une  partie  du  soufre  des  pyrites,  tandis  que 
la  moitié  se  volatilise  et  passe  dans  la  cheminée.  On  rend  î'o- 
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pératioQ  contiiuie  au  moyen  d*upe  trémie  en  briques  placée  à  la 
partie  supérieure  du  four  sur  le  côté,  et  qui  ferme  au  nioycm 
d'une  plaque  en  fonte  mobile  à  coulisse.  On  charge  toujours  la  trémie, 
et,  quand  on  fait  sortir  parla  partie  inférieure  du  four  la  portion  des 
pyrites  entièrement  brûlées,  on  fait  tomber  la  pyrite  neuve  de  la 
trémie  dans  le  four  en  levant  la  plaque.  L'opération  est  donc  con- 
tinue, il  n'y  a  pas  de  chaleur  perdue.  Par  ce  procédé  on  retire  la 
moitié  du  soufre  de§  pyrites;  au  moyen  des  cylindres,  on  n^en  re- 
tire qu'un  peu  plus  «lu  tiers. 

Il  serait  facile  de  disposer  ce  système  de  m^^nière  à  utiliser  Tacide 
sulfureux  produit  par  la  combustion  du  soufre,  en  le  faisant  arri- 
ver dans  la  chambre  de  plomb  pour  en  fabriquer  de  Tacide  sulfu- 
rique;  il  ne  s'agirait  que  de  disposer  un  fourneau  d'appel,  qui,  au 
lieu  d'envoyer  Tair  du  foyer  du  fourneau  dans  la  portion  de  la  che- 
minée chargée  seulement  d'acide  sulfureux,  enverrait  de  l'air  non 
employé  à  la  combustion  par  un  tuyau  placé  au  milieu  dû  foyer  et  ne 
communiquant  pas  avec  lui  :  cet  air,  fortement  échauffé,  monterait 
dans  la  cheminée  et  déterminerait  le  tirage.  Il  faut  nécessairement 
calculer  les  sections  et  de  la  cheminée  et  de  ce  tuyau  pour  avoir  un 
rapport  convenable  entre  les  gaz. 

De  cette  manière  on  peut  obtenir  le  soufre  et  l'acide  sulfureux 
pour  ainsi* dire  sans  frais. 

Dans  les  pharmacies,,  on  obtient  souvent  le  soufre,  pour  certains 
médicaments,  par  précipitation  ,  en  déconiposantlepolysulfure  de 
calcium ,  obtenu  par  voix  humide ,  c'est-à-dire  sous  l'influence  de 
l'eau,  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique ;  il  faut  pour  cela  verser 
l'acide  dans  le  sulfure  et  non  le  sulfure.  On  verra  plus  tard  qu'en 
faisant  l'inverse,  c'est  une  combinaison  particulière  du  soufre  que 
l'on  obtient. 

Le  soufre  obtenu  de  cette  manière  doit  être  lavé  avec  soin,  puis 
séché  à  l'étuve  ;  \l  retient  habituellement  une  certaine  proportion 
d'hydrogène  ;  il  est  blanchâtre  et  désigné  soua  le  nom  de  soufre 
précipité. 

Le  spufre  du  commerce  n'est  jamais  pur  ;  dans  les  laboratoires  on 
le  purifie  en  le  distillant  dans  une  cornue  de  verre  dont  le  col 
s'engage  jusqu'au  centre  d'un  ballon  non  tubulé. 

USAGES  Î)Û  SOUFRE. 

L'industrie  consomme  plus  de  25  millions  de  kilogrammes  de 
soufre  :  l^'  pour  fabriquer  l'acide  sulfurique ,  qui^est  l'agent  principal 
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des  fabriques  de  produits  chimiques;  2<»  Tacidç  sulfureux  pour  le 
blanchiment  de  certaines  substances;  3^  la  poudre  à  tirer;  A""  les 
allumettes;  5°  le  moulage  des  médailles  ;  6»  çnfin  les  médicaments. 

La  pharmacie^  en  effet,,  prépare  avec  le  soufre  en  nature,  pour 
les  besoins  de  la  médecine^  des  médicaments  externes  et  internes 
connus. 

On  fait  des  tablettes  de  soufre  en  mêlant  1  de  fleur  de  soufre 
avec  8  de  sucre  en  poudre  et  la  quantité  de  mucilage  de  gomme 
adragante,  avec  Teau  de  rose  pour  aromatiser.  Quand  on  a 
obtenu  la  consistance  convenable ,  on  moule  les  tablettes  à  Tem- 
porte-pièceé  On  les  emploie  comme  dépuratif  et  expectorant. 
On  en  fait  quelquefois  de  plus  composées,  qui  contiennent  de  l'acide 
benzo!que  et  de  Vhuile  d'anis,  ou  de  la  magnésie  calcinée  (i). 

On  prépare,  comme  médicament  externe ,  un  cérat  composé  do 
fleur  de  soufre  lavée,  de  cérat  de  Gallien  et  d'huile  d'amandes 
douces. 

La  pomrnade  soufrée  s'obtient  en  mêlant  i  de  soufre  et  3  d'axonge. 

C'est  principalement  pour  tes  maladies  de  la  peau  que  l'on  emploie 
le  soufre. 

COMBINAISONS    DU    SOUFRE-  AVEC  l'hYDÏIOOÈNE. 

ACIDE  IKiJIiPHYDlftl^lJE,  US  =  17  ou  212,5,  liitirepèse  l»',  à30. 

L'acide  sulfhydrique  a  été  découvert  par  Scheele.  Bertholet,  en 
1796,  fit  remarquer  que  ce  corps. avait  les  propriétés  des  acides. 
On  le  trouve  libre  ou  combiné  aux  bases  alcalines  et  terreuses  dans 
certaines  eaux  qui  en  ont  reçu  le  nom  d^eaux  sulfureuses.  Il  s'en 
produit  dans  les  eaux  de  quelques  mers ,  probablement  dans  les 
Marais-Pontins,  dans  quelques  rivières  de  la  côte  occidentale  d'A- 
frique. Lés  substances  organiques  par  leur  décomposition  en  prodiu- 
sent  ordinairement;  leâ  œufs  entre  autres,  les  fosses  d'aisance^  les 
gaz  intestinaux,  en  contiennent  toujours  en  quantité  variabla. 

L'acide  sulfhydrique  était  nommé  acide  hydrosulfurique  ou  hy- 
dfogène  sulfuré.  Ce  dernier  nom  est  encore  souvent  employé.  C'est 
un  gaz  incolore;  son  odeur,  fétide,  est  celle  des  œufs  pourris;  il  rougit 
le  tournesol,  mai§  faiblement;  il  lui  fait  prendre  seulement  la  couleur 

(1)  Pour  les  préparations  pharmaceutiques  complémentaires ,  nous  renvoyons  au 
Codex  ou  à. l'excellent  Traité  de  pliarmacie  de  M.  Soiibeiran. 
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rouge  vineux,  ce  qui  est  le  caractère  tie  tous  les  acides  faibles;  sa 
densité  est  de  1,1912.  Soumis  à  une  pression  de  17  atmosphères,  il 
se  condense  en  un  liquide  incolore,  dont  la  densité  est  de  0,9. 

Le  gaz  sulfhydrique  est  inflammable;  c'est  un  des  gaz  les  plus  dé- 
létères j^  suffit  pour  faire  périr  un  verdier , .  ^  pour  tuer  un  chien, 
ijg-  pour  un  cheval,  d'après  lies  expériences  faites  par  MM.  Thénard 
et  Dûpuytren. 

La  chaleur  rouge  le  décompose  en  partie  en  soufre  et  hydro- 
gène. Lorsqu'on  enflamme  le  gaz  dans  une  éprouvette  étroite,  Fhy- 
drogène  seul  brûle  et  forme  de  Teau  :  le  soufre  se  dépose.    . 

L'^au  dissout  trois  fois  son  volume  de  gaz  acide  sulfhydrique;  la 
dissolution  en  prend  Todeur.  Si  la  dissolution  est  exposée  au  contact 
de  Tair  dans  un  flacon  mal  bouché  qui  peimette  à  Pair  dç  se  renou- 
veler, tout  l'hydrogène  brûle  lentement  en  formant  de  l'eau,  et  le 
soufre  se  dépose  en  poudre  d'un  blanc  jaunâtre.  M.  Jacquelain  a 
trouvé  que  l'eau  contient  un  peu  d'acide'  sulfureux  et  d'acide 
sulfurique.  Lorsqu'on  veut  conserver  cette  dissolution  intacte,  il 
faut  que  l'eau  ait  été  privée  d'air,  que  les  flacons  soient  pleins,  et 
qu'ils  soient  parfaitement  bouchés. 

L'acide  sulfhydrique  gazeux  et  humide  se  transforme  en  acide 
suJf urique  au  contact  de  l'air,  surtout  en  pénétrant  les  corps  poreux  : 
ce  curieux  phénomène  a  été  observé  pour  la  première  fois  par 
M.  Dumasaux  bains  d'Aix  en  Savoie.  Les  pierres  calcaires tlès  murs 
des  salles  de  ces  bains  sulfureux  se  trouvent  ainsi  changées  en  peu 
de  temps  en  sulfate  de  chaux  ;  lés  étoffes  des  rideaux  sont  bientôt 
tellement  brûlées  par  l'acide  sulfurique  qui  les  pénèti'e,  qu'elles 
tombent  en  poussière;  les  gonds  des  portes  sont  promptement 
changés  en  sulfate  de  fer.  M.  Dumas  a  facilement  vérifié  que  les 
fragments  d'étoffes  étaient  pénétrés  d'acide  sulfurique;  et  de  ces 
phénomènes  il  a  tiré  cette  conséquence  logique,  que  probablement 
beaucoup  de  sulfates  de  chaux  naturels  devaient  leur  formation  à 
cette  action  sur  des  carbonates  qtfl,  par  épigénie ,  auraient  été 
transformés  en  sulfate  de  chaux,  ou  plâtre. 

Le  chlore,  le  brome  et  l'iode  le  décomposent;  et  l'on  se  sert  de 
cette  propriété  pour  préparer  l'acide  iodhydrique  en  dissolution 
dans  l'eau.  En  effet, 

Aq  +  I  +  HS=Aq— m  — S. 

Le  soufre  se  dépose  en  poudre  blanchâtre.  On  se^sert  de  cette  pro- 
priété pour  doser  l'acide  sulfhydrique  des  eaux  sulfureu3^s  au 
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moyen  d'une  dissolution  alcoolique  d'iode  très-faible  et  titrée.  On 
ajoute  à  Teau  sulfureuse  une  dissolution  d'amidon.  Tant  qu'il  y  a 
de  l'acide  sulfhydrique  à  décomposer ,  l'iode  n'agit  pas  sur  l'amidoii. 
Ce  procédé ,  dû  à  M.  Dupasquier^  a  été  nommé  sulfhydrométrie. 

Un  grand  nombre  de  métaux  se  décomposent;  ils  se  combinent 
au  soufre  et  mettent  l'hydrogène  en  liberté  -,  quelques-uns  opèrent 
celte  décomposition  avec  production  de  lumière.  C'est  l'acide  sul- 
hydrique ,  ou  plutôt  le  soufre  des  œufs,  qui  noircit  l'ai^enterie  avec 
laquelle  on  les  sert. 

L'acide  nitrique  le  décompose.  S'il  est  fumant  et  qu'on  en  projette 
quelques  gouttes  dans  un  flacon  plein,  de  gaz  sulffiydrique^^  il  y  a 
décomposition  subite  :  il  se  dépose  du  soufre,  il  se  forme  de  l'eau  et 
de  l'acide  nitreux.  Il  ne  faut  pas  boucher  le  flacon,  parce  qu'il  y 
aurait  inflammation  et  expulsion. 

Le  bioxyde  de  nitrogène  le  décompose;  il^se  produit,  à  la  longue  y 
du  sulfhydrate  d'ammoniaque  et  du  protoxyde  de  nitrogène,  si  on 
opère  à  l'abri  de  l'air. 

Les  acides  sulfurique  et  sulfureux  le  décomposent,  comme  nous 
le  verrons  plus  loin. 

Ildéconipose  un  grand  nombre  de  sels  métalliques;  l'oxyde  qui 
^rt  de  base  au  sel  se  déccnnpose  :  son  oxygène  foririe  de  l'eau  avec 
rhydrbgène  de  l'acide  sulfhydrique  ;  le  métal  se  combine  au  soufre. 
Si  l'on  éCTit  sur  un  papier  avec  un  sel  de  ce  genre  qui  soit  incolore, 
comme  un. sel  de  plomb  très-étendu  d'eau,  on  n'aperçoit  pas  les 
caractères;  maïs,  en  exposant  ce  papier  à  l'action  de  l'acide  sulfhy- 
drique, il  se  produit  du  sulfure  de  plomb  noir,  qui  fait  paraître  les 
caractères  :  c'est  le  procédé  qu'empldent  les  charlatans  qui  font  tirer 
l'horoscope. 

PRÉPARATION. 

On  ne  peut  pas  obtenir  l'acide  sulfhydrique  directement;  on  l'ob- 
tient toujours  ^n  décomposant  les  sulfures  métalliques  par  certains 
acides.  Si  c'est  un  sulfure  xlont  le  métal  puisse  décomposer  l'eau 
sous  l'influence  des  acides,  comme  le  fer,  on  emploie  l'acide  sulfu- 
rique ou  l'acide  chlorhydrique  à  volonté;  mais,  si  le  métal  n'a  pas 
cettç  propriété,  comme  l'antimoine,  on  ne  peut  se  servir  que  d'acide 
chlorhydrique,  qui  se  décompose  lui-même  pour  fournir  l'hydrogène 
au  soufre ,  tandis  que  le  chlore  se  combine  au  métal. 

Le  moyen  le  plus  usité  consiste  à  décomposer  le  protûsulfure  de 
fer,  FeS,  par  l'eau  et  l'acide^sulfiirique  :  on  met  le  sulfure  de  fer  en 
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petits  morceaux  au  fond  d'un  flacon  à  tubulure  {fig*  i);  on  remplit 
d'eau  à  moitié,  pui$  on  verse  Tacide  par  le  tube  à  entonnoir  :  le  gaz 
se  dégage,  il  reste  du  sulfate  de  fer  : 

FeS  +  HO  +  SO^  =  HS  +  FeO,  S03. 

On  peut  dans  le  même  appareil  décomposer  le  sulfure  de  barium 
par  Tacide  chjorhydrique.  En  formant  Facide  sulfhydrique,  on  pro- 
duit du  chlorure  de  barium ,  qui  est  un  réactif  très^employé.,  et  qui 
reste  en  dissolution  dans  Teau  du  flacon  : 

BaS+HCl=BaCl  +  HS. 

Lorsqu'on  veut  recueillir  le  gaz  sur  le  mercure,  on  se  sert  souvent 
de  sulfure  d'antimoine  et  d'acide  chlorhydrique  fumant;  maïs  il  passe 
toujours  un  peu  de  gaz  chlorhydrique  qui  se  mêle  à  l'acide  sulfhy- 
drique; on  doit  le  faire  passer  dans  un  flacon  laveur. 
Sb^S^  +  3  HCl  =  Sb>CP  +  3  HS. 

L'acide  sulfhydrique  liquide,  c'est-à-dire  en  dissolution  dans  l'eau, 
s'obtient  de  la  même  manière  en  adaptant  à  la  suite  du  flacon  d'où 
se  dégage  le  gaz  une  suite  de  flacons  à  tubulures  contenant  de  l'eau, 
un  appareil  de  Woulf,  comme  pour  la  préparation  du  chlore  liquide. 

L'acide  sulfhydrique  est  composé  de  1  volume  de  gaz  hydrogène 
et  de  I  de  vapeur  de  soufre  condensés  en  i  volume  et  l'équiva- 
lent de  2  volumes  d'hydrogène  et  de  |  de  volume  de  vapeur  de 
soufre  ;  sa  composition  en  poids  pour  100  donne  : 
Hydrogène,  .  .  .      5,88 
Soufre.  .  ....    94,12 

-  100,00 

L'acide  sulfhydrique  est  l'un  des  réactifs  les  plus  employés  d^ans 
les  laboratoires ,  surtout  pour  la  séparation  des  métaux. 

On  ne  l'emploie  en  médecine  à  Textérieur  que  dans  des  bains 
d'eaux  sulfureuses  pour  le  traitement  des  maladies  de  la  peau;  on 
emploie  aussi  quelques-unes  des  eaux  sulfureuses,  comme  celles 
d'Ënghien,  à  l'intérieur,  dans  le  traitement  de  quelques  affections 
de  poitrine. 


BISUIiFURE  D'HYDiEIO«ËMl],HS'  =  33  ou  412,5. 

Le  bisulfure  d'hydrogène  a  été  découvert  par  Scheele  et  étudié 
par  Bertholet  et  M.  Thénard.  G'e^t  un  liquide  unj)eu  jaunâtre  ;  son 
odeur  est  fétide,  sa  saveur  piquante,  et  il  blanchit  immédiatement 
la  langue,  de  la  même  manière  que  le  bioxyde  d'hydrogène  avec 
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lequel  il  a  beaucoup  de  rapports.  Sa  densité  est  de  1^769.  U  est  in- 
flammable et  forme  de  l'eau  et  do  l'acide  sulfureux. 

Le  bisulfure  d'hydrogène  est  peu  stable,  il  se  décompose  spon- 
tanément en  1  équivalent  de  soufre  et  1  d'acide  sulfbydrique.  Si 
on  l'introduit  dans  un  tube  fermé  par  une  extrémité ,  et  qu'ensuite 
on  ferme  l'autre  de  môme  à  la  lampe  d'émaillcur^  l'acide  sulfhy- 
drique,  ne  pouvant  se  dégager,  se  liquéfie ,  tandis  que  le  soufre  cris- 
tallise en  octaèdres. 

Il  est  décomposé  immédiatement  lorsqu'on  le  met  en  contact  avec 
les  corps  qui  réagissent  sur  l'eau  oxygénée;  les  sulfures  alcalins  qui 
sont  des  sulfobases  le  décomposent  de  même. 

PRÉPARATION. 

On  prépare  le  bisulfure  d'hydrogène  au  moyen  d'un  polysulfure 
de  calcium  qu'on  obtient  facilement  en  faisant  bouillir  parties 
égales  de  chaux  éteinte  et  de  fleur  de  soufre  daiis  2  fois  leur  poids 
total  d'eau  ;  on  maintient  l'ébullition  pendant  une  heure,  et  l'on 
filtre.  On  dispose  ensuite  un  grand  entonnoir  sur  un  support,  après 
avoir  fermé  son  extrémité  avec  un  bouchon  de  liège  ;  on  le  remplit 
à  naoitié  d'acide  chlorhydrique,  mêlé  avec  le  quart  de  son  volume 
d'eau,  puis  on  y  verse  peu  à  peu  la  dissolution  de  sulfure  refroidie, 
en  ayant  soin  de  n'en  pas  mettre  assez  pour  neutraliser  entièrement 
la  liqueur  qui  doit  rougir  sensiblement  le  tournesol.  On  voit  bientôt 
se  déposer  des  gouttes  d'un  liquide  d'apparence  huileuse  qui  gagne 
le  fond  de  l'entonnoir.  Lorsqu'il  y  est  rassemblé,  on  débouche  fai- 
blement l'entonnoir  pour  le  séparer  de  la  liqueur  laiteuse  qui  est 
au-dessus;  on  le  lave  à  plusieurs  reprises  par  décantation. 

On  a  vu  que  ce  corps  était  décomposé  par  les  sulfures  alcalins. 
C'est  pourquoi  il  faiit  verser  le  sulfure  de  calcium  dans  l'acide,  et 
nonTacide  dans' le  chlorure  de  calcium;  car  celui-ci,  étant  toujours 
en  excès  par  rapport  à  l'acide ,  décomposerait  le  bisulfure  au  fur  et  à 
mesure  qu'il  se  formerait. 

Le  bisulfure  d'hydrogène  est  composé  en  volumes  de  2  volumes 
d'hydrogène  et  de  |  de  volume  de  vapeur  de  soufre,  et  en  poids, 
pour  iOO,  de  : 

Hydrogène 3,033 

Soufre 96,967 

100,000 

Cotte  combinaison  d'hydrogène  et  de  soufre  n'est  probablement 
pas  la  seule  qui  se  produise  dans  l'opération  au  moyen  de  laquelle 
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on  Tobtient;  mais  on  n'a  pas  encore  étudié  les  divers  produits  qui 
se  forment  en  même  temps  que  le  sulfure  d'hydrogène. 

Quoique  sans  usage,  ce  corps  n'en  offre  pas  moins  d'intérêt  scien- 
tifique en  raison  de  son  analogie  avec  le  bioxyde  d'hydrog^e. 


Le  soufre  se  combine  avec  Toxygène  en  un  grand  nombre  de 
proportions  diverses.  Toutes  ces  combinaisons  sont  acides  et  déri- 
vent de  l'une  d'elles,  la  plus  stable  de  toutes,  qui  est  Fàcide  sulfureux, 
par  lequel  nous  devrons  en  conséquence  commencer  Tétudede  cette 
série,  puisque  c'est  par  lui  qu'on  arrive  à  toutes  Içs  autres  combinai- 
sons. 

Berzélius  a  cru  devoir  séparer  cette  série  en  deux  groupes  dis- 
tincts que  nous  allons  citer,  quoique  ses  dénominations  n'aient 
pas  été  admises,  par  tous  les  chimistes  en  France. 

La  première  série  comprend  les  acides  anciennement  connus, 
qui  sont  :  l'acide  sulfureux.  .  .  SO*; 
;.,  — sulfurique.  .  .  SO^; 

—  hyposulfureux  S'O*. 

La  seconde  à>eçu  de  Berzélius  le  nom  de  série  thioniqucy  d'un 
ipot  grec  qui  signifie  soufre  y  pour  la  distinguer  deTautre  série,  dont 
le  nom  est  tiré  du  mot  latin  qui  a  la  même  signification;  elle  com- 
prend ; 

l'acide  dithionique.  .  S*0^,  qui  est  l'acide  hyposulfurique  ; 

—  trithronique.  .  S'O^  ou  l'acide  sulfliyposulfurique; 

—  tetrathionique  S^O^,  ou  acide  bisulfhyposulfuriquej 

—  pentathionique  S^O^  ou  acide  trisulfhyposulfurique; 

On  voit  que  dans  cette  série  l'acide  thionique,  qui  devrait  être  le 
point  de  départ,  fait  défaut;  sa  formule  devrait  être  SO^. 

Les  acides  de  cette  séiîe,  dont  le  premier  a  été  découvert  par  Gay- 
Lussac  et  Welteren  1819,  le  second  par  M*  Langlois,  le  troisième 
et  le  quatrième  par  MM,  Fordos  et  <jélis,  n'ont  d'importance  qu'au 
point  de  vue  de  la  philosophie  chimique.        ,     * 


ACIDE  (iUl4ilXJRE%JX,S0'  =  a2  OU  400,   1  lit.  pèse  28^,873. 

L'acide  sulfureux  «st  connu  depuis  très-longtemps,  mais  Stahl 
est  le  premier  gui  ait  fixé  l'attention^les  chimistes  sur  ce  corps; 
Priestley,  l'ayant  plus  tard  recueiUi  sur  le  mercure,  le  fit  mieux  con- 
naître. 
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L'acide  sulfureux  peut  se  présenter  sous  les  trois  états^  gazeux, 
liquide  et  solide;  à  la  température  ordinaire^  c'est  un  gaz  incolore^ 
d'une  odeur  piquante^  qui  est  celle  du  soufre  qui  brûle;  il  provoque 
fortement  la  toux^  et  suffoque;  sa  saveur  est  acide^  désagréable;  il 
rougit  d'abord  la  teinture  bleue  de  tournesol,  puis  la  détruit  en 
produisant  une  teinte  jaune  clair.  Sa  densité  et  de  2*234.  Soumis 
àuD  poidde  —  i(f  à  la  pression  ordinaire,  il  se  liquéfie,  si  on  l'expose 
au  froid  produit  par  te  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther; 
et  il  se  solidifie. 

Ce  gaz  n'entretient  pas  la  combustion,  et  Tarrête  même  immédia- 
tement; c'est  pourquoi,  lorsque  le  feu  prend  à  la  suie  d'une  chemi- 
née, on  l'éteint  en  projetant  de  la  fleur  de  soufre  dans  le  foyer  dont 
on  bouche  l'ouverture.  Le  soufre,  en  brûlant,  produit  de  l'acide  sul- 
fureux qui  arrête  immédiatement  l'incendie  :  on  arriverait  aussi 
sûrement  au  même  résultat  si  l'ouverture  de  la  cheminée  étant 
pourvue  d'un  rideau  de  tôle,  qu'on  le  baissât  et  qu'on  fermât  exacte- 
ment les  jours  avec  de  la  cendre  mouillée. 

Le  gaz  acide  sulfureux  estsoluble  dans  l'eau  et  l'alcool;  l'eau  en 
dissout  environ  50fois  son  volume,  à  la  température  et  à  la  pression 
ordinaires.  Cette  dissolution  a  l'odeur  et  toutes  les  propriétés  du  gaz; 
elle  est  incolore.  Dans  cet  état,  l'acide  sulfureux  absorbe  rapidement 
l'oxygène  de  l'air  en  formant  deracide^sulfurique;  il  est  très-diffi- 
cile, par  cette  raison,  de  l'avoir  entièrement  pur  sans  acide,  La  dis- 
solution saturée  a  une  densité  de  1,04. 

L'eau  se  combine  à  l'acide  suif ureux,  et  forme  un  hydrate  qui  cris- 
tallise en  lames  minces  incolores,  quand  on  fait  arriver  du  gaz  sul- 
fureux humide  dans  un  vase  refroidi  àlO°.  Cet  hydrate  est  analogue  à 
celui  que  produit  le  chlore  humide  à  +  5°  :  il  est  composé  d'un  équi- 
valent d'acide  sulfureux  et  de  9  d'eau;  et  sa  formule  est  S0*,9H0.^ 
Lorsqu'on  fait  fondre  ces  cristaux,  il  se  dégage  une  grande  quantité 
de  gaz  acide  sulfureux. 

L'oxygène  qui  se  combine  facilement  à  l'acide  sulfureux  humide 
est  sans  action,  lorsque  les  deux  gai  sont  secs  et  à  la  température 
ordinaire  ;  mais,  si  l'on  fait  passer  le  mélange  à  travers  certains  corps 
poreux,  et  surtout  l'éponge  de  platine,  à  la  température  d'environ 
+  30O>,  les  deux  gaz  se  combinent  et  produisent  de  l'acide  sulfu- 
rique  anhydre. 

L'hydrogène  décompose  l'acide  sulfureux  à  la  température  rouge; 
il  se  produit  de  l'eau  et  de  l'acide  sulfhydrique;  le  charbon  agit  de 
la  même  manière  en  donnant  de  l'eau  et  du  sulfure  de  carbone. 


Le  chlore  ne  décompose  pas  l'acide  sulfureux;  il  s'y  combine ,  à 
équivalents  ^ux ,  lorsquHls  sont  secs  ;  il  se  forme  un  liquide  d'une 
odeur  suffocante ,  dont'  la  densité  est  4,66,  qui  bout  à  +77®,  la 
densité  de  sa  vapeur  est  4,665.  Sa  formule  est  SO'Cl.  L'eau  décom- 
pose ce  corps  en  se  décomposant  elle-même.  L'oxygène  transforme 
Tacide  sulfureux  en  acide  sulfurique,  et  l'hydrogène  s'unit  au  chlore, 
et  forme  de  l'acide  chlorhydrique  :  SO»a  -h  HO  =  SO^  -f-HCl.  C'est 
pouipquoi  l'on  ne  peut  obtenir  ce  corps ,  que  Von  nomme  acide  chlo- 
rosulfurique,  qu'au  moyen  des  gaz  secs.  Il  a  été  découvert  par  M.  Re- 
gnault.  Le  brome  et  l'iode  donnent  des  produits -analogues;  les  aci- 
des chlorique,  bromique  et  iodique  le  décomposent. 

L'action  de  l'acide  azotique  sur  l'acide  sulfureux  est  des  plus 
remarquables  et  très-importante,  car  c'est  elle  qui  peut  seule  faire 
comprendre  la  formation  de  l'acide  sulfurique  dans  les  chambres  de 
plomb. 

Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  de  gaz  sulfureux  dans  de  l'acide 
nitrique  à  1  équivalent  d'eau,  NO^,  HO,  il  se  forme  des  cristaux; 
si  l'acide  nitrique  est  à  A  équivalents  d'eau,  comme  celui  que  l'on 
trouve  dans  le  conmierce ,  les  cristaux  ne  se  produisent  plus ,  mais 
il  y  a  production  d'acide  hyponitrique  et  formation  d'acide  sulfu- 
rique au  ôommencement  de  l'expérience,  SO*  -h-NO^HO  =  SO^HO 
-HNO^.  L'acide  hyponitrique  se  dissout  dans  l'acide  nitrique,  non 
encore  décomposé  et  colore  la  liqueur;  mais,  l'acide  sulfureux 
continuant  à  passer,  les  acides  nitrique  et  hyponitrique  lui  cèdent 
de  l'oxygène;  et  en  définitive  on  obtient  de  Tacide  sulfurique ,  du 
gaz  bioxyde  de  nitrogène  pur,  qui  se  dégage,  et  la  liqueur  devient 
incolore. 

M.  Péligot  a  observé  que  l'acide  nitrique,  même  très-étendu  d'eau, 
donnait  les  mêmes  résultats,  si  l'on  élevait  la  température  à  4-8O0. 

Le  gaz  acide  sulfhydrique  est  sans  action  sur  l'acide  sulfureux 
lorsque  les  deux  gaz  sont  secs;  mais,  s'ils  sont  humides,  ils  se  dé- 
composent tous  deux;  il  se  fornie  de  Teau ,  et  le  soufre  se  dépose. 
Pour  que  la  réaction  soit  complète,  il  faut  2  équivalents  d'acide 
sulfhydrique  et  1  seul  d'acide  sulfureux,  c'est-à-dire  2  volumes 
du  premier  et  1  du  second. 

2HS-hSO^=2HO-h3S. 

Les  métaux  sont  sans  action  sur  l'acide  sulfureux  gazeux  à 

froid,  si  ce  n'est  le  potassium  et  le  sodium;  mais  beaucoup  d'entre 

ux  le  décomposent  à  chaud.  Lorsque  cet  acide  est  en  dissolution 


dans  l'eau^  il  dissout  au  contraire  ^  à  froid ^  plusieurs  métaux^  le 
zinc,  le  fer,  etc. 

Les  matières  organiques  sont  souvent  détruites  par  cet  acide. 
Cette  action  est  principalement  remarquable  sur  les  matières  colo- 
raûtes  qu'il  détruit.  Si  on  le  met  en  contact  avec  des  violettes.,  il  les 
blanchit;  on  utilise  cette  propriété,  dont  nous  parlerons  ©n  détail 
au  blanchiment. 

PRÉPARATION. 

L'acide  sulfureux  se  prépare ,  soit  directement  par  la  combustion 
du  sou&e  au  moyen  de  Toxygène  de  Tair/soit  par  Toxygène  que 
peuvent  céder  ces  corps  au  contact  du  soufre  au  moyen  de  la 
chaleur. 

C'est  le  premier  de  ces  modes  qui  est  pratiqué  dans  l'industrie, 
et  le  second  dans  les  laboratoires. 

Nous  commencerons  par  celui-ci.  Lorsqu'on  mêle  de  la  fleur  de 
soufre  avec  six  fois  son  poids  de  bioxyde  de  manganèse  dans  une 
cornue  de  verre,  et  que  l'on  chauffe  modérément,  le  bioxyde  cède 
la  moitié  de  son  oxygène  au  soufre ,  et  produit  du  gaz  acide  sulfu- 
reux. La  réaction  s^opèri^  entre  l'équivalent  de  soufre  et  deux  de 
bioxyde;  il  reste  deux  équivalents  de  protoxyde  de  manganèse. 
S -h  2  MnO^ = SO* -h  2  MnO. 

Dans  cette  opération,  il  faut  ménager  la  chaleur,  parce  qu'autre- 
mmi  unegFande  partie  du  soufre  se  volatilise  sans  agir^mais^  quelque 
précaution  que  Ton  prenne,  on  ne  peut  éviter  entièrement  cet  incon- 
vénieût  :  on  peut  remplacer  le  bioxyde  de  manganèse  par  du  bichro- 
mate de  potasse. 

Dans  les  laboratoires,  on  a  souvent  recours  àla  décomposition  de 
l'acide  sulfurique  par  un  métal  ou  par  le  charbon.  Si  Ton  veut 
avoir  cet  acide  à  Vétat  de  gaz  pur,  on  doit  employer  un  métal  qui  ne 
décompose  pas  l'eau,  conune  le  cuivre  ou  le  mercure.  On  se  sert 
alors  d'un  petit  ballon  de  verre  dans  lequel  on  met  le  métal;  puis 
on  verse  l'acide  sulfurique,  et  Ton  adapte  un  bouchon  de  liège  tra- 
versé  par  un  tube  courbé  pour  recueillir  le  gaz  sur  le  mercure,  parce 
qu'il  est  trop  soluble  dans  l'eau  pour  être  recueilli  sur  ce  liquide. 
CU4-2  803  =CuO,S03  -hSO^ 

On  voit,  d'après  l'équation,  que,  $i  l'on  traite  1  équivalent  de 
l'un  des  deux  métaux  cités  par  2  équivalents  d'acide  sulfurique^ 
un  seul  se  décompose  en  oxygène  qui  se  combine  au  métal  pour 
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produire  un  oxyde  basique,  qui  s'unit  à  l'autre  équivalent  d'acide 
non  décomposé  et  forme  une  sulfate;  l'équivalent  d'acide  sulfureux 
se  dégage. 

C'est  toujours  à  ce  mode  de  préparation  qu'il  faut  avoir  recours 
pour  obtenir  l'acide  sulfureux  liquide  anhydre.  On  se  sert  de  Tap* 
pareil  que  l'on  vient  de  décrire;  mais  à  la  suite  du  flacon  laveur 
on  dispose  un  tube  desséchant  Â,  contenant 
de  la  ponce  imbibée  d'acide  sulfurique  ou 
du  chlorure  de  calcium,  d'où  part  un  tube 
courbé  à  angle  droit  qui  se  rend  dans  un 
large  tube  rétréci  aux  ^  de  sa  hauteur  et 
fermé  à  la  lampe  à  l'une  de  ses  extrémités  B, 
^et  entouré  d'un  mélange  réfrigérant  pour 
^-  ^-  condenser  le  gaz  (  /î^.  40  ). 

Lorsque  l'expérience  est  achevée,  on  retire  le  tube  abducteur,  et 
l'on  ferme  le  récipient  à  la  lampe  par  la  partie  rétréciè;  autre- 
ment il  entrerait  en  ébuUition  et  repasserait  à  l'état  de  gaz.  Gesi 
un  liquide  incolore  dont  la  dentité  est  1,42.  La  tension  de  sa  va- 
peur est  très-grande;  car  il  bout  même  à  0**.  Aussi  par  son  évapo- 
ration  il  produit  un  froid  considérable.  Si  l'on  active  l'évaporation 
par  un  courant  d'air,  le  froid  peut  aller  jusqu'à  —  50®  et  même 
près  de  —  70®,  et  congeler  le  mercure;  on  obtient  mieux  ce  résul- 
tat sous  la  machine  pneumatique. 

Lorsqu'on  le  mêle  avec  de  Peau,  il  la  fait  geler  immédiatement. 
Ce  liquide  peut  prendre  la  disposition  sphéroïdale  comme  l'eau , 
quand  on  le  place  sur  une  plaque  rouge;  si  l'on  verse  un  peu  d'eau 
sur  une  goutte  d'acide  sulfureux,  le  froid  résultant  de  l'évaporation 
de  l'acide  sulfureux  est  suffisant  pour  la  congeler,  quand  même 
l'expérience  se  fait  dans  un  moufle  chauffé  au  rouge. 
Sous  cet  état,  l'acide  sulfureux  est  sans  usage. 
Comme  l'acide  sulfureux  est  très-soluble  dans  l'eau,  on  prépare 
cette  dissolution  au  moyen  d'un  appareil  semblable  à  celui  qui  a  été 
décrit  pour  la  préparation  du  chlore  (ftg.  26  ) .  Dans  le  ballon  de  verre 
on  met  du  charbon  de  bois  en  poudre  qui  a  été  fortement  calciné;  on 
ajoute  de  l'acide  sulfurique  concentré  en  quantité  suffisante  pour 
humecter  seulement  la  masse  de  charbon  sans  en  faire  une  bouillie. 
Le  ballon  doit  être  placé  dans  un  bain  de  sable;  on  chauffe  modé- 
rément et  l'on  obtient  2  volumes  d'acide  sulfureux  et  i  d'acide 
carbonique. 

C  +  2S05  =  CO»  +  2SO% 


I 
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Oii  voit  par  ce  résultat  que  ce  procédé  ne  peut  être  employé 
lorsqu'on  veut  avoir  l'acide  sulfureux  à  Pétat  de  gaz,  parce  qu'il 
aérait  toujours  impur  ;  mais  quand  on  veut  le  dissoudre  dans  l'eau^ 
oixnme  le  gaz  sulfureux  est  non-seulement  plus  solubleque  l'acide 
carlxmique^  mais  aicore  plus  abondant,  ce  dernier,  s'il  le  dissolvait, 
snait  déçAsLcé  par  l'acide  sulfureux.  Quelques  soins  que  l'on  prenne, 
la  dissolution  ccmtient  toujours  de  l'acide  sulfurique,  et,  selon 
M.  Jacquelaiû,  de  l'acide  hyposulfurique. 

On  a  cru  trouver  que,  dans  ce  mode  de  préparation,  il  se  produi- 
sait im  peu  d'oxyde  de  carbone  et  d'un  hydrogène  carboné  ;  mais 
ces  gaz,  en  tout  cas,  ne  s'y  trouvent  qu'en  petite  quantité  et  ne 
peuvent  nuire,  n'étant,  pour  ainsi  dire,  pas  solubles  dans  l'eau.  Quel- 
quefois on  emploie  ce  procédé  chez  les  teinturiers,  lorsqu'on  veut 
blanchir  les  effets  de  laine  ou  de  soie. 

Dans  les  furts,  l'acide  sulfureux  se  prépare  au  moyen  de  la  com- 
bustion du  soufre,  soit  libre,  soit  combiné  avec  le  fer,  ou  avec  le 
cuivre  et  le  fer  ensemble,  selon  la  destination  de  ce  gaz. 

USAGES. 

L'acide  sulfureux  est  principalement  employé  pour  fabriquer 
l'acide  sulfurique.  A  cet  effet  on  brûle  le  soufre  ou  les  sulfures  que 
nous  avons  cités,  et  que  l'on  nomme  pyrites. 

On  s'en  sert  encore  pour  blanchir  la  laine,  la  soie,  les  plumes, 
la  paille.  L'appareil  consiste  en  une  chambre  A  {fig.  41),  coupe  ver- 

,.  >  ticale  en  A'  {dan  ).  Cette  cham- 
bre a  10  mètres  de  long  sur5dc 
large  et  6  de  haut.  A  l'une  des 
extrémités  on  pratique  une 
porte B,  B',  au  milieu  delà  face, 
et  au-dessus  une  petite  fenêtre 
C;  à  l'extrémité  opposée  se 
trouve  une  cheminée  d'appel 
D,  D'.  On  suspend  les  matières 
ou  étoffes  à  blanchir  sur  des 
tambours  E,  E',etc.,  qui  sont 
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FIg.  41. 

disposés  à  la  partie  supérieure  de  la  chambre  :  les  matières  suspen- 
diHi  doivent  être  mouillées. 

Lorsque  tout  est  disposé  dans  la  chambre ,  le  registre  F,  F', 
étant  fermé,  ainsi  que  le  volet  de  la  fenêtre  C,  on  place  aux 
quatre  coins  de  la  chambre  des  têts  G,  G',  chauffés  au  rouges,  puis 

T.  I.  \\ 
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on  y  place  du  soufre  en  canon,  qui  ne  tarde  pas  à  fondre  et  à  s'en- 
flammer .^  On  ferme  alors  la  porte  By  B'j  hermétiquement.  La 
chambre  ne  tarde  pas  à  se  remplir  de  gaz  acide  sulfureux  :  ce  gaz 
se  dissout  dtms  Teau  qui  humecte  les  objets  su^ndus^  et  réagit  sur 
la  matière  colorante  de  manière  à  la  détruire  en  se  changeant^  aux 
dépens  de  son  oxygène  y  en  acide  sulfurique.  Lorsque  l'on  pense 
que  Faction  est  terminée^  c'est-à-dire  au  bout  de  quelques  heures, 
on  ouvre  le  registre  F,  F,  puis  le  vdet  C,  afin  d'expulser,  par 
l'aspiration  de  la  cheminée ,  le  gaz  sulfureux,  qui  doit  s'y  trou- 
ver en  excès,  et  de  renouveler  l'air  :  on  ouvre  alors  la  porte, 
et  l'on  peut  pénétrer  sans  inconvénient  dans  la  chambre,  et 
retirer  les  objets,  qui  doivent  être  soigneusement  lavés  pour  en- 
traîner l'acide  sulfurique,  qui  les  altérerait  si  on  ne  l'enlevait  pas. 
L'acide  sulfureux  est  employé  en  médecine  pour  le  traitement 
des  maladies  de  la  peau  et  surtout  de  la  gale  :  à  l'hôpital  Saint-Louis, 
on  a  disposé  pour  ces  traitements  des  appareils  très-bien  combinés 
mais  fort  coûteux  :  nous  donnons  la  description  d'un  appareil  rem- 
plissant les  mêmes  conditions,  puisqu'il  est  construit  d'après  les 
mêmes  principes,  mais  beaucoup  plus  économique,  et  qu'il  est 
facile  d'établir  partout. 

Cet  appareil  est  composé  d'un  tonneau  {fig.  4â) 

A,  dans  lequel  on  dispose  un  siège  à  claire-voie 

B,  sur  lequel  se  place  la  personne  en  traitement. 
I  Sous  le  siège  se  trouve  une  brique  C,  sur  la- 
quelle on  pose  un  têt  chauffé  au  rouge ,  D,  dans 

I  lequel  on  met  quelques  fragments  de  soufre.  La 
personne  qui  s'y  trouve  est  enveloppée  jusqu'au 
cou  d'une  couverture  recouvrant  la  partie  supé- 
rieure du  tonneau  :  c'est  elle-même  qui  introduit  le 
soufre  dans  le  têt,  quand  elle  est  placée.  L'élé- 
\  ation  de  température  excite  la  transpiration  ;  elle  dissout  le  gazacide 
sulfureux,  qui  pénètre  dans  les  pores  de  la  peau  et  produit  l'effet 
que  l'on  en  attend.  On  l'emploie  aussi  liquide,  dans  des  potions 
ou  boissons,  comme  astringent ,  acidulé  et  rafraîchissant  :  on  n'en 
met  que  quelques  gouttes. 


5 


Fig.  42. 


ACIDE  SUUPURiaUE,  SO^  =  40  OU  500. 

L'acide  sulfurique  a  été  découvert  par  Bazile  Valentin,  au  quin-, 
zième  siècle.  On  le  trouve  rarement  à  l'état  de  Uberté  dans  la  na- 
ture ^  en  dissolution  dans  l'eau  au  voisinage  des  volcans.  L'eau  du 
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Rio-Vinagre^  dans  l'Amérique  méridionale,  en  contient  un  peu  plus 
de  j^, selon  M.  Boussingault;  celle  d'une  source  dans  le  Pararao  de 
Ruiz,  2 1  millièmes^  et  un  peu  d'acide  chlorhydrique,  selon  M.  Levoy. 

L'acide  sulfurique  est ,  comme  agent  chimique ,  aussi  important 
que  la  machine  à  vapeur  comme  agent  mécanique.  Il  mérite  donc 
plus  que  tout  autre  corps  une  étude  approfondie. 

On  le  connaît  sous  deux  états:  !*>  anhydre  et  solide;  2®  hydraté  et 
liquide  :  mais,  liquide,  il  forme  plusieurs  hydrates  à  proportions  dé- 
finies et  caractérisés  par  des  propriétés  spéciales. 


AdDB  SUIiFIJRiatJB  HYORATÉ,  SO^HO  =  49  ou  512,5. 

Cet  acide  est  un  liquide  incolore ,  inodore  :  sa  consistance  oléa- 
gineuse lui  avait  fait  donner,  avant  la  création  de  la  nomenclature, 
le  nom  A'huile  de  vitriol^  parce  qu'on  le  retirait  du  vitriol  vert 
(sulfate  de  fer).  Sa  densité  est  1,842  ;  il  rougit  fortement  la  teinture 
de  tournesol,  comme  tous  les  acides  énergiques;  il  entre  en  ébulli- 
tion  à  4-  325®,  en  produisant  des  vapeurs  épaisses,  blanches,  pe- 
santes, qui  provoquent  fortement  la  toux;  exposé  à  une  tempéra - 
lurede —  34*»,  il  se  solidifie.  Cet  acide  a  une  telle  affinité  pour  Teau 
qu'on  s'en  sert  souvent  pour  dessécher  les  gaz  et  pour  faire  les  éva- 
porations  dans  le  vide  sec;  si  les  flacons  dans  lesquels  on  le  con- 
serve, et  qui  doivent  être  bouchés  à  Témeri ,  parce  que  le  Uége  se- 
rait promptement  brûlé,  si  ces  flacons  ne  bouchent  pas  parfaitement, 
l'acide  ab^rbe  l'eau  hygrométrique  en  peu  de  temps. 

L'hydrogène  agit  sur  Tacide  sulfurique  :  il  se  forme  de  l'eau  et  de 
l'acide  sulfureux;  aussi  ne  doit-on  pas  l'employer  pour  dessécher 
ce  gaz.  La  plupart  des  autres  métalloïdes  le  décomposent  aussi ,  à 
chaud,  en  s'emparant  d'une  partie  de  son  oxygène  :  beaucoup  de 
métaux  sont  dans  le  même  cas,  ainsi  qu'on  la  vu  à  l'article  de 
^kide sulfureux;  mais,  pour  que  l'action  ait  lieu,  il  ne  faut  pas  que 
l'acide  soit  étendu  d'eau;  car  alors  il  n'agit  que  sur  les  métaux  qui 
peuvent  décomposer  l'eau  en  sa  présence;  l'acide  n'est  pas  dé- 
composé dans  ce  cas . 

L'eau  qu'on  ajoute  à  l'acide  sulfurique  concentré  ne  fait  pas  que 
•e  dissoudre  :  il  y  a  combinaison  et  en  môme  temps  production  de 
chaleur  considérable.  On  ne  doit  pas  opérer  le  mélange  dans  des 
^ns  qui  se  briseraient  infailliblement  par  le  changement  brusque 
fe température,  mais  dans  des  ballons  de  verre  ou  dans  des  ter- 

11. 
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rines  de  grès.  On  verse  l'acide  dans  l'eau^  et  Ton  agite  continuelle 
ment.  Il  ne  faut  pas  ajouter  tout  Tacide  à  la  fois,  mais  peu  à  peu 
La  température  peut  s'élever  à  +  130^,  en  mêlant  5  kilogranunc 
d'eau  avec  12  ^  kilogrammes  de  cet  acide. 

Si  on  opère  le  mélange  avec  de  la  neige  et  de  l'acide  sulfurique 
on  peut  avoir  production  de  cbialeur,  ou  de  froid^  selon  les  propor 
tiens  relatives  des  deux  corps.  Ainsi  4  parties  d'acide  et  1  de  neig 
produisent  de  la  chaleur.  4  parties  de  neige  et  1  d'acide  abaissen 
la  température  à  —  20^. 

Dans  le  premier  mélange ,  le  refroidissement  résultant  du  passagi 
de  l'eau  de  l'état  solide  à  Tétat  liquide  n'est  pas  aussi  considérabli 
que  la  chaleur  produite  par  la  combinaison  de  l'eau  avec  l'acide 
dans  le  second,  c'est  le  contraire. 

Lorsqu'on  mêle  parties  égales  d'eau  et  d'acide  sulfurique,  il  y  i 
condensation ,  c'est-à-dire  que  le  volume  diminue  de  3  centièmes. 
Ce  phénomène  se  présente  lorsqu'on  mêleavec  l'eau  certainsliqiiides, 
par  exemple,  l'alcool,  l'acide  acétique  concentré;  ce  n'est  donc  pas 
une  propriété  particulière  à  l'acide  sulfurique. 

L'acide  sulfurique  peut  se  mêler  ententes  proportions  avec  l'eâu; 
mais  ilforme  avec  elle  des  combinaisons  définies.  On  connaît  :  i^le 
monohydrate ,  qui  est  celui  que  nous  venons  de  décrire  ;  un  bihy- 
drate  S0^2H0  :  sa  densité  est  1,78;  exposé  à  la  température  de 
4-  4®,  il  cristallise  en  gros  prismes  rhomboïdaux,  ordinairement  termi- 
nés par  une  pyramide  ou  pointement  à  quatre  faces  :  ces  cristaux  sont 
transparents.  En  cristallisant,  cet  acide  augmente  de  volume,  et  brise 
los  toiirilles  dans  lesquelles  il  est  contenu.  L'acide  sulfurique  attirant 
facilement  l'humidité  de  l'air,  si  les  vases  qui  le  contiennent  ne  sont 
pas  parfaitement  bouchés,  il  arrive  bientôt  à  l'état  de  bihydraie 
sîins  que  l'on  s'en  aperçoive;  les  tourilles  se  fendent,  et,  si  l'on  ne 
s'en  aperçoit  pas ,  lorsque  la  température  s'élève ,  l'acide,  se  liqué- 
fiant, se  répand  au  dehors  et  peut  causer  des  accidents  graves,  ou  tout 
au  moins  une  perte  notable.  Il  suffit  de  le  chauffer  à  -f-335»  pour 
le  ramener  à  l'état  de  monohydrate.  Cet  hydrate  est  composé,  pour 
100,  de 

Acide  monohydraté 84,38 

Eau 15,62 

100,00 
Si  l'on  ajoute  à  loo  parties  d'acide  monohydraté  37  parties  d'eau, 
le  mélange  donne  le  maximum  de  contraction.  On  suppose,  par 
cette  raison,  que  c'est  un  hydrate  particulier.  En  effet,  il  est  exac- 
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tement  composé  de  i  équivalent  d'acide  anhydre  et  de  3  d'eau  : 
SO^  3  HO.  Sa  composition^  pour  iOO,  est^  en  nombres  ronds,  de 

Acide  monohydraté.  ...    72 

Eau 28 

m 

Sadensité  est  1,62;  ilboutà+lSO^.  Il  suffit  de  le  chauffer,  comme 
le  précédent,  à  -f-  325»,  il  redevient  acide  monohydraté.  Ce  dernier 
est  le  seul  qui  soit  stable,  et,  quand  on  le  chauffe,  il  distille  sans 
perdre  son  eau. 

On  voit,  par  ces  exemples,  que  la  densité  et  la  température  de 
l'ébollition  diminuent  en  proportion  de  Taugmentation  de  Teau  ; 
Dalton  et  Ure  ont  donné  des  tables  qu'il  est  souvent  nécessaire  de 
consulter. 

TABLE  D£  DALTON. 


QUANTITÉ 

POINT 

QUINTITÉ 

POINT 

OEKSITë. 

d'acide 

DENSITÉ. 

d*acide 

pour  100. 

d'ébullition. 

pour  100. 

d'ébuUiUon. 

1,850 

81 

326»,7 

1,769 

67 

216%7 

1,849 

80 

318  ,4 

1,757 

66 

210  ,0 

1,848 

79 

310  ,0 

1,744 

65 

204  ,7 

1,847 

78 

301  ,7 

1,730 

64 

199  ,6 

1,845 

77 

263  ,3 

1,715 

63 

194  ,4 

1,842 

76 

285  ,3 

1,699 

62 

190  ,0 

1,838 

76 

276  ,6 

1,684 

61 

186  ,1 

1>833  . 

74 

269  ,4 

1,670 

60 

182  ,2 

1,827 

73 

260  ,6 

1,650 

58,6 

176  ,7 

1,819 

72 

252  ,8 

1,620 

50 

143  ,3 

1,810 

71 

245  ,0 

1,408 

40 

126  ,7 

1,801 

70 

247  ,8 

1,300 

30 

115,6 

1,791 

69 

230  ,6 

1,200 

20 

100  ,7 

1,780 

68 

223  ,9 

1,100 

10 

103  ,3 

La  table  suivante,  du  docteur  Ure,  est  calculéeà  la  températurede 
-h  15»  pour  des  liquides,  depuis  1  jusqu^à  iOO  pour  100  d'acide  sul- 
furique  aqueux,  c'est-à-dire  monohydraté;  tandis  que  la  table  de 
Dalton  indique  la  quantité  d'acide  anhydre  pour  100  contenue  dans 
les  liquides  dont  il  donne  le  point  d'ébullition.  Ces  deux  tableaux  sont 
aussi  nécessaires  Tun  que  l'autre  dans  les  calculs  proportionnels 
pour  opérer  des  réacliona. 


im 
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TABLE  BU  DOGTEUB. 


iCIDE 

ACIDE 

ACIDE 

ACIDK 

aqueux. 

DENSITB. 

anhydre. 

aqoeiix. 

DENSITÉ. 

anhydre. 

100 

1,8485 

81,54 

60 

1,3884 

40,77 

99 

1,8476 

80,72 

49 

1,4788 

39,95 

98 

1,8460 

79,90 

48 

1,3697 

39,14 

97 

1,8439 

79,09 

47 

1,3612 

38,32 

96 

1,7410 

78,28 

46 

1,3630 

37,51 

95 

1,8376 

77,40 

45 

1,3440 

36,69 

94 

1,8336 

76,65 

44 

1,3348 

36,88 

93 

1,8290 

75,83 

43 

1,3255 

35,09 

92 

1,8233 

75,02 

42 

1,3165 

34,26 

91 

1,8179 

74,20 

41 

1,3080 

33,43 

90 

1,8115 

73,39 

40 

1,2999 

32,61 

89 

1,8043 

72,57 

39 

1,2913 

31,80 

88 

1,7962 

71,75 

38 

1,2826 

30,98 

87 

1,7870 

70,94 

37 

1,2730 

30,17 

86 

'  1,7774 

70,12 

36 

1,2664 

29,35 

86 

1,7673 

69,31 

35 

1,2672 

28,54 

«64 

1,7570 

68,49 

34 

1,2490 

27,12 

83 

1,7465 

67,68 

33 

1,2409 

26,91 

83 

1,7360 

66,86 

32 

1,2334 

26,09 

81 

1,7245 

66,05 

31 

1,2260 

25,28 

80 

1,7120 

65,23 

30 

1,2184 

24,46 

79 

1,6993 

64,42 

29 

1,2108 

23,65 

78 

1,6870 

63,60 

28 

1,2032 

22,83 

77 

1,6750 

62,78 

27 

1,1966 

22,01 

76 

1,6630 

61,97 

26 

1,1876 

21,20 

75 

1,6520 

61,15 

25 

1,1792 

20,38 

74 

1,6415 

60,34 

24 

1,1700 

19,57 

73 

1,6321 

59,55 

23 

1,1620 

18,75 

72 

1,6204 

58,71 

22 

1,1649 

17,94 

71 

1,6090 

67,89 

21 

1,1480 

17,12 

70 

1,6975 

67,08 

20 

1,1410 

16,31 

69 

1,5868 

56,26 

19 

1,1330 

15,49 

68 

1,5760 

55,45 

18 

1,1?46 

14,68 

67 

1,5648 

54,63 

17 

1,1165 

13,86 

66 

1,5503 

53,82 

10 

:   1,1090 

13,05 

65 

1,5390 

53,00 

15 

1,1019 

12,23 

64 

1,5280 

52,18 

14 

1,0953 

11,41 

63 

1,5170 

51,37 

13 

1,0887 

10,60 

62 

1,5066 

50,56 

12 

1,0809 

9;78 

61 

1,4960 

49,74 

11 

1,0743 

8,97 

60 

1,4860 

48,92 

10 

1,0682 

8,16 

59 

1,4060 

48,11 

9 

1,0614 

^  7,34 

58 

1,4660 

41,29 

8 

1,0244 

6,52 

57 

1,4560 

46,58 

7 

1,0477 

5,71 

56 

1,4460 

^  45,58 

6 

1,0405 

4,89 

55 

1,4360 

44,85 

5 

1,0336 

4,08 

54 

1 ,4265 

44,03 

4 

1,0268 

3,26 

53 

1,5170 

43,22 

3 

1,0706 

2,446 

52 

1,4073 

42,40 

2 

1,0140 

1,63 

51 

1,3977 

41,58 

1 

1,0074 

0,8164 
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L'acide  sulfurique^  mis  en  contact  avec  la  plupart  des  sels^  déplace 
Facide  qui  s'y  trouve  combiné ,  si  celui-ci  est  gazeux  ou  plus  volatil 
que  lui  ^  ou  s'il  est  insoluble  ou  peu  soluble^ 

Il  réagit  fortemeut  sur  la  plupart  des  substances  organiques;  il 
attaque  fortement  la  peau,  qui  semble  savonneuse;  s'il  agissait  un 
peu  longtemps^  il  produirait  une  ulcération  :  c'est  donc  un  poison 
corrosif  des  plus  énergiques.  Si  l'on  y  plonge  des  allumettes,  elles  sont 
immédiatement  noircies  :  l'acide  décompose  le  ligneux  en  s'empa- 
parant  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène  qui  s'y  trouvent  en  propor- 
tion convenable  pour  former  de  l'eau  dont  l'acide  s'empare;  la 
matière  est  carbonisée.  S'il  en  tombe  sur  les  vêtements,  il  faut  y 
mettre  inunaédiatement  de  l'anmioniaque,  sans  quoi  l'acide^  en  sé- 
chant, les  brûle  et  produit  des  trous.  Il  peut  dissoudre  certaines 
matières  organiques  sans  les  altérer,  l'indigo ,  par  exemple,  et  cette 
propriété  est  utilisée  dans  la  teinture;  dans  d'autres  cas,  sous  l'in- 
Haence  de  l'eau,  il  détermine  des  changements  dans  la  constitution 
deces  corps,  sans  que  lui-même  éprouve  aucune  altération,  comme 
dans  la  transformation  de  la  fécule  en  dextrinéet  en  sucre.  C'est  un 
te  cas  nombreux  d'action  de  présence  dont  nous  avons  parlé,  ou 
force  catalytique.  Il  serait  difficile  d'énumérer  toutes  les  réactions 
tas  lesquelles  l'acide  sulflirique  intervient  :  on  aura  occasion  de 
te  voir  dans  tout  le  cours  de  l'ouvrage. 


ACIOB  fitJlii^UeiQtJB  HB  «AXB,  (SO^)%UO. 

On  prépare  à  Nordhausen  et  à  Goslar ,  en  Saxe,  un  acide  sulfuri- 
<iue  particulier,  contenant  moins  d'eau  que  lé  précédent;  car,  lors- 
qu'il est  fabriqué  convenablement,  il  ne  contient  que  moitié  de  l'eau 
de  l'acide  monohydraté  dont  nous  venons  de  parler,  et  doit  être 
considéré  comme  un  demi-hydrate  :  dans  cet  état,  c'est  un  li- 
quide souvent  coloré  en  brun  par  quelques  matières  organiques. 
On  peut  l'obtenir  incolore;  sa  densité  est  1,9;  il  répand  d'abon- 
dantes fumées  à  Pair  ;  il  se  solidifie  facilement  par  le  froid,  sous  forme 
d'aiguilles. 

Cet  acide  sert  presque  uniquement  à  dissoudre  l'indigo  pour  la 
teinture,  de  préférence  à  l'acide  ordinaire,  parce  qu'il  ne  faut  que 
*  parties  d'acide  de  Saxe  pour  dissoudre  1  partie  d'indigo,  tandis 
Itt'il  en  faut  8  de  l'autre;  il  a,  de  plus,  sur  ce  dernier  l'avantage 
^e  ne  jamais  contenir  d'acide  nitrique,  dont  la  présence  nuit  k  la 
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dissolution,  parce  que  cet  acide  détruit  une  partie  de  la  matièr 
colorante. 

n  y  a  donc  quatre  hydrates  d'acide  sulfurique  dans  lesquels  Vem 
se  trouve  dans  les  rapports  *-,  i,  %  3,  ou,  en  nombres  entiers,  i 
2,  4, 6. 

Cet  acide,  tel  qu^on  le  trouve  maintenant  dans  le  commerce,  a  rare 
ment  la  quantité  d'eau  que  nous  avons  indiquée,  parce  que  souveo 
dans  les  récipients  destinés  à  le  condenser  on  ajoute  de  l'acide  sut 
furique  ordinaire. 


ACIOB  liUliFUlilQUB  anhydre,  SO^. 

L'acide  sulfurique  anhydre  est  solide;  à  la  température  ordinaire, 
il  se  présente  sous  forme  de  houppes  soyeuses ,  ayant  Taspect  de 
l'asbeste  tenace,  que  Ton  peut  comprimer  entre  les  doigts  sans  qu'il 
brûle,  à  la  condition  qu'ils  soient  bien  secs.  Sa  densité  est  i  ,97,  selon 
M.  Bussy  ;  il  fond  à  +  â5<>  en  un  liquide  incolore ,  il  bout  à  +  %% 
mais  il  répand  à  l'air  des  fumées  blanches,  épaisses,  pesantes,  même 
à  la  température  de  O».  M.  Mitscherlich  a  trouvé  par  l'expérience  que 
la  densité  de  sa  vapeur  était  3^01,  cependant  celle  qui  estindiquéepar 
la  composition  n'est  que  2,77.  Elle  est  composée,  en  effet,  de  j  vo- 
lume de  vapeur  de  soufre  et  de  3  volumes  d'oxygène,  ou,  en  poids  : 

Soufre 40 

Oxygène j60 

100 

Cet  acide  est  sans  action  sur  le  papier  de  tournesol  bien  sec.  On 
ne  doit  pas  cependant  en  conclure  que  ce  n'est  pas  un  acide;  car 
on  sait  que  les  réactions  ne  peuvent  que  rarement  s'exercer  sans  la 
présence  de  Teau.  La  chaleur  rouge  le  décompose  en  acide  sulfb- 
reux  et  en  oxygène. 

L'acide  sulfurique  anhydre  peut  dissoudre  le  dixième  de  son  poids 
d'iode,  avec  lequel  il  semble  être  combiné;  la  liqueur  produit  des 
cristaux  d'un  beau  vert,  qui  fondent  à  -f-  30** ,  et  l'on  peut  en  separaf 
l'acide  par  la  distillation.  Si  l'on  ajoute  un  peu  plus  d'iode,  la  liqueur 
prend  une  belle  teinte  bleue. 

Le  soufre  se  dissout  également  dans  l'acide  sulfurique  anhydre, 
et  produit  des  dissolutions  dont  la  couleur  varie  selon  les  proportions 
de  soufre  que  l'on  ajoute.  M.  Vogel  a  trouvé  que  1  de  soufre  et 
o  d'acide  donnaient  un  liquide  brun  transparent;  1  de  soufre  et 


sa 
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7  d'acide,  un  liquida  vert;  1  de  soufre  et  10  d'acide,  un  liquide  d'un 
beau  bleu,  susceptible  de  communiquer  sa  teinte  à  une  grande 
quantité  d'acide  de  Nordhausen. 

Ces  combinaisons  sont  peu  stables.  Si  on  les  expose  dans  un  vase 
parfaitement  bouché,  à  une  légère  élévation  de  température,  elles 
se  décomposent  :  il  se  produit  de  l'acide  sulfureux  qui  se  liquéfie;  si 
le  vase  est  ouvert,  cet  acide  se  dégage.  L'eau  les  décompose;  il 
se  dépose  du  soufre,  et  de  l'acide  sulfureux  se  dégage  instanta- 
nément. 

On  avait  pensé  que  la  combinaison  brune  était  un  oxyde  de  sou- 
fre; mais  Schweigger  a  remarqué  qu'en  mettant  du  soufre  dans  le 
récipient  destiné  à  recueillir  l'acide  anhydre,  et  lutant  parfaitement 
les  diverses  parties  de  l'appareil,  quand  l'air  est  expulsé,  l'acide 
liaai^l  obtenu  abandonne,  lorsque  la  masse  est  refroidie,  le  soufre  avec  le- 
quel il  s'était  combiné ,  ce  qui  ne  pourrait  pas  avoir  lieu  si  la  com- 
iDsqcf    binaison  était  réellement  im  oxyde  de  soufre. 

Le  phosphore,  mis  en  contact  avec  l'acide  anhydre,  s'enflamme  au 
boat  de  peu  de  temps  :  il  se  forme  de  l'acide  phosphorique  anhydre, 
^ du  soufre  se  dépose  sur  les  parois,  si  Ton  opère  en  vase  clos; 
autrement  il  se  produit  de  l'acide  sulfureux,  par  suite  de  la  combus- 
tion du  soufre  mis  en  liberté. 
L'acide  sulfurique  anhydre  a  une  si  grande  affinité  pour  l'eau  que, 
silWen  verse  dans  ce  liquide,  on  entend  le  même  bruit  que  si  l'on 
y  plongeait  un  fer  rouge,  tant  la  chaleur  produite  est  considérable; 
et  si  Ton  verse  l'acide  dans  une  très-petite  quantité  d'eau,  il  peut  y 
^voir  dégagement  de  lumière.  Les  vapeurs  formées  par  cet  acide 
an  contact  de  l'air  sont  dues  à  cette  affinité. 
Lebioxydedenitrogène  ne  se  combine  pas  avec  Tacide  sulfurique 
8W18  le  contact  de  l'air;  mais  l'acide  hyponitrique  se  combine  avec 
?*  ^     iai,  et  donne  le  même  produit  cristallin  que  quand  on  fait  agir  l'acide 
sulfureux  sur  l'acide  nitrique  fumant. 

L'acide  sulfureux  se  combine  avec  l'acide  sulfurique,  lorsqu'on  le 
fait  arriver  dans  ce  dernier  acide  entouré  d'un  mélange  réfrigéran 
^naéme  de  glace  :  le  produit  est  liquide,  fumant,  incolore,  plus  vo- 
^que  l'acide  sulfurique  anhydre,  et  décomposable  par  l'eau.  Il  se 
<^ine  avec  beaucoup  d'autres  acides. 
Mis  en  contact  avec  les  corps  organiques,  il  les  noircit  immédiate- 
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FRÉPAHATION  DE  L'AGIDE  SULFURIQUS  ANHYDRE. 

On  peut  facilement  préparer  directement  Vacide  sulfurique  an 
hydre  au  moyen  du  procédé  de  MM.  Desboreiner  et  Magnus^  en  fai 
sant  passer  dans  un  tube  de  porcelaine  ou  de  verre,  contenant  d 
l'éponge  de  platine  et  chauffe  vers  4-  300®,  un  mélange  de  2  va 
lûmes  de  gaz  sulfureux  et  de  1  d^oxygène  ou  de  5  d'air  atmosphé- 
rique ,  tous  deux  parfaitement  secs.  On  adapte  un  récipient  bia 
desséché,  que  Ton  refroidit  au  moyen  de  la  glace,  ou  au  moins  i 
+  IQo;  on  ne  peut  employer  aucune  matière  organique  dans  la  di^ 
position  de  l'appareil;  il  faut  luter  avec  de  l'argile. 

On  peut  encore  l'obtenir  en  distillant  l'acide  sulfurique  monohy- 
draté  sur  de  l'acide  phosphorique  anhydre  ou  sur  du  perchlorure 
de  phosphore  :  mais,  dans  ce  dernier  cas,  il  se  forme  de  Tacide  cUor- 
hydrique,  ce  qui  est  un  inconvénient  que  n'offre  pas  le  cas  précédent 

Le  procédé  le  plus  usité  consiste  à  distiller  à  4ine  douce  chaleur 
l'acide  de  Nordhausen  dans  une  cornue  de  verre  à  laquelle  on  adapte 
un  récipient  en  verre  effilé  par  un  bout  et  bien  sec  :  on  l'entourre  de 
glace.  Pour  modérer  l'action  de  la  chaleur,  il  vaut  mieux  chauffer  au 
bain  de  sable.  L'acide  de  Nordhausen  pouvant  être  considéré  comme 
un  mélange  d'acide  monohydraté  qui  n'entrer  en  ébullition  qu'à 
-I-  3250  et  d'acide  anhydre  qui  bout  à  -|-  35®,  on  est  certain,  en 
cliauffant  à  -|-  200®,  de  distiller  entièrement  ce  dernier  sans  en- 
traîner l'autre. 

PRÉPARATION  DE  L'aGIDE  DE  SAXE. 

L'acide  de  Saxe,  que  l'on  nomme  aussi  acide  fumcmt,  à  cause 
des  fumées  abondantes  qu'il  répand  à  l'air,  et  acide  giaeiai,  patte 
qu'il  est  souvent  cristalKsé,  s'obtient  en  grand  par  la  distillation  du 
sulfate  de  fer  que  l'on  a  soin  de  sécher  en  le  chauffant  sur  la  «ah 
d'un  four,  au  contact  de  l'air  ;  ce  qui  le  fait  passer  à  Pétat  de  sul- 
fate de  sesquioxyde,  lequel,  étant  une  base  faible,  abandonne  l'aoMê 
plus  facilement;  on  n'a  pas  besoin  alors  de  chauffer  si  fortemeM, 
et  l'on  perd  moins  d'acide,  quoiqu'il  y  en  ait  toujours  une  partie  dé- 
composée en  acide  sulfureux  et  en  oxygène.  La  dessicatîon  ti'e«ti** 
mais  parfaite;  autrement  on  n'obtiendrait  que  de  Taolde  anhydre; 
mais,  si  l'on  voulait  qu'elle  le  fût,  on  serait  forcé  de  chauffer  asseï 
pour  chasser  et  même  décomposer  en  pure  perte  une  partie  de 
l'acide. 
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Le  sulfate  de  fer  oxydé  et  séché  au  point  convenable  est  introduit 
dans  des  cornues  ou  des  cylindres  en  grès  auxquels  on  adapte  des 
récipients  en  verre,  ou  mieux  en  grès;  les  cornues  sont  placées  en 
grand  nombre  des  deux  côtés  d'un  fourneau  carré  long.  De  100  ki- 
logrammes de  sulfate  de  fer  desséché  on  doit  retirer  45  kilo- 
grammes diacide. 

Dans  les  laboratoires  on  le  prépare  en  distillant  les  bisulfates  alca- 
lins. D  se  vend  36  fr.  les  100  kilogrammes  enBohême;  enFrance  il  en 
coûte  140.  La  consommation  est  ici  de  30^000  kilogrammes.  On  ne 
conçoit  pas  qu'aucun  industriel  n'ait  encore  réussi  en  France  à  le 
produire  à  assez  peu  de  frais  pour  soutenir  la  concurrence  :  ce  ne 
serait  cependant  pas  très-difficile  ;  mais  on  trouve  que  la  consom- 
mation n^en  est  pas  assez  grande  pour  couvrir  les  dépenses  de  pre- 
oiier  établissement,  ce  qui  n'est  certainement  pas  possible. 

PREPARATION  DE  l'ACIDE  ORDINAIRE  EN   ACIDE  AN&LAIS. 

Cet  acide  a  été  obtenu  dans  le  principe  exclusivement  par  la  dis- 
tiBalion  du  sulfate  de  fer  ou  de  celui  de  cuivre ,  que  l'on  ne  dessé- 
chait pas  comme  pour  obtenir  l'acide  de  Saxe  :  aussi  était-il  peu 
abondant  et  fort  cher.  On  s'aperçut  plus  tard  que  Tacide  sulfureux 
iiofflidese  transformait^  par  Taction  de  l'air^  en  un  acide  ayant  les 
mêmes  propriétés  que  celui  provenant  de  cette  distillation,  et  qu'il 
n'en  diffère  que  par  la  quantité  d'eau  qu'il  contient  ;  enfin  Le- 
fèvpe  et  Lemery,  pour  favoriser  la  combustion  du  soufre  ,  y  ajou- 
tèrent du  nitre  et  obtinrent  des  résultats  qui  dépassaient  leurs  cal- 
culs. Ce  mode  de  fabrication  fut  adopté  en  Angleterre  en  1746,  mais 
^r  une  grande  échelle^  dans  des  chambres  doublées  en  plomb  à 
Intérieur,  qui  avaient  environ  30  mètres  de  long  sur  3  de  large  et  4 
<fehaut:  on  y  introduisait  delà  vapeur  d'eau,  et  l'on  obtenait  ainsi 
iDe assez  grande  quantité  d'acide;  mais  sa  disposition  ne  permettait 
l»sun  travail  continu.  Ce  procédé  fut  introduit  en  France  par 
M«r,  en  1780. 

On  ne  tarda  pas  à  modifier  l'appareil,  dans  le  but  de  rendre  Topé- 
^tion  continue,  et  à  fractionner  la  chambre  unique  en  une  série  de 
ckambres  plus  petites  avant  la  grande  et  à  sa  suite  :  c'est  à  Holker 
^  l'on  doit  cette  dernière  modification,  qui  a  beaucoup  simplifié 
^'opération.  Mais,  avant  de  décrire  l'appareil  et  la  manière  dont  on 
induit  l'opération,  il  faut  en  donner  la  théorie. 

ï^ns  les  premiers  temps  où  Ton  employa  l'acide  nitrique,  on  s'i- 
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Fig.  43. 


—  magina  que  cet  acide  cédait  tout  son  oxygën 
au  soufre^  et  qu'il  se  produisait  seulement  6 
l'acide  sulfurique  et  du  nitrogène. 

Clément  Désormes  a  mis  sur  la  voie  de  1 
vraie  théorie  de  cette  formation  par  Vexpé 
rience  suivante.  On  introduit  dans  un  ballon  i 
(  fig.  43  ),  d'une  capacité  de  plusieurs  litres^  d 
l'acide  sulfureux  par  l'un  des  trois  tubes  qui; 
pénètrent;  par  Tun  des  deux  autres,  du  bioxyd 
de  nitrogène  :  les  deux  gazneréagissent  pasPoi 
sur  l'autre;  on  introduit  enfin  de  l'oxygène,  qu 
produit  immédiatement  des  vapeurs  rouges  d'à 
cide  hyponitrique.  Si  les  gaz  sont  secs,  ilne» 
passe  aucun  phénomène  nouveau  ;  mais,  s'ils  sont  humides,  les  vapeun 
rouges  disparaissent  bientôt,  et  l'intérieur  duballon  se  recouvre  décris- 
taux  aciculaires  incolores  qui  persistent;  si  l'on  introduit  ensuite  une 
certaine  quantité  d'eau,  les  cristaux  se  dissolvent  avec  bruit,  produc- 
tion de  chaleur,  et  les  vapeurs  rouges  paraissent  de  nouveau  :  si  l'on  exa- 
mine le  liquide,  on  voit  qu'il  contient  de  l'acide  sulfurique.  Les  vapears 
rouges  sont  de  l'acide  hyponitrique  se  reproduisant  pai*  la  conn 
binaison  du  bioxyde  de  nitrogène  qui  s'est  dégagé  des  cristaux 
avec  l'oxygène  restant  dans  le  ballon;  s'il  reste  de  l'acide  sulfu- 
reux, de  nouveaux  cristaux  peuvent  se  former,  et  ainsi  de  suite. 

On  avait  conclu  de  cette  expérience  remarquable  que  la  forma- 
tion de  l'acide  sulfurique  dans  les  chambres  de.  plomb  était  due  à 
l'existence  de  ces  cristaux  qui  devaient  se  produire  pour  faire  de 
l'acide  sulfurique  par  l'action  de  l'eau  :  en  examinant  avec  plus 
de  soin  ce  qui  se  passe  ,  on  a  remarqué  que  non-seulement  la  pto- 
duction  de  ces  cristaux  n'était  pas  nécessaire,  mais  qu'elle  était  pluWl 
nuisible  que  favorable,  et  n'avait  lieu  que  dans  le  cas  où  la  vapeur 
d'eau  manquait  dans  l'appareil. 

Cependant ,  quoiqu'on  se  soit  trompé  sur  l'importance  du  rôle  de 
ces  cristaux  dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique,  cette  expé- 
rience a  démontré  que  l'acide  nitrique  ne  cédait  pas  son  oxygène 
au  soufre  lui-même,  mais  bien  à  l'acide  sulfureux  qui  s'est  formé. 
On  a  vu,  en  effet,  que,  lorsqu'on  fait  .passer  du  gaz  sulfureux 
dans  de  l'acide  nitrique  étendu  d'eau,  il  se  formait  de  l'acide  sulfn* 
rique  et  de  l'acide  hyponitrique;  de  plus,  on  sait  par  ce  qui  a  été 
constaté  à  l'article  de  cet  acide,  qu'au  contact  de  l'eau  il  reprodui- 
sait de  Tacide  nitrique  et  du  bioxyde  de  nitrogène  ;  et  que  ce  dernier, 
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au  contact  de  Foxygène  de  Tair,  reproduisait  de  Tacide  hyponi- 
trique. 

Voici  donc  la  série  de  transformations  qui  se  renouvellent  presque 
indéfiniment  dans  les  chambres  de  plomb.  L^acide  sulfureux  et  Ta- 
cide  nitrique  donnent  Téquation  : 

SO»  -f-  NOS  HO  =  SOS  HO  -f-  N04, 
dradde  hyponitrique  avec  Teau,  Tautre  équation  : 
3N04-|-2H0  =  2N0SH04-N0». 

Uacide  nitrique  qui  se  reproduit  ici  agit  à  son  tour  sur  Tacide  sul- 
fureux. Enfin  le  bioxyde  de  nitrogène  au  contact  de  Tair,  en  s'em- 
parant  de  l'oxygène ,  reproduit  de  Tacide  hyponitrique ,  puis  de 
nouveau,  par  Taction  deTeau^  de  Tacide  nitrique  et  du  bioxyde  de 
nitrogène. 

Une  quantité  très-limitée  d'acide  nitrique  pourrait  donc  ainsi 
transformer  des  quantités,  pour  ainsi  dire^  infinies  d'acide  sulfureux 
en  acide  sulfurique^  en  empruntant  de  Toxygène  à  l'air  qui  se  re- 
nouvelle sans  cesse  dans  les  chambres  de  plomb,  pour  le  combiner 
avec  l'acide  sulfureux.  Voilà  pour  la  théorie  ;  mais  dans  la  pratique  ^ 
quelques  précautions  que  l'on  prenne,  il  y  a  toujours  une  perte  d'a- 
cide nitrique,  ou  plutôt  de  ses  dérivés. 

Nous  ne  décrirons  pas  la  chambre  de  plomb  primitive,  puisqu'elle 
est  abandonnée;  nous  entrerons,  au  contraire,  dans  tous  les  détails 
de  celle  qui  seule  est  en  usage  maintenant,  et  que  Ton  nomme  appa- 
reil continu,  lequel  produit  l'acide  avec  une  grande  économie  de  fa- 
brication, et  une  facilité  extrême  dans  la  conduite,  de  l'opération. 

L'appareil  est  composé  de  cinq  chambres  principales ,  dont  quatre 
petites  et  une  grande  :  celle-ci,  qui  doit  avoir  une  capacité  de 
1,000  mètres  cubes,  est  au  milieu  ;  les  deux  premières  sont  nommées 
tambours;  les  deux  autres  petites  sont  à  la  suite  de  la  grande,  on  les 
nomme  chambres  en  queue  :  aux  deux  extrémités  de  l'appareil  se 
trouvent  des  chambres  supplémentaires ,  le  tout  en  charpentes  dou- 
blées intérieurement  en  feuilles  de  plomb  soudées  au  plomb  par 
le  chalumeau  aérhydrique  de  M.  Desbassin  de  Richmond.  Les  deux  * 
chambres  en  queue  sont  disposées  de  telle  manière  par  les  diffé- 
rences de  niveau  que  les  liquides  qui  s'y  condensent  peuvent  s'é- 
<îouler  naturellement  dans  la  grande  chambre. 

Le  soufre  destiné  à  produire  Tacide  sulfureux  est  brûlé  dans  deux 
foyers  A,  A',  au-dessus  desquels  sont  placées  deux  chaudières  B,dont 
^'une  seulement  est  visible  dans  la  coupe  d'un  des  deux  fourneaux , 


174  ACIDE  SULFUltlQirE  AJfHTBRE. 

l'autre  étant  figurée  en  élévation  (fig.  44):  ces  chaudières  sont  chauf- 
fées par  la  combustion  du  soufre.  L'acide  sulfureux  sort  des  foyers 


Fig.  44. 
CHAMBRE  DE  PLOMB. 

par  des  tuyaux  qui  se  réunissent  en  un  seul,  C,  qui  le  fait  passer  dans 
le  premier  compartiment  D,  dont  nous  indiquerons  Tusage  à  la  fin 
de  la  description  :  au  moyen  du  conduit  E ,  Tacide  sulfureux  passe 
dans  le  premier  tambour  F;  cet  acide  s'y  mêle  à  de  la  vapeur  d'eau 
produite  par  les  deux  chaudières  et  amenée  dans  ce  tambour  par 
un  petit  tube  G,  qui  passe  dans  un  large  tuyau  H,  à  travers  lequel 
l'air,  échauffé  par  la  vapeur,  monte  et  pénètre  dans  le  tambour, 
et  de  là  dans  tout  le  système,  en  y  déterminant  un  tirage.  Cet  air  est 
destiné  à  fournir  l'oxygène  nécessaire  à  la  formation  de  l'acide  sul- 
furique  :  à  la  partie  inférieure  de  ce  premier  tambour  se  trouve  un 
conduit  E'  par  lequel  le  mélange  d'acide  sulfureux,  de  vapeur  d'eau 
et  d'air  arrive  devant  une  étagère  J,  sur  laquelle  de  l'acide  nitrique 
tombe  en  cascade;  souvent  on  place  deux  étagères  semblables.  L'a- 
cide nitrique  arrive  à  la  partie  supérieure  de  l'étagère ,  au  moyen 
d'un  tube  K,  partant  d'un  vase  à  écoulement  constant,  placé  en 
dehors;  il  se  produit  de  l'acide  sulfurique  très -chargé  d'acide  ni- 
trique ,  qui  passe  au  moyen  d'un  tuyau  de  F'  en  F,  dont  le  niveau 
est  plus  bas.  A  la  partie  supérieure  du  second  tambour  F',  se  trouve 
un  conduit  par  lequel  les  vapeurs  et  les  gaz  pénètrent  dans  la  grande 
chambra  L,  dont  on  ne  présente  ici  que  les  extrémités  pour  ne  pas 
donner  une  trop  grande  étendue  à  la  figure.  A  travers  le  conduit  E", 
passe  un  tube  G';  ce  tube  introduit  de  la  vapeur  dans  la  grande  cham- 
bre, qui  en  reçoit  encore  parles  deuxautres  tubes  G",G'".  Les  tubes 
G,  G',  etc.,  partent  d'un  tuyau  M,  qui  reçoit  directement  des  chau- 
dières B  la  vapeur  qu'il  doit  distribuer. 
Les  différents  jets  de  vapeur  sont  chargés  non-seulement  de 
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umir  de  Teau  aux  gaz,  mais  encore  d'en  favoriser  le  mélange  et  la 
ictioii^qui  a'opère  principalement  dans  cette  partie  de  l'appareil. 
Les  portions  de  gaz  dont  la  réaction  n'est  pas  achevée  s'écou- 
tper  le  oooduit  E'"  dans  la  première  chambre  en  queue  N^  de 
Imî  dans  la  seconde  N'  par  le  conduit  'E!'".  L'acide  condensé 
Wi  dont  le  niveau  est  supérieur  à  celui  de  N^  y  coule  par  un 
fm^  ei  de  même  de  N  dans  la  grande  chambre^  dont  le  niveau 
iflDCore  plus  bas. 

la  chambre  N'  terminait^  il  y  a  encore  quelques  années,  l'ap- 
M^  il  y  avait  à  la  partie  supérieure  un  tuyau  faisant  l'office  de 
euùnée,  par  lequel  l'air,  dépouillé  de  son  oxygène,  s'écoulait  dans 
rtmosphère  ;  mais,  en  même  temps,  il  s'échappait  d'abondantes 
tpeurs  rouges  d'acide  hyponitrique,  qui  étaient  une  perte  notable 
m  la  fabrication,  et  de  [^us  causaient  de  grands  dommages  dans 
is  cultures  voisines  ][  ce  qui  nécessitait  des  indem  nités  :  il  s'ensuivait 
QB  le  prix  de  revient  était  fortement  augmenté . 

Gty-Lussac  apporta  un  perfectionnement  à  ceschambres  de  plomb, 
«(joutant  àla  dernière  chambre  unnouveau  compartiment  que  l'on 
lomme  quelquefois  chambre  additionnelle  y  formant  entonnoir  par 
abn.  À  quelques  décimètres  au-dessus  du  fond  se  trouve  une  claire- 
m  sur  laquelle  on  place  des  fragments  de  coke^  destinés  à  faire 
%qu6  l'on  nomme  la  cascade  de  Clément.  Ce  coke  est  destinera 
reeevdrde  l'acide  sulfurique  concentré,  qui  vient  d'un  réservoir  P, 
ui  moyen  du  tube  Q,  sur  un  petit  vase  à  bascule  R,  dont  le  mou- 
mmX  alternatif  est  déterminé  par  la  chute  et  l'écoulement  de 
l'wide  qu'il  reçoit.  Cet  acide,  se  divisant,  dissout  alors  toutes  les  va- 
piOK  d'acide  hyponitrîque  qui  sans  lui  se  seraient  échappées. 

les  gaz  et  vapeurs  arrivent  dans  cette  chambre  nouvelle  par 
le  conduit  S,  qui  aboutit  à  un  réservoir  T,  dans  lequel  se  dé- 
[ttaot  les  vapeurs  condensées  :  un  autre  conduit  U  fait  parvenir 
agazen  0.  Un  tuyau  V  reçoit  l'acide  sulfurique  chargé  d'acide 
ijponitrique,  et  le  fait  parvenir  dans  un  réservoir  X.  Ce  réservofa* 
^étre  mis  en  communication  avec  le  conduit  de  vapeur  M,  par 
^ tube  X,  en  ouvrant  le  robinet  dont  il  est  pourvu.  Si  l'on  ouvre 
^lobinet,  la  vapeur,  exerçant  une  pression,  refouie  l'acide  dans  le 
Inbe  y,  et,  placé  dans  le  réservoir  à  écoulement  constant  Y,  l'acide 
Bnsort  par  le  tube  y',  et  tombe  dans  le  compartiment  D ,  sur  un 
^  vase  à  bascule  R',  pareil  à  R,  et  de  là  sur  des  plaques  de 
ploBttb  Z,  71  f  etc.,  où,  se  trouvant  en  contact  avec  l'acide  sulfureux 
^(ioant  des  foyers,  il  perd  son  acide  hyponitrique  en  produisant  une 
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nouvelle  quantité  d'acide  sulfurique  et  du  bio^yde  de  nitrogèiK 

On  peut  remplacer^  dans  la  cascade^  l'acide  sulfurique  par  h 
eaux  ammoniacales  qui  se  condensent  pendant  la  fabrication  du  gi 
d'éclairage,  ou  les  urinesdes  dépôts  de  vidange^  dans  lesquelles  l'uré 
s'est  changée  en  carbonate  d'ammoniaque.  Les  produits  qui  résuHei 
de  cette  réaction  peuvent  être  employés  avec  un  grand  avantage  à  li 
confection  d'engrais  puissants  dont  le  prix  compense  l'emploi  di 
l'acide  nitrique. 

On  peut  très-facilement,  à  défaut  d'eaux  ammoniacales^  se  servii 
de  lait  de  chaux,  comme  l'a  proposé  depuis  longtemps  Clément. 

Dans  les  chambres  de  plomb  de  la  capacité  que  nous  avons  iih 
diquée,  c'est-à-dire  d'environ  1,000  mètres  cul)es  pour  la  chambre 
principale  et  de  125  pour  chaque  tambour  ou  chambre  en  queue, 
c'est-à-dire  ensemble  1,500  mètres  cubes,  on  peut  brûler  1,000  ki- 
logrammes de  soufre,  ou  plus  de  2,000  kilogrammes  de  pyrite 
de  fer  en  24  heures;  ce  qui  doit  donner  30,000  kilogrammes  d'acidet 

Le  four  à  combustion  pour  les  pyrites  diffère  de  celui  dans  lequel 
on  ne  brûle  que  du  soufre,  en  ce  qu'il  faut  placer  les  pyrites  sur  une 
espèce  de  sole  en  fonte  sous  laquelle  se  trouve  un  foyer  destiné  i 
échauffer  les  pyrites  pour  déterminer  leur  combustion;  maiscbtns 
quelques  usines,  en  Angleterre,  le  four  est  disposé  comme  un  petit 
four  à  chaux,  dans  lequel  la  température,  étant  une  fois  élevée  à 
un  point  convenable,  se  maintient  assez  pour  que  la  combustion  des 
pyrites  continue  d'elle-même.  Le  four  employé  en  Suède  pour  l'ex- 
traction du  soufre  des  pyrites  cuivreuses  serait  préférable.  A 
Ghessy,  près  de  Lyon,  on  a  adopté  une  disposition  analogue. 

L'acide  obtenu  par  la  combustion  des  pyrites  contient  souventdè 
l'acide  arsenieux  ;  nous  indiquerons  le  moyen  que  l'on  peut  employer 
pour  l'en  purger. 

Quelques  fabricants  n'emploient  pas  la  cascade  d'acide  nitrique. 
Pour  envoyer  dans  les  chambres  l'acide  nitrique,  ils  ajoutent  au  soufre 
6  à  7  pour  100  de  nitrate  de  soude,  en  humectant  le  tout  avec  un  peu 
d'acide  sulfurique  j  celui-ci  décompose  le  nitrate  de  soude;  mai» il 
est  préférable  de  placer  le  nitrate  de  soude  et  l'acide  sulfurique 
dans  une  marmite  de  fonte  au  milieu  du  four  dans  lequel  s'opère 
la  combustion  du  soufre  :  ce  moyen  est  plus  économique  et  doit 
être  préféré. 

L'acide  qui  se  dépose  dans  les  chambres  ne  doit  pas  être  amené 
à  un  pointde  concentration  trop  élevé,  parce  qu'il  retiendrait  de  l'a- 
cide hyponitrique  qui  serait  perdu  pour  la  fabrication,  et  nuirait  aux 
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qualitésdeFacide^  c'est  en  général  à  53^  de  Taréomètre  de  Baume  au 
maximum;  ce  qui  correspond  à  une  densité  del  ,586.  Cettç  concentra- 
tk»  est  trop  faible  pour  beaucoup  d'usages>  et  Ton  est  obligé  de  con- 
mAtet  l'acide  dans  des  chaudières  de  plomb  jusqu'à  ce  qu'il  mar- 
qiie62<»  à  l'aréomètre;  ce  qui  correspond  à  la  densité  de  i  ,73  :  Tébul- 
Stion  s'opérwt  alors  à  la  température  de  +  198o  environ ,  le  pbmb 
peat  résister;  à  ce  d^é  de  concentration^  Tacide  peut  être 
employé  dans  la  décomposition  du  sel  marin  pour  produire  de 
l'acide  cUorhydrique  et  du  sulfate  de  soude.  Dans  les  fabriques  de 
soode  où  Voia  fait  l'acide  sulfurique,  on  arrête  la  concentration  à  ce 
pointy  et  même  seulement  à  60»^  densité  à  laquelle  l'ébullition  se 
bit  à  + 195»  :  on  est  alors  plus  certain  de  ménager  les  chaudières  ^ 
et  la  réaction  sur  le  sel  marin  ne  s'en  produit  que  mieux. 

ËQ  ne  poussant. pas  l'opération  plus  loin,  l'acide  sulfurique^  au 
moins  lorsqu'il  est  préparé  au  moyen  de  la  combustion  des  pyrites, 
ne  revient  pas  à  5  francs  les  100  kilogrammes;  et  il  peut  servir 
aussi  avantageusement  à  la  fabrication  de  l'acide  nitrique  et  dé 
beaucoup  d'autres  produits. 

Mais,  pour  quelques  autres  fabrications,  il  est  nécessaire  de  le  con- 
centrer autant  que  possible,  et  de  même  lorsqu'il  doit  être  transporté 
borsdelafabrique,  parce  que,  contenant  environ  16  pour  iOOd'eau  de 
plus  qu'à  son  plus  haut  degré  de  concentration,  les  frais  de  port  en 
soQt  d'autant  augmentés. 

JLorsqu'on  doit  concentrer  l'acide  sulfurique  au  maximum,  c'est- 
à-dire  jusqu'à  ce  qu'il  marque  66^^  ce  qui  correspond  à  la  densité 
1)85,  il  faut  opérer  dans  des  cornues  de  verre,  de  grès  ou  de  pla- 
tine, parce  quQ  la  température  de  l'ébullition  augmente  en  même 
temps  que  la  quantité  d'eau  diminue,  et  le  plomb  serait  attaqué  et 
niéme  fondrait. 

Les  cornues  de  verre  ou  de  grès  doivent  être  recouvertes  d'un 
lut  d'argile  et  de  sable,  pour  les  protéger  contre  l'action  du  feu  et 
leur  damner  plus  de  .résistance;  elles  ont  une  capacité  d'environ 
<|uanuaiie  litres  :  elles  sont  placées  à  côté  les  unes  des  autres  dans  un 
fourneau  de  galère,  qui  peut  en  contenir  40  ou  50  de  chaque  côté, 
et  Ton  y  adapte  des  récipients  dans  lesquels  on  condense  l'eau,  qui 
entraine  toujours  un  peu  dWdé:  cette  eau  est  versée  dans  les  cham- 
bres de  j^omb.  Ces  cornues  ont  l'inconvénient  de  pouvoir  casser 
souvent,  et  de  causer  de  grandes.pertes.  Les  cornues  de  platine  ne 
présentent  pas  cet  inconvénient,  mais  le  prix  en  est  élevé,  puisque 
^plus  petites  ne  coûtent  pas  moins  de  20,000  francs,  et  l'on  en 
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fait  dont  le  prix  est  quadruple;  ces  dernières  peuvent  concentrer 
4>00a  kilogrammes  d'acide  en  Î4  heures. 

Qréant  a  imaginé  un  siphon  en  platiùe  à  quatre  branches  enfer- 
mées dans  une  aiveloppe  méUdlIque  traversée  par  un  courant 
d'eau  qui  refroidit  l'acide  complètement  avant  son  arrivée  dans  les 
tourilles.  L'appareil  a^  une  marche  continue»  et  il  n'y  a  pas  de 
chaleur  perdue. 


DESCRIPTION  DE  x'APPÀREIii. 


"^\  Ifii  I 


L'alatnbic  enpblme 
qui  sert  ïlaconcentta- 
tien  de  l'acide  sulfuri- 
que  Gst  (composé  d'une 
cucurbiteR{^y.  45). 
Un  tube  en  S,  A,  sert 

introduire    l'acide; 
le   chapiteau   de  l'a- 
ambic  porte  latérale- 
ment une  allonge  H^ 
qui -conduit  les  vapeurs 


tin  seipentin  J, 
{dacé  dans  UD  ré- 
frigérant qui  les 
condense;  Le  li- 
qui  decondebsé 
est  de  l'eau  con- 
tenant unecei^ 
tainè  quantité 
Fig.43  6»s.  d'acide  salfori- 

que  :  on  l'introduit  dans  la  chambre  de  plomb.  Le  siphon  en  ph- 
tine  C,  G,  pénètre  par  une  tubulure  au  fond -de  la  cucurbite;  à  sa 
partie  supérieure  il  porte  des  tubes  à  entonnoir  jpour  |'amorceri 
Pendant  cette  opération,  le  robinet  R,  placé  à  l'extrémité  inférieW 
du  siphon,  est  fermé.  Le  siphon  est  plongé  dans  un  réfrigérant  D,  le- 
quel reçoit  un  courant  constant  d'eau  qui  permet  de  recevoir  Taeide 
complètement  refroidi  dans  une  tourille  E.  L'alambic  est  placé  sur 
un  foyer  F;  les  gaz'  de  la  combustion  s'échappent  par  une  chemi- 
née G.  Les  deux  Qgures  spnt  des  coupes  verticales  perpendiculaires 
l'une  à  l'autre. 
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L'aricte  sulfurique  obtenu  par  ce  procédé  contient  des  corps 
étrangers,  du  sulfote  de  plomb>  provenant  de  Tactioa  de  l'acide  sur 
le  métal  des  chambres  et  des  chaudières,  des  sels  provenant  de  l'eau 
enqrioyée,  deFacide  hyponitrique^  de  l'acide  sulfureux^  quelquefois 
del'adde  arsénieux.  Ces  divers  corps  ne  sont  pas  également  nui- 
sibles dans  l'industrie;  l'acide  hyponitrique  et  Facide  arsénieux 
seuls  doivent  être  âimihés  aussi  absolument  que  possible. 

H.  Pelouase  a  donné  un  procédé  fort  ingénieux  et  sim(de  pour  dé- 
tniiie  l'acide  hyponitrique  ou  l'acide  nitreux  qui  peuvent  s'y  trou- 
ver :  il  consiste  à  ajouter  à  l'acide,  pendant  sa  concentration^  une 
petite  quantité  de  sulfate  d'ammoniaque^  dont  la  base  cède  son 
hjdroigtee  à  l'oxygène  des  combinaisons  du  nitrogène  pour,  former 
de  l'eau  tandis^ue  le  nitrogène  se  dégage  ;  les  réactions  sont  indi- 
qoétt  par  les  équations  : . 

3N04  ou  N^"—l  (  NH^H0,S05  )  =  4  80^  -hi3  HO  -f-  7N, 
en  supposant  dé  l'acide  hyponitrique,  et  la  suivante 

NO*  -h  NH^  HO,  SO^  =S03— 4  HO  — 2  N, 
en  supposant  de  lucide  nitreux. 

La  présence  d\ui  petit  excès  de  sulfate  d'ammoniaque  ne  nuisant 
|tts,  tandis  C|ue  la  plus  petite  quantité  d'acide  hyponitrique  ou  ni- 
beuxnuirait  dansquelquesopérations^  commela  dlissolutipn  de  l'in- 
digo ou  la  carbonisation  de  la  garance^  on  ne  doit  pas  craindre  d'en 
naître  plus  qu'il  ne  faut . 

L'acide  arsénieux^  qui  provient  surtout  de  la  combustion  du 
soufre  des  pyrites,  peut  être  éliminé  au  moyen  du  sulfure  de  barium  : 
il  se  forme  du  sulfure  d'arsenic  et  du  sulfate  de  baryte  également 
insoluble  qu'on  lai^  déposer.  L'équation  indique  les  rapports  de  la 
léaction  : 

Aaœ-H3Ba  S^  O-Hi  80^  =  AsS^  -h 3  BaO, SO^  -hu  SO^ 

Ce  mode  de  purification  est  employé  à  l'usine  des  Chessy^  près 
deLycm. 

L'âiminatîon  de  l'acide  arsénieux,  AsO,  est  d'une  importance  très- 
pande,  dans  le  cas  surtout  où  l'acide  sulfurique  doit  servir  à  obtenir 
''scide  acétique^  vinaigre  de  bois^  parla  décomposition  de  l'acétate  de 
^<Hide,  l'acide  arsénieux  formant  avec  l'acide  acétique  une  combinai- 
^voliEitile  très-vénéneuse^  dont  nous  auronsà parler  à  là  Chimie  or- 
9^*9110,  combinaison  qui  reste  en  dissolution  dans  le  vinaigre  dis- 

(^)tl  raftoéMBte  une  quantité  indéAnie. 
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tillé^  et  qu'il  est  nécessaire  d'éviter  pour  les  opérations,  de  méde- 
cine l^ide  ayant  pour  but  la  recherche  de  Tarsenic.     < 

Les  autres  substances^  sulfates  de  plomb^  de  peroxyde  de  fer^  de 
chaux^  etc . ,  ne  peuvent  nuire  dans  Fmdustrie  d'une  manière  sensible  ; 
mais  dans  les  laboratoires  il  n'en  est  pas  de  même  :  il  faut  que  IV 
cide  sulfurique  soit  tout  à  fait  pur. 

L'opération  au  moyen  de  laquelle  on  obtient  cette  purification 
absolue  présente  quelque  difficulté,  en  raison  des  soubresauts  qui  se 
produisent  dès  que  TébuUition  commence  pour  opérer  la  distillatiofi> 
et  qui  peuvent  briser  la  cornue. 

La  distillation  de  l'acide  sulfurique  doit  être  faite  dans  une  <Mr- 
nue  de  verre  dont  le  col  pénètre  dans  un  ballon  qui  n'a  pas  besoin 
de  tubulure;  car  on  ne  doit  employer  ni  lut  ni  bouchon  :  il  est  bon 
quale  col  de  la  cornue  avance  presque  jusqu'au  centre  duballon* 
Pour  éviter  ou  au  moins  diminuer  Jes  soubresauts^  Gay-Lussac  a  re- 
commandé de  ^mettre  au  fond  de  la  cornue  de  petits  morceaux  de 
fil  de  platine,  qui  favorisent  l'ébullition  et  la  rendent  plus  régulière  : 
on  doit  avoir  un  second  ballon  parfaitement  lavé  à  l'eau  distillée,  et 
desséché  pour  mettre  à  la  place  du  premier  lorsqu'on  a  distillé  un 
dixième  environ  de  l'acide.  On  chauffe  graduellement  la  cornue, 
dans  laquelle  on  a  introduit  l'acide  avec  un  peu  de  sulfate  d'ammo- 
niaque pour  détruire  les  composés  nltreux;  et,  lorsqu'il  en  est 
temps,  ou  change  le  récipient  dans  lequel  l'acide  pur  et  au  maxi- 
mum de  concentration  vient  se  condenser* 

M.  Lemercier  a  proposé  d'épurer  la  distillation  au  moyen  d'une 
grille  double  hémisphérique,  présentant  au  centre  une  cavité  dans 
laquelle  on  pose  la  cornue,  qui,  n'étant  chauffée  que  latéralement 
et  non  au  fond,  ne  présente  que  peu  de  dangers. 

Toutefois,  quand  on  fait  cette 
opération  il  est  toujours  bon  de 
placerle  fourneau  dans  une  te^ 
rjne  qui,  recevant  l'acide  dans  le 
cas  où  la  cornue  vient  à  casser, 
préserve  des  accidents  terribles 
résultant  d'une  brûlure  par  cet 
acide  bouillant  (^.  46  et  47). 
Les  différents  sels  contenus  dans 
l'acide  restent  dans  la  cornue. 
11  est  très-important  de  s'as- 
Fig.  47.  surer  de  la  pureté  de  l'acide  que 


Fig.  46. 
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Ton  a  distillé  :  on  doit  surtout  vérifier  s'il  ne  contient  pas  d'arsenic^ 
dont  on  peut  reconnaître  la  présence  au  moyen  d'un  sulfure  alcalin 
qui  produit  un  précipité  jaune^  et  mieux  au  moyen  de  l'appareil 
de  Marsh  que  nous  décrirons  à  Y  Arsenic. 

La  préseùce  du  plomb  ou  de  Tétain  est  décelée  par  Vacide  suif- 
hydrique.  Ce  dernier  ne  s'y  rencontre  plus  qu&  bien  rarement , 
presque  toutes  1^  chambres  étant  soudées  en  plomb. 

Les  produits  nitreux  peuvent  être  reconnus  par  un  grand  nombi:e 


1*  Par  le  protosulfate  de  fer  en  dissolution  ou  en  cristaux  :  il  pirend 
alors  une  couleur  rouge  violacée. 

^  Par  le  cuivre  métallique  :  on  introduit  ce  métal  en  copeaux  ou 
en  limaille  dans  un  tube  fermé  par  un  bout;  on  verse  l'acide  dessus. 
Les  produits  nitreux  donnent  des  vapeurs  rouges  lorsqu'on  chauffe 
légèrement  le  tube. 

2f>  Au  moyen  de  sulfate  d'indigo^  que  ces  produits  détruisent  en 
remplaçant  la  couleur  bleue  par  une  teinte  jaunâtre. 

||>  Par  la  narcotine,  qui>  ajoutée  à  l'acide  sulfurique  chargé  de 
produits  nitreux^  prend  immédiatement  une  couleur  rouge  foncé. 

USAGES. 

Nous  avons  déjà  indiqué  la  plupart  des  usages  de  l'acide  sulfu- 
rique dans  les  arts;  il  n'est  presque  pas  d'industrie  chimique  qui  ne 
doive  y  avoir  recours. 

L4  médecine  l'emploie  dans  quelques  cas.  On  le  prescrit  très- 
étendu  d'eau  conune  astringent  et  rafraîchissant ,  pour  combattre  les 
coliques  de  plomb  :  nous  aurons  occasion  de  faire  voir,  à  l'article  du 
SulftUe  de  plomb,  que  l'effet  qu'il  produit  dans  ce  cas  n'est  qu'un 
palliatif.  On  en  fait  des  gargarismes,  des  collyres,  des  lavements 
astringents.  Une  de  ses  plus  heureuses  applications  est  pour  le  trai- 
tement des  engelures,  tant  qu'il  n'y  a  pas  de  crevasses  :  pour  cet 
usage,  on  l'emploie  seulement  à  2  degrés;  on  l'obtient  à  ce  point  en 
mêlant  20  grammes  d'acide  sulfuriqueà  66»  à  de  l'eau,  et  complétant 
un  litre. 

M.  Velpeau  l'a  proposé  comine  caustique  :  il  faut  le  mêler  avec 
de  la  poudre  de  safraa,  pour  former  une  pâte  que  l'on  pose  sur  la 
partie  que  l'on  veut  traiter  :  de  cette  manière,  l'effet  est  toujours 
circonscrit  à  l'espace  occupé  par  cette  espèce  de  pommade.  Il  se 
forme  une  escarre  qui  se  détache  avec  une  grande  facilité. 
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Acnpjp  evpiWiJUBiJiMSiJi^  <  s'o'  ou  s{  ^  =  48  ou  eoo.  . 

L*acîde  hyposiilfureux  est  tellement  instable  lorsqu^pn  Tisple  de  set 
coml^inaisons  qu'il  se  décompo^presque  aussitôt  en  aeide  sulfurei]»i 
et  en  soufre;  on  ne  le  connaît  dpné  qu'à  Tétat  de  combinaison  saline, 

M.  Persoz  a  anpoïicé  qq^on  pouvait  Tobtenir  en  décomposant 
rhyposulfite  de  plomb  par  Taçide  sulfhydriqueV  filtrant  et  év£q[>o- 
rant  dans  le  vide  sec;  on  obtient  dans  ce cas^  selon  ce  chimiste^ 
un  liquide  sirupeux,  incolore,  inodore^  qui  est  décomposé  à  froid 
par  presque  tous  les  acides  en  acide  sulfureux  et  soufre,  et  de  même 
sans  addition  par  une  température  de  +800  :  S*0*  =  SO*  -+-  Ç. 

La  manière  dont  se  décompose  cet  acide  en  soufre  et  acide  sul- 
fureux, comme  Tacide  sulfurique,  pn  oxygène  et  acide  sulfureux, 
ainsi  que  Tlsomorirtîisme  Ses  combinaisons  qu'il  forme  avec  les 
analogues  produits  par  Tacide  sulfurique,  ont  fait  penser  à  IVf .  Per- 
soz que  Ton  pourrait  considérer  ce  corps  comnje  dé  Tacîde  sulfu- 
rique dans  lequel  i  équivalent  de  soufre  serait  substitué  à  i  équi- 
valent de  soufre.  Berzélius  trouve  cette  liypothèse  absurde  ;  mais, 
malgré  le  respect  que  Ton  doit  avoir  pour  Topinion  d'un  savant 
d'un  ordre  si  élevé,  beaucoup  de  chimistes  ont  adopté  l'opinion 
qu'il  critique. 

Cet  acide  se  produi);  :  1®  toutes  les  fois  que  l'on  fait  agir  l'acide 
sulfureux  en  dissolution  dans  l'eau  sur  les  métaux  qiii  décomposent 
ce  liquide  sous  l'influence  des  acides,  comine  le  fer,  lé  zinc.  C'est 
ainsi  que  Bertholet  le  vit  pour  la  première  fpis.  Dans  cette  réaction 
il  se  produit  toujours  un  mélange  de  sulfite  et  d'hyposulfite  ; 
2  Zn  -f  3  SO»  =  Zna,  SO'  -i^  ZnO,  S^O'. 

20  Lorsqu'on  fait  digérer  dans  un  vase  clos  la  dissolution  d'un  sul- 
fite avec  de  la  fleur  de  soufre  lavée  j  par  exemple,  le  sulfite  (le  soude  : 
NaÔ,  SO*-t-S  =  NaO,S^O\ 
3^  Eh  exposant  à  l'air  la  dissolution  d'un  sulfure  alcalin  au  rpoin^ 
bisulfure,  jusqu^à  ce  que  la  dissolution  soit  incolore  :  il  ne  se  foriQe 
que  de  l'hyposulfite,  s'il  n'est  que  bisulfure;] s'il  est  tri,  quadri- 
sulfuré,  le  soufre  excédant  se  dépose.  Ainsi  : 
NaS^-^03=NaO,S^O^ 
NaS^  +  0^  =  NaO,S^Of -f-g. 
L'acide  hyposulfureux,  ou  plutôt  les  combinaisons  qu'il  forme, 
ont  peu  d'usage;  c'est  seulement  aux  hyposulfites  que  nous  d^ 
vronsen  parler. 
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Il  est  eoipposé  de  |  de  volume  de  vapeur  de  soufre  et  de  2 
d'oxygène^  e%,  en  poids  :  Soufte  66,67. 
Oxygèpe  33,g3 
iQO,Oq 

ACIDES  DU  SOUFRE  ])£  LA  SERIE  THIONIQUE. 

Las  acides  de  cette  séfie  se  décomposent  tous  plus  ou  moins  fa- 
ciiement  par  la  chaleur^  et  quelques-uns  même  spontanément;  c'est 
en  raison  de  cette  analogie  que  Berzélius  a  crii  devoir  en  faire  une 
série  distincte  qui  a  été  généralement  adoptée.  Ils  sont  d'ailleurs 
sans  aucune  importance  quuit  à  leurs  applications^  et  n'en  ont 
lédlement  que  pour  la  science. 


kCOM  BnrPOSUIiFUBIQUP  ou  4ltlifo|ilaM,  8?0^  =  72  ou  900. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  Gay-Lussac  et  Weltcr  eh  1809.  On 
De  l'obtient  jamais  anhydre.  C'est  un  liquide  incolore ,  rougissant 
fortement  le  tournesol;  on  ne  peut  le  concentrer  que  par  l'évapora- 
tiondans  le  vide  sec;  à  son  plus  grand  degré  de  concentration ^  sa 
densité  est  1,34.7.  Si  l'on  voulait  pousser  l'évaporation  plus  loin,  il 
se  décomposerait  en  acide  sulfiirique  ^qui  resterait  et  acide  snlfîi-*- 
reaxqui  se  dégagerait  :  8>0S  H0=.60*  -f-SO^HO. 

Si  l'on  voulait  év^porejc  au  moyen  de  la  chaleur^  la  même  décom- 
p()sitioQ  s'.9pére][;aît  dè$  le  commencement. 

lli$  ^9  pojn^^.  I^y^c  ie  jmo,  il  le  dissout  en  ((égageant  de  l'hydro- 
gène. LepUo^^  pj  ^açi4e  nitritjpie  ne  le  changent^  h  froid^  en  acide 
sulfurique;  mais^  si  l'on  fait  bouillir  la  liqueur^  la  transformation  s^ 
proïkit.  J^  bi.oxy.^e  de  m^f^ganèse  agit  de  même. 

PRÉPARATION. 

Welter^  en  cherchait  à  faire  l'analyse  d'j^  oxyde  de  manganèse, 
par  l'acide  sulfureux  que  Ton  employait  alors  pour  faire ,  sous  l'in- 
fluence de  l'eau  ^  l'analyse  de  quelques  composés,  comme  la  fonte, 
l'acier,  vit  qu'il  se  produisait  un  sel  dont  on  ne  pouvait  séparer  Tacide 
parla  naryte,  et  qui  ne  pouvait  dès  lors  être  de  l'acide  sulfurique. 
Aidé  de  Gay-Lussac,  il  continua  ses  recherches,  et  ces  chimistes  dé- 
couvrirent ainsi  .cet  acide.  C'est  ce  proèédé  que  l'on  suit.  On  met  en 
^pension  dans  l'eau  du  bioxyde  de  manganèse  en  poudre  fine,  et 
'*on  fait  passer  à  travers  un  courant  de  gaz  sulfureu^. 
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Le  bioxyde  de  manganèse  perd  la  moitié  de  son  oxygène,  et  il  se 
produit  un  mélange  de  sulfate  et  d'hyposulfate  dé  manganèse  : 
2  MnO»  -h  3  SO»  =  MnO,  80^  -h  MnO,  S»05. 

Lorsqu^on  a  cessé  de  faire  passer  du  gaz  sulfureux^  on  laisse  dé- 
poser le  bioxyde  non  attaqué  :  on  filtre  la  liqueur  que  l'on  traite  par 
le  sulfure  de  barium;  il  se  forme  du  sulfure  de  manganèse  et  du 
sulfate  de  baryte,  tous  deux  insolubles,  qui  se  déposent.  L^hypo- 
sulfate  de  baryte  soluble,  comme  tous  les  hyposulfates,  reste  en 
dissolution  :  on  filtre  la  liqueur  que  Fon  traite  par  l'acide  sulfurtque , 
dont  on  n'ajoute  que  la  quantité  nécessaire  pour  précipiter  la  baryte  ; 
on  filtre  pour  séparer  le  sulfate  de  baryte  insoluble,  et  là  liqueur  ne 
contenant  plus  que  Tacide  hyposulfurique  est  évaporée  dans  le 
vide  sec. 

Cet  acide  est  composé,  en  volumes,  de  |  de  vapeur  de  soufre 
et  de  5  d'oxygène  et  en  poids,  de  r 

Soufre.  .  .  .    44,44 
Oxygène.  .  .    ^5,56 


100,00 


ACWMB^  HYPOliUIjFURIQUB  mono8«lftiré  ou  trttliloBl«iie« 

S^O^   K  88  OU  1100. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  M.  Langloîs;  c'est  un  liquide  in- 
colore, inodore,  d'une  bonsistance  sirupeuse ,  d'une  saveur  acide 
et  amère  en  même  temps;  on  nepeut  l'obtenir  anhydre.  Il  se  décom- 
pose spontanément  en  acide  suUurique,  acide  sulfureux  et  soufre: 

On  obtient  cet  acide  en  traitant  le  bisulfite  de  potasse  par  la  fleur 
de  soufre  lavée.  On  laisse  digérer  à  une  température  qui  ne  doit  pas 
dépasser  -h  80*»,  pendant  quelques  jours;  la  liqueur  se  colore  en  jaune, 
et  il  se  dégage  de  l'acide  sulfureux.  La  couleur  disparaît  lorsque  b 
réaction  est  terminée;  on  filtre  alors  la  liqueur  chaude,  pour  sé- 
parer l'excès  du  soufre.  Par  le  refroidissement,  le  trithionate  de 
potasse  cristallisse;  pour  en  extraire  l'acide,  on  dissout  les  cristaux, 
et  l'on  traite  la  liqueur  par  l'acide  perchlorique  ;  il  se  forme  à  0°  du 
perchlorate  de  potasse,  presque  insoluble  à  cette  température  :  la  li- 
queur filtrée  ne  contient  plus  que  l'acide  trithionique. 

Cet  acide  se  forme  aussi  par  l'évaporation  des  hyposulfites  >  et  en 
traitant  les  hyposulfates  ou  thionates  par  le  soufre. 


ÂGIBE  HTPOSULFUIilûUE  TRISULFTJBÉ.  i85 

Cet  acide  est  caractérisé  par  la  manière  dont  il  se^comporte  avec 
les  sels  de  sous-oxyde  de  mercure^  qu'il.précipite  en  noir. 
II  est  composé  en  poids  de  : 

Soufre.  ...    54,54 

Oxygène.  .  .    45,46 

400,00 


iA.CIlHSWrromJIiriJBM|lJB  bUnlfaré  ou  «étraililoiil^ne, 

S^O*^  =  104  ou  1300. 

L'acide  tétrathionique  a  été  obtenu  par  MM.  Fordos  et  Gélis  en 
traitant  2  équivalents  d'hypoâulfite  dç  baryte  par  i  équivalent 
d'îode  :  il  se  forme  1  équivalent  d'iodurp  de  barium  ;  l'oxygène 
combiné  à  cet  équivalent  de  métal  s'unit  aux  2  équivalents  d'a- 
cide hyposulfureux  pour  former  l'acide  tétrathionique,  qui,  étant 
monobasique  comme  les  deux  précédents,  neutralise  l'équivalent  de 
baryte  restant  : 

2  (BaO,S»0*)-hI=BaI-h  BaO,  8*0^ 
Les  deux  sels  en  dissolution  sont  évaporés  doucement.  L'iodure  de 
barium  cristallise  ;  l'eau-mère  retient  le  tétrathionate  de  baryte,  que 
l'on  décompose  par  l'acide  sulfurique  pour  en  obtenir  l'acide. 

On  peut  encore  l'obtenir  en  traitant  les  hyposulfites  par  les  chlo- 
rures d'or  et  de  cuivre  et  les  sels  de  peroxyde  de  fer. 

n  est  instable;  il  donne  par  sa  décomposition  l'acide  trithionique 
et  du  soufre  : 

S4  05  S^  =  5. 
Il  est  con^posé  de  : 

Soufre.  ...    64,54 
Oxygène,  .  .    38,46 
100,00 
Cet  acide  est  sans  usages  et  sans  importance. 


4CIDB  HYPOSUIiFlJBIQtiE  «rtonlftiré  ou  pentatlilonlaM, 

8*0^  =  120  ou  1600. 

Cet  acide,  qui,  comme  l'acide  hyposulfureux,  est  composé  des 
mêmes  nombres  d'équivalents  de  soufre  et  d'oxygène,  et  par  consé- 
quent est  isomère,  ne  forme  pas  comme  lui  dès  sels  qui  soient  tous 
solublés.  Il  a  été  découvert  par  M.  Wakenroder  en  traitant  l'acide 
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sulfureux  en  dissolutiba  par  Tacide  suUhydrique.  On  ne  peut  Fob- 
tenir  sans  eau^inais  plus  stable  que  les  autres  acides  de  cette  série: 
on  peut  le  concentrer  au  moyen  d'une  chaleur  pnodérée.  On  ne  peut 
l'obtenir  anhydre.  C'est  un  liquide  încolQrp,  inodore  ;  sa  saveur,  aigre, 
est  amère  et  astringente]  il  rougit  le  tournesol. 

La  chaleur  le  décompose  quand  elle  se  rapproche  du  point  de 
l'ébullition  de  l'eau^  et  il  donne  des  acides  sulfurique^  sulfureux  et 
sulthydrique. 

n  n'est  pas  .dpcompoçq  p^p  l'iode  CQOune  l'acide  ttyppsulfajceia; 
le  chlore  le  transforme  en  acide  sulfurrqoe;  Tacide  sulfurique  coo- 
centré  et  l'acide  nitrique  ainsi  que  le  fer  et  le  cuivre,  le  décom- 
posent. 

On  peut  le  reconnaître  au  moyen  des  réactions  produite^  p^r  )^ 
sels  de  mercure^  d'argent  et  de  plomb.  Le  nitrate  de  sous-oxyde  de 
mercure  est  prédpité  en  jaune  ;'  le  nitrate  d'argent ,  de  même  ;  J$ 
précipité  noircit.  Les  sels  de  plomb  ne  sept  pas  précipita. 

Cet  acide  se  produit  aussi  dans  la  réaction  de  l'eau  sur  le  per- 
chlorure  de  soufre  ;  mais  il  ne  tarde  pas  à  se  décomposer. 

Il  est  composé  de  : 

Soufre.  .  .  •    66,67 

Oxygène.  .  .    33,33 

400,00 


JilJIiFUBE  DE  MITROGJÈIVE:  (  azotnre  dé  soufre  )f 

NS*=60OU575. 

Le  sulfure  de  nitrogène  a  été  découvert  par  M.  Soubeiran  :  c'est 
un  corps  solide,  jaune  ;  sa  saveur  est  acre;  il  n'a  que  peu  d'odeur, 
cependant  il  irrite  fortement  les  muqueuses  et  les  yeux.  Il  est  peu 
stable,  et  peut  détoner  quand  on  le  broie  avec  des  corps  durs. 
Sur  les  charbons  rouges,  jl  fuse  seulement;  cependant,  lorsqu'on 
le  chauffe  à  -h  157o,  il  détone.  Le  sulfure  de  nitrogène  est  inso- 
luble dans  l'eau,  qui  le  déconq)ose  en  ammoniaque ,  hyposulfite  ^ 
trithionated^ammoniaque;  il  est  à  peine  soluble  dans  l'alcool,!'^ 
ther  et  les  essences. 

Le  sulfure  de.  carbone  peut  en  dissoudre  1  j  pour  lOD  ^ 
poudre  :  par  l'évaporation  spontanée,  la  dissol]|ition  le  laisse  déposer 
sous  forme  de  cristaux,  qui  «ont  des  prismes  rhpmboïdaux  termina 
par  un  biseau  :  ils  sont  d'un  beau  jaqné  et  transparents.  Le  cod- 
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tactprdcMigé  des  deux  corps  donne  lieii  à  h  formation  d'«cîde  snl- 
focyûihydrique,  et  peut-être  de  sulfocyanogène. 

PBÉPABÀTION. 

Fourebtenir  ce  corps^  on  MX  passer  un  courant  de  gaz  ammoniac 
sec  à  travers  du  chlorure  de  soufre  dissous  dans  le  sulfure  de  car- 
bone; il  se  forme  du  sulifiirede  nitrogène,  du  soufre ,  du  chlorhy- 
tate  d'aounoniaque ,  et  quelques  autres  produits  dont  nous  parle- 
nns  aux  Chlorures  de  soufre.  Le  chlorhydrate  d'ammoniaque 
fismie  des  flocons  qui  se  déposent  à  mesure  qu'il  se  forme  :  la  disso- 
Intion  se  colore  fortement,  puis  on  voit  paraître  d'autres  flocons  d'un 
beau  rouge  cochenille  qui  brunissent  bientôt;  enfin  la  liqueur  de- 
îie&t  jaune'.  On  arrête  alors  le  courant  de  gaz  :  on  décante  la  li- 
(fKor claire^  celle-ci,  par  Tévaporation  spontanée,  laisse  d'iabord 
eristaUiser  le  soufre^  puis  le  sulfure  de  nitrogène. 
Ce  corps,  très-curieux  mais  sans  usage^  est  composé,  en  volumes^ 
(le|,de  vapeur  de  soufre  et  de  i  de  nitrogène,  et^  en  poids  ^  de  : 

Soufre.  .  .   .    69,56 

Nitrogène.  .  .    ^(^M 
100,00 

COMBINAISONS  pU  SOUFRE  AVEC  LE  CHLORE. 

Le  soufre  peut  former  avec  le  Chlore  cinq  combinaisons  :  S'Cl, 
S^CI^,  S  Cl*,  S  CP.  Les  deux  dernières  n^ont  pas  encore  pu  être 
isolées  des  combinaisons  plus  complexes  qu'elles  forment.  Les  chlo- 
nires  se  comportent  comme  des  acides  :  tous  sont  décomposés  par 
^'eao;  il  se  produit  de  l'acide  chlorhy(h'igu^. 


PROTOCHIiOBUBE  IKR  HOPJPIIP,  S' Cl  =  67,5  OU  643,  2. 

Le  protochlorure  (Je  soufre  estqn  liquide  jaune-rougeâtre,  d'une 
•ieup  particulière,  fétide,  piquante;  s^  saveur  est  ^cre,  sa  depsité 
^1,^28;  quand  on  en  verse  dans  l'eau,  il  tombe  au  fond,  et  présente 
'apparence  d^t^pe  huile;  il  s'y  décompose  lentement,  si  Top  n'iigite 
•38.11  entre  en  ébullition  à  h-  139**,  et  distille  sans  se  décomposer  ; 
3  densité  de  sa  vapeur  est  4,7. 

Le  soufre^  le  sélénium,  le  phosphore,  s'y  dissolvent  sans  y  pro- 
luirede  décomposition.  Si  l'on  introduit  ces  dissolutions  dans  une 
îomue  et  qu'on  chauffe,  le  chlorure  deçpufre  distUJe;  en  lais- 
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sant  la  dissolution  s'évaporer  spontanément^  le  soofre  cristallise 
en  octaèdres. 

PRÉPAKATION. 

Pour  préparer  le  protochlure  de  soufre,  on  place  de  la  fleur  de 
soufre  lavée  et  séchée.an  fond  d'une  éprouvette  à  pied  parfaitement 
sèche  9  placée  dans  un  vase  afin  d'être  entourée  de  glace  et  d'eao 

(fig..  4f8)  :  on  peut  remplacer 
avantageusement  l'éprouvètte  par 
une  cornue  tubulée.  Il  faut  que 
le  courant  de  gaz  chlore  passe 
lentement  et  longtemps,  n  y  a 
beaucoup  de  chlore  non  absorbé 
par  le  soufre,  et  il  faut  autant  que 
possible  faire  cette  préparation 
«fr  w.  dehors^  pour  n'en  être  pas  incom- 

modé. Lorsque  la  plus  grande  partie  du  soufre  est  transformée  en 
chlorure ,  on  distille  la  liqueur  pour  la  séparer  du  soufre  dissous. 
Il  faut  ménager  la  chaleur  pour  ne  pas  distiller  de  soufre. 

On  l'obtient  de  même  en  distillant  un  mâange  de  6  parties  de 
chlorure  de  mercure  ou  2  de  protochlorure  d'étain  avec  1  de  sonfre. 
Le  protochlorure  de  soufre  est  composé,  en  volumes,  de  |  de 
vapeur  de  soufre  et  de  S  de  chlore,  et,  en  poids,  de  : 
Soufre.  .  .  .    47,43 
Chlore.  .  .  .    52,57 
100,00 
C'est  plutôt  un  sous-^chlorùre  qu'un  protochlorure. 


woLtmAnMMJvœ  db  soufre<  soi  =  5i,5ou«4a,2. 

Le  bichlorure  de  soufre  est  un  liquide  rouge;  son  odeur  péné- 
trante et  désagréable  tient  de  celles  du  protochlorure  et  du  chlore 
ensemble;  sa  saveur  est  forte  et  acre  ;  sa  densité  est  1,625.  On  peut 
le  faire  cristalliser  en  le  refroidissant  ;  à  la  température  de  -f-  50*,  il 
commence  à  se  décomposer  en  protochlorure  et  chlore;  sa  vapeur 
a  une  densité  de  3,649.  Il  bout  à  4-  94®;  et  la  température  est  con- 
stante, si  l'on  entretient  un  courant  de  gaz  chlore  sec.  La  lumière  so- 
laire le  décompose  avec  explosion. 

Les  métaux  le  décomposent  pour  la  plupart^  en  produisant  des 
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sulftires  et  des  chlorures;  il  y  a  toujours  élévation  de  température. 

L'eau  le  décompose  comme  le  protochlorure.  Jl  se  forme  de  même 
de  l'acide  chlorhydrique,  de  Tacide  sulfurique,  de  Tacide  sulfu- 
reux^ qui  paraissent  provenir  de  la  décomposition  des  acides  de  la 
série  thibnique^  d'après  les  e}^périences  de  MM.  Fordos  et  Gélis. 

Le  chlore  humide  donne  lieu  à  une  réaction  particulière  quand 
on  le  fait  arriver  dans  im  flacon  renfermant  quelques  grammes  de 
ce  bichlorure  et  entouré  d'un  mélange  réfrigérant;  on  voit  bientôt 
pars^tre  des  cristaux  incolores^  que  Ton  purge  du  bichlorure  restant 
ea  faisant  ensuite  passer  un  courant  de  chlore  sec  pendant  plusieurs 
heures.  M.  Milton^  qui  a  fait  cette  observation,  a  vu  que  ces  cristaux, 
a[ffès  un  temps  assez  long^  se  liquéfiaient  et  produisaient  un  liquide 
jauoe^quine  se  solidifie  pas  à — i8«^  et  quePon  transforme  en  acides 
chiorhydrique  et  sulfurique  seulement. 

Le  bichlorure  de  soufre  se  combine  avec  le  sulfure  de  nitro- 
gène.  Il  faut  que  ces  deux  corps  soient  dissous  dans  le  sulfure  de 
carbone;  on  ^obtient  des  cristaux  jaunes,  volatils,  que  Fon  purifie 
en  les  subUmant:  leur  composition  est  représentée  par  la  formule 
sa,  NS'.  Le  r^idu  de  la  distillation  contient  deux  autres  combinai- 
sons du  même  genre,  que  l'on  peut  obtenii*  directement  :  l'un,  qui 
a  pour  composition  SCI,  2NS%  se  présentant  sous  forme  de  flocons 
d'uQ  beau  rouge-cochenille,  peut  être  produit  en  augmentant  )a 
quantité  de  dissolutionde  sulfure  de  nitrogène  par  rapport  à  celle  de 
bichlorure  de  soufre. 

Le  produit  rouge,  chauffé  à  + 110^,  perd  une  partie  du  chlorure 
de  soufre  et  devient  SGI,  3  NS' ,  inaltérable  à  l'air,  peu  soluble  dans 
le  sulfure  de  carbone ,  décomposaMe  par  l'eau  en  divers  produits 
non  étudiés,  dont  Tun  est  d'une  très-^belle  couleur  bleue.  La  disso- 
lution alcoolique  de  potasse  est  colorée  en  rouge  par  ce  produit. 

MM.  Fordos  et  Gélis  ont  obtenu  des  résultats  analogues  avec  le 
protochlorure  de  soufre. 

PRÉPARATION. 

Pour  préparer  le  bichlorure ,  on  fait  passer  à  travers  le  proto- 
chlorure refroidi  à  0^  un  courant  de  ga2  chlore  sec. 

Il  est  composé,  en  volumes,  de |  de  vapeur  de  soufre  et  2  de 
chlore,  et,  en  poids,  de: 

Soufre.  .  .    3i,09 

Chlore.   .  .    68,91 

100,00 
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èMôriire  iBterniédiiitre  t  S^Cl^  =  170,5  oa  1319,B.- 

Ce  chlorure  est  le  résultat  de  la  distillation  du  bichlorure.  C'est 
un  liquide  jaune-orangé^  que  Ton  peut  considérer  comme  résultant 
de  la  combinaison  d'un  équivalent  de  protochlprurQ  avec  deul  de 
bichlorure  : 


OUI^OIUJBE  DE  iMIUFBl!  t  SGl^  que  Ton  devrait  nommer  bichlomie 
=  103  ou  1086,2, 

'  Ce  composé  a  été  indiqué  par  M.  H.  Rose  à  l'état  de  comlnnaisoB 
avec  les  chlorures  métalliques^  surtout  avec  le  bichlorure  d'étain.  Il 
est  composé,  en  volumes,  de^^  de  vapeur  de  soufre  et  4  de  chlore; 
iBnik)ids,de: 

Soufre.  .  .    18,41 
Chlore,  •  .    81,59 
100,00 
li  est  analogue  à  l'acide  sulfureux  par^sa  composition. 


PJBBCHIiORtJltB  IBE  SOUiPRE  t  SCP  =138^0  ou  1329,2. 

On, connaît  ce  corps  à  l'état  de  combinaison  avec  l'acide  sulfc- 
rique  anhydre  :  il  n'a  jamais  été  isolé  ;  sa  composition  est  semblable 
à  celle  de  l'acide  sulfurique  :  c'est  un  liquide  incolore,  d'une  odéar 
particulière;  il  présente  la  fluidité  d'une  huile  ;  sa  densité  est  1,818; 
il  bout  à  -h  145®.  La  densité  de  sa  vapeur  est  4,481.  Il  répand «dei 
fumées  peu  abondantes  au  contact  de  l'air  :  l'eau  le  décompose;  9 
se  produit  de  l'acide  sulfurique  et  de  l'acide  chlorhydrique. 

M.  H.  Rose  a  obtenu  sa  combinaison  avec  l'acide  sulfurique  mi 
distillant  un  mélange  d'acide  sulfurique.de  Saxe  avec  le  chlorure  de 
soufre  SGI.  Il  se  dégage  au  cotninencement  de  la  réaction  de  l'acide 
sulfureux  et  de  l'acide  sulfurique  anhydre;  puis  la  température  de 
l'ébuUition,  étant  parvenue  à  -h  144»,  reste  constante.  En  recueil- 
lant dans  un  nouveau  récipient  les  vapeurs  produites,  on  obtient  le 
nouveau  produit,  dont  la  composition  est  SCP,3S0^ 
.  Plusieurs  chimistes,  et  Berzélius  entre  autres,  ont  supposé  que  la 
combinaison  SO^Gl  dont  nous  avons  parlé,  et  que  l'on  nomme  acide 
chlarosulfurique,  pouvait  être  considérée  comme  une  autre  combi- 
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naisondeSa^  avec5S0^  En  effet,  3S0'G1=3SC1^2S03  :cequia'est 

pas  plus  absurde  que  de  supposer ,  malgré  l'opinion  de  Berzélius^ 

(0» 
que  S*0*  peut-être  considéré  commQ  un  acide  sulfuriquè,  S 


S' 

Ce  corps^est  composé,  en  volumes;  de  |  de  vapeur  de  soufre  et 
6  de  chlore,  et,  en  poids,  de  : 

Souflre .  43,08 

Cihlore. .]..  .  86,92 


ioo,oo 


BBOmJBl!  DE  iMItJFBB  t  S^Br^. 

Ce  coips,  découvert  par  M.  H.  Rose,  est  un  liquide  brun  oléagi- 
neux, d'une  odeur  analogue  à  celles  des  chlorures  de  soufre.  A  la 
température  de  0»,  Teâu  est  sans  action  sur  lui  ;  mais,  dès  qu^il  est 
à  celle  de  -f-  40»,  la  décomposition  s'opère  avec  une  sorte  d'explo- 
sion produisant  des  acides,  sulfurique,  sulfbydrique  et  bromhydri- 
que.  C'est  au  moyen  du  brome  sur  la  fleur  de  soufra  lavée  et  séchée 
qu'on  obtient  ce  corps  sans  importance. 


lamUBB  DB  BOUFBB. 

Lorsqu'on  chauffe  un  mélange  de  A  parties  d'iode  en  poudre  et 
see  avec  4  partie  de  fleur  de  soufre  lavée  et  séchée,  Use  produit 
ua  corps  solide,  cristallin,  gris  d'acier,  ayant  un  éclat  vif  un  peu 
métallique.  Il  faut  chaufTer  doucement  pour  opérer  cette  combinai- 
son; car,  si  Vod  élève  la  température,  l'iode  se  volatilise  et  le  soufre 
reste  seul.  Cependant  M.  H.  Rose ,  qui  a  découvert  ce  corps ,  a  re- 
marqué que,  pendant  sa  décomposition,  il  se  subUmait  des  cristaiix 
d'une  composition  constante.  Ce  corps,  sans  importance  comme 
le  précédent,  n'a  pas  été  plus  étudié  que  lui. 


FliUOBUBB  DB  fiOUFBB. 

H.  Davy,  en  distillant  du  fluorure  de  ploml)  avec  du  soufre,  obtint, 
d'une  part,  du  sulfure  de  plomb  fixe ,  et ,  de  l'autre,  un  liquide  fu- 
mant qui  n'a  pas  été  exammé. 


4M  SttÉNIUM. 

mtMétmWfUM  t  Se  =  39,3  ou  495,28. 

Le  sélénium  a  été  découvert  en  4818  par  Berzélius^  dans  un  dép^^t 
rouge  qui  s'était  formé  dans  une  chambre  de  plomb  où  Pon  fabrt    - 
quait  l'acide  sulfurique  au  mayen  du  soufre  retiré  des  pyrites  d^  ^ 
cuivré^  àFahlun^enSuède^  par  le  procédé  que  nous  avons  indiqu^^. 
Cesoufre^  très-impur^  contient  du  mercure^  du  cuivre^  deJ'étain», 
du  fer,  du  zinc^  du  plomb ,  de  Tarsenic  et  du  sélénium.  Il  est  pr«=9* 
bid>le  qu'il  y  a  du  tellure ,  mais  en  si  petite  quantité ,  quil  a  |>mi 
échapper  auxrecherches  analytiques.  Berzélius  avait  même  pensée 
dès  le  commencement  de  ses  recherches,  que  c'était  du  tellure^  ^t 
non  un  corps  nouveau. 

Le  sélénium  n'a  pas  encore  été  trouvé  à  l'état  de  pureté  ;  rnaiâ 
il  se  rencontre,  dans  plusieurs  localités,  combiné  à  quelques  métau^c^ 
en  Suède,  comme  on  vient  de  le  voir,  en  Saxe,  au  Hartz,  formante  ci 
sâéniure  de  plomb,  ou  de  plomb  et  cuivre,  etc.  Enfin  tous  les  rare^s 
échantillons  de  tellure  que  l'on  a  examinés  contiennent  du  séléniunn  ^ 
dont  les  propriétés  avaient  été  attribuées  à  ce  corps. 

Le  sélénium ,  qui  a  été  considéré  par  Berzélius  comme  un  métal  ^ 
malgré  sa  grande  ressemblance  chimique  avec  le  soufre,  est  im  cor^^^ 
solide,  d'un  brun-rouge  très-foncé,  d'un  éclat  presque  métalliqia.^ 
à  la  surface;  mais  sa  cassure,  qui  est  conchoïde,  et  offre  un  p^  ^^ 
la  couleur  du  cobalt  gris,  a  un  éclat  vitreux.  Sa  densité  est  4,3  ;  tna  m  s 
si,  au  lieu  de  le  refroidir  brusquement,  on  ne  le  laisse,  se  solidifi^^' 
que  lentement,  sa  cassure  est  grenue,  et  sa  densité  peut  s^élever  ^ 
4,8.  Il  est  mauvais  conducteur  de  la  chaleur  et  de  l'électricité;  ^ 
est  même  électrique  par  frottement  dans  l'air  sec. 

Le  sélénium  est  peu  dur;  il  est  cassant  et  facile  à  pulvériser  ^ 
mis  en  poudre,  il  est  rouge;  on  l'obtient  aussi  de  cette  couleur  pa.  ^ 
précipitation.  Cette  poudre  rouge  devient  noir  foncé  lorsqu'on  faE  ^ 
bouillir  longtemps  le  liquide  dans  lequel  on  Ta  précipitée. 

Le  sélénium  fond  à  -h250<>;  mais  il  se  ramollit  dès  •+- 100<»,  e^ 
reste  mou  pendant  assez  longtemps  :  comme  le  soufre  mou,  on  peut; 
alors  le  tirer  en  fils,  qui  sont  transparents,  et  qui  par  transmissiofi 
présentent  une  couleur  rouge-hyacinthe.  Si  ohle^haufTe  au  rouge 
sombre,  le  sélénium  entre  en  ébuUition,  et  donne  une  vapeur  jaune 
qui  se.  condense  en  fleurs  rouges. 

Lorsqu'on  abandonne  au  contact  de  l'air  une  dissolution  de  sé- 
lenhydrate  d'ammoniaque,  il  se  forme  à  la  surface  du  liquide  une 
croûte  mince  dont  la  surface  inférieure  est  tapissée  de  lamés  cris- 
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Billbies  qui  semblent  appartenir  au  système  du  prisme  droit  à  base 
ectanguîaire.  r 

Le  séléniumy  chauffé  au  contact  de  Tair^  ne  brûle  pas  facilement, 
^ependant^  si  Ton  en  place  un  fragment  sur  un  charbon  incandes- 
etki,  il  brûle  eu  répandant  des  fumées  rouges^  et  une  odeur  désa- 
gréable de  raifort.  Quand  il  est  en  ébuUition^  6n  peut  l'enflammer  : 
l  brûle  alors  avec  une  flamme  d'un  bleu  azur.  M.  Sace  attribue  à 
'acide  sélénhydrique  l'odeur  qu'en  brûlant  répand  le  sélénium; 
3ar  il  ne  se  pi^uit'pas  dans  Tair  ou  l'oxygène  secs. 

Le  sélénium  est.insolûble  dans  l'eau  ;  il  se  dissout  dans  les  huiles 
fixes^  mais  non  dans  les  huiles  volatiles.  L'acide  sulfqrique  le  dis- 
sout^ si  l'on  ajoute  de  l'eau  ;  il  se  précipite  sans  altération  :  la  disso- 
lution est  verte.  L'acide  nitrique  est  sans  action  sur  le  sélénium  à 
froid;  mais  à  la  teiùpérature  de  l'ébuUition  l'acide  nitrique  se  dé- 
compose^ et  il  y  a  production  d'acide  sélénieux.  L'eau  régale  pro- 
duit la  même  oxydation^  mais  plus  facilement. 

EXTRACTION. 

On  retire  lé  sélénium  des  séléniures  métalliques  que  nous  avons 
citée.  Ces  minerais  sont  pulvérisés^  et  traités  soit  par  l'acide  çhlor- 
hydrique  étendu  d'eau ,  soit  mieux  encore  par  l'acide  acétique^ 
pour  dissoudre  le  carbonate  de  chaux  qui  les  accompagne  habituel- 
lement. On  lave  le  résidu;  on  le  sèche,  puis  on  le  mêle  avec  son 
poids  de  flux  nôir^  qui  est  un  mélange  intime  de  carbonate  de  po- 
tasse et  de  charbon  ;  ou,  à  son  défaut^  de  carbonate  de  soudé  sec 
et  de  noir  de  fumée  bien  mêlés.  On  introduit  le  tout  dans  un  creuset, 
et  l'on  chauffe  aq  rouge  ;  le  creuset  ne  doit  être  rempli  qu'à  moitié, 
et  l'on  a  soin  de  n'élever  la  température  que  graduellement,  pour  la 
porter  enfin  au  rouge,  que  l'on  maintient  pendant  une  demi-heure 
au  moins.  Si  la  température  a  été  assez  élevée,  les  métaux  doivent 
former  un  culot  bien  fondu  au  fond  du  creuset;  sinon  ils  sont  di- 
visés dans  la  masse  que  l'on  retire  du  creuset  que  l'on  est  obligé  de 
casser  :  on  pulvérise  pour  traiter  par  l'eau  bouillante,  qui  dissout  le 
séléniure  de  potassiiun  ou  de  sodium  formé,  et  pour  séparer  les  mé- 
taux :  cette  partie  de  l'opération  doit  être  faite  rapidement.  On  filtre 
la  liqueur,  qui  est  d'un  rouge  très-foncé.  Au  contact  de  l'air,  lemé-. 
tals'oxydeetrèsteen  dissolution,  tandis  que  le  sélénium  se  dépose. 

Dans  cet  état  il  contient  ordinairement  du  soufre.  M.  Wœhler 
conseille  de  layer  la  masse  grise  qui  s'est  déposée,  et  de  la  mêler 
avec  du  nitrate  et  du  carbonate  de  potasse  pour  chauffer  au  rouge 
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dans  un  creuset  :  |l  se  forme  ainsi  di|  suifole  et  dû  séiéni^^  de  pf)^ 
tasse  ^  que  Von  dissout  dans  Tacide  chiorhydrique  éten^p:  pO)}r  jjé-- 
composer  (e  caf bonate  de  pptassa  non  ^I|;éré  ;  puis  pn  fi^^  possep  pr 
courant  de  ^^  acide  sulfureux  ^  qui  se  change  en  aqlde  ^i|lfprii|iii 
aux  dépens  de  Toxygène  de  l'acide  sélénique  dont  le  sélénium  ^ 
sépare  à  rétat  de  pureté^  sous  forme  de  flocons  ^uges. 

Les  séléniures  étant  fort  rares,  le  sélénium  est  toujours  fort  cher; 
on  le  trouve^  chfBz  les  m^chanclsd^  produits  chioiiques^  sous fornjre 
de  médaillons  ovales  portant  l'empr^iate  de  h  figura  4e  Berzélius^ 
ou  en  baguettes  de  quatre  ou  cinq  jfnillimètres  de  diamètre.  Il  n'a 
d'usage  naturellement  que  dans  les  laboratoire^. 

COMBINAISONS  DU  Sl^^^ÉIflU^  4YEG  l'HTDRO0ÊNE. 
i^CIDp  |i«Iilfi;WHYp|||<||my  113e  =:  40,3  ou  507,78.  1  litre  pèse 

L'acide  sélénhydrique  est  la  peule  combinaison  connue  jus- 
qu'ici :  c'est  un  gaz  incolore  ;  son  odeur  ressemble  beaucounà  celle  * 
de  l'acide  sulfhydrique;  sa  dentité  est  3^421;  il  est  inflammable^  nuiis 
rhydrogène  brûle  seul.  Le  sélénium  se  dépose  en  poudre  rougéqui 
tapisse  Téprouvette.  Il  est  non-seulement  impropre  à  la  pespiration, 
mais  encore  plus  vénéneux  que  Tacide  sulfhydrique  :  quelque  peo 
que  l'on  en  respire  ^  il  détruit  l'odorat  pour  un  temps  plus  ou  moins 
long  :  il  rougit  le  tournesol,  et  précipite  la  plupart  des  dissolutions 
métalliques. 

L'eau  dissout  une  petite  quantité  de  cegaz^  qui  n'a  pas  été  déter- 
minée ;  elle  en  prend  l'odeur  :  cette  dissolution  est  prompteraenl 
décomposée  au  contact  de  l'air;  le  sélénium  se  dépose  en  poudre 
rouge ,  il  y  a  formation  d'eau. 

PRÉPARATION. 

On  obtient  l'acide  sélénhydrique  en  traitant  les  séléniures  de  fer 
ou  de  potassium  par  l'acide  chiorhydrique  ;  ou  mieux  le  séléniure 
de  phosphore  par  l'eau.  Dans  le  premier  cas,  il  se  forme  un  chlorure 
de  fer  ou  de  potassium  ;  dans  le  second,  de  l'acide  phosphorique,  et 
dans  les  deux  de  l'acide  sélénhydrique.  Il  est  composé  de  : 

Hydrogène 2,46 

Sélénium. 97,54 

i  00,00 


COMBUfÀISONS  BU  SÉLÉNIUM  AVEC  l'OXYGÉNS. 

Le  sélénium  forme  trois  combinaisons  avec  l'oxygène;  un  oxyde 
qui  estpeutétreproblématique^racidesélénieuxetracide  sélénigue. 


L'oxyde  de  sélénium  est  un  gaz  qui  se  produit  toutes  (es  fpis  qpe 
i'on  volatilise  le  sélénium  au  contact  de  l'air  sans  l'enflammer  :  son 
<HJeur  de  choux  ou  de  raifort  pourri  le  distingue  de  tous  les  autres 
Corps,  n  ne^e  poi^bine  pas  avec  les  acides  ni  avec  les  bases  ;  il  est 
^Opeu  soluble  dans  Teau^  qui  en  prend  l'odeur.  Cet  oxyde  est  à 
Peine  connu  ;  son  analyse  n'a  pas  pu  être  faite  ,  car  on  n'est  jamais 
^^rlain  de  l'avoir  pur. 


i    ACIDB  liiaiAiilMJXy  SeO'  =  55,3  ou  695,28. 

L'acide  sélénieux  ^st  un  corps  solide,  blanc ^  très-soluble  dans 
l'eai|  et  dans  l'alcool;  lorsqu'on  le  chaufTe^  il  se  volatilise  sans 
fon^^k  là  t^pérature  |de  +  300^*  Les  yapeurs  sont  d'un  jaune 
foncé  tira:nt  sur  le  vert,  et  ont  une  odeur  piquante  :  ep  se  con- 
densant, elles  donnent  des  cristaux  qui  sont  de  longues  aiguilles  té- 
traèdre$  ;  p^r  dissolution  on  obtient  de  gros  prismes.  Il  a  une  saveur 
aci4e  très-prononcée;  il  rougit  le  tournesol;  il  se  combine  avec  les 
b^ses.  P'ést  donc  un  acidis  bien  caractérisé;  il  est  l'analogue  de  l'a- 
ci(|e  sulfureux. 

)1  sepait  certainement  réduit  par  l'hydrogène  et  le  carbone,  car 
pai^  l'acide  sulfureux  i}  se  formp  de  l'acide  sulfurique,  ^t  lie  sé- 
lénium est  mis  en  liberté.  C'est  par  cette  réaction  que  le  dépôt 
rouge  des  chambres  de  plomb  de  Fahlun^  dans  lequel  Berzéliùs 
l'a  découvert,  s'était  produit:  2 80*  -+-  SeO*  =  280^  +  8.  L'acide 
chlorhydrique  le  décompose,  l'acide  sulfhydrique  aussi;  mais, 
dans  ce  cas,  il  se  produit  de  l'eau  et  du  sulfure  de  sélénium. 

PRÉPARATION. 

On  peut  obtenir  dir^tement  l'acide  sélénieux;  il  faut  pour  cela 
chauffer  le  sélénium  au  point  de  le  faire  bouillir,  et  faire  passer  un 
courant  de  gaz  oxygène  :  cet  acide  se  for^e  alors,  se  volatjlise,  et  les 
vapeurs  refroidfes  cristallisent.  Il  est  plus  commode  et  plijs  sûr  de 

13. 
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traiter  à  chaud  le  sélénium  par  l'acide  nitricpie  eu  Feau  régale;  par 
le  refroidissement  de  la  liqueur,  Tacide  sélénieux  cristallise  en 
prismes^^  qui  ressemblent  au  nitrate  de  potasse. 
L'acide  sélénieux  est  composé  en  poids  de  : 
Sélénium....  7i, 24 
.  Oxygène....  28,76 
100,00 
n  est  sans  usage« 


ACniDB  litfnUËNiacnB,  SeO^  —  63,3  ou  795,28. 

L'acide  sélénique  n'a  pas  encore  été  (d)tenu.  sans  eau  ;  il  forme 
avec  elle  un  monohydrate  dont  la  formule  est  SeO^,HO.  C'est  un 
liquide  incolore,  dont  la  densité  est  2^61.  Lorsqu'on  le  chauffe  pour 
lui  faire  perdre  son  eau,  il  se  décompose  à  -h  290^  en  acide  sélé- 
nieux et  oxygène  ;  l'acide  sulfurique  hydraté,  avec  lequel  il  a  la  plus 
grande  analogie,  se  comporte  de  méme^  mais  à  la  température 
rouge.  11  a  des  affinités  aussi  énergiques  que  celle  de  l'acide  sulfu- 
rique; il  absorbe  Veau  avec  la  même  facilité;  quand  on  mêle  les 
deiix  liquides^  il  y  a  autant  de  chaleur  produite.  L'acide  sulfurique, 
qui  enlève  la  baryte  à  toutes  ses  combinaisons,  est  sans  action  sur 
le  séléniate  de  cette  base.  Il  est  isomorphe  avec  l'acide  sulfurique.' 

L'acide  sélénique  est  décomposé  par  l'acide  chlorhydrique  bouil- 
lant :  il  en  résulte  de  l'acide  sélénieux,  de  l'eau  et  du  chlore,  SeO^ 
-+-  HCl  =SeO'  -h  HO  H-  Cl.  Aussi  ce  mélange  peut-il  dissoudre  l'or. 
Cependant  le  platine  ne  s'y  dissout  pas.  Les  acides  sulfureux  et  suif- 
hydrique,  qui  décomposent  facilement  l'acide  sélénieux,  ^nt  sans 
action  sur  l'acide  sélénique.  Il  a  été  découvert  par  MM.  Mitscher- 
lich  et  Nitzsch. 

PRÉPARATION. 

Pour  obtenir  l'acide  sélénique,  on  fond  le  sélénium  ou  un  sélè- 
niure  métallique  avec  du  nitrate  de  potasse  :  il  faut  que  le  sélénium 
ou  sa  combinaison  soient  bien  exempts  de  soufre.  On  produit  ainsi  du 
séléniate  de  potasse  soluble  dans  l'eau;  on  traite  la  dissolution 
filtrée ,  si  l'on  a  employé  un  séléniure  métallique,  par  le  ûitrate  de 
plonib;  il  se  forme  du  séléniate  de  plomb  insoluble,  qu'on  lave  par 
décantation  et  que  l'on  traite  par  l'acide  sulfhydrique;  il  se  forme 
du  sulfure  de  plomb  insoluble  :  on  fait  bouillir,  pour  chasser  l'excès 
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de  cet  acide,  et  Ton  filtre  la  liqueur;  on  n'a  plus  qu'à  Tévaporer 
convenablement  pour  avoir  le  monohydrate. 
L^acide  sélénique  anhydre  est  composé  en. poids  de  : 

Sélénium....  62,28 
Oxygène....  37,72 
100,00 
Le  monohydrate  contient  15,75  pour  100  d'eau. 

COMBINAISON  DU  SÉLÉNIUM  AVEC  LE  FLUOR,  SeFP. 

Le  fluorure  de  sélénium  est  un  corps  solide,  incolore,  cristallisablc, 
Volatil,  découvert  par  M.  Knbx  en  faisant  passer  du  sélénium  en  va- 
peur sur  du  fluorure  de  plomb  chauffé  au  rouge  naissant.  Ce  corps 
Se  décompose  au  contact  de  l'eau..  Il  se  forme  de  l'acide  fluor- 
hj^drique  et  de  l'acide  sélénieux. 

COMBINAISONS  DU  SÉLÉNIUM  AVEC  LE  CHLORE. 

Le  sélénium  forme  deux  combinaisons  avec  le  chlore;  elles  sont 
^Dalç^ues  à  deux  des  combinaisons  semblables  du  soufre. . 


PlMTOCHiiOBUBB  DB  StfauÊIVitJM,  Se'Cl. 

Ce  chlorure  est  un  liquide  jaune  foncé,  un  peu  brunâtre,  oléagi- 
neux, volatil,  .plus  pesant  que  l'eau  :  quand  on  en  fait  tomber  dans 
Ce  liquide,  il  se  recouvre  d'efflorescençés,  et  se  décompose  lentement 
en  produisant  de  l'acide  chloAydrique,  de  l'acide  sélénieux  et  du 
sélénium.  Ce  corps  se  produit  en  faisant  agir  directement  le  chlore 
sec  sur  le  sélénium  en  excès. 


MClIIiOmAB  DB  SÉIiiantJM,  SeCl'. 

Ce  chlorure,  analogue  par  sa  composition  au  fluorure  dont  nous 
avons  parlé,  est  comme  lui  solide,  incolore,  très-volatil  ;  ses  vapeurs, 
qui  sont  jaunes,  cristallisent  en  se  condensant  sous  -forme  de 
prismes  aciculàires  :  l'eau  le  décompose  comme  le  fluorure.  On  l'ob- 
tient au  moyen  d'un  durant  de  chlore  sec  en  excès  sui*  le  sélénium. 


1^  telIuéè. 

BBOrnSB  DB  iHËliÉNIiJII,  SeBr". 

Le  brome  se  cdiiibiile  àtée  lie  sélëniùhi;  il  e^  probable  qiie  sa 
composition  est  Sëfiif^  Pendàtlt  là  combinaison  il  y  a  un  grand  dé- 
gagement de  chaiëui*  j  il  reste  ûpt^  la  réaction  un  corps  solide  jaune- 
orangé  brunâtre  ;  le  brome  excédant  le  volatilise.  Si  l'on  chauffe 
un  peu  fortement  ce  turomure^  il  se  décompose  en  partie. 

COMBINAISONS  DU  SÉLÉNIUM  AVEC  LE  SOUFBE. 

Le  soufre  et  le  ëélëhiilin  peuvent  fàciîémenl  se  combiner  en  deux 
proportions  définies  :  SeS%  et  SeS^  On  les  obtient  en  fondant  en- 
senlble  lés  deiix  coips  mélangés  dàtls  ces  propoirtions.  Lors()iie  le 
soufre  côntièht  une  petite  (quantité  de  séiënium^  et  réciproqueÛletil^ 
lès  couleurs dëâdëux  coijps  ^nt  ëgaiemekilihôdifiees.  t^sce  cas^  ilëst 
facile  de  rebonilaître  lors4ùe  le  soutré  contient  dés  tnlceià  dé  sélé- 
nium,  à  Todeur  de  raifort  pourri  qui  se  fait  sentit*  qiiaiid  bn  eti  brùlë 
une  petite  quantité;  mais  cette  odeur  ne  se  fait  percevoir  que 
quand  la   majeure  partie  du  soufre  est  brûlée. 

On  trouve  quelquefois  dans  les  terrains  volcaniques  du  sdlifre 
natif  contenant  du  séléniutili  maié  en  j[fetitë  quantité. 

L'eau  régale  attaque  ces  combinaisons  en  brûlant  seulement  le 
sélénium,  qui  se  transforme  en  acide  sélénieux.  C'est  le  contraire 
qui  a  lieu  si  ï'ôU  bi*ûlë  le  iiiélange  Au  icbntâbt  de  Vû\r.  Le  soufre 
brûle  en  donnant  de  l'acide  sulfureux,  et  le  sélénium  reste. 


TBIilitJBE,  Te  =  64,  ou  801>76. 

Le  tellure  à  été  décôttVeri  eh  1782  ^ar  lAûller  de  Reicheiisteih, 
et  fut  étudié  ensuite  par  Klaproth. 

Ce  corps  était  jadis  rangé  parmi  les  métaux,  auxquels  il  ressemble 
par  ses  propriétés  physiques;  mais  ses  analogies  chimiques  avec  le 
soufre  et  le  sélénium  le  firent  classfelr  dafts  feétte  fenlillë  par  M.  Des- 
pretzle  premier,  dans  son  Traité  de  chimie  publié  en  1829,  et  long- 
emps  avant  cette  impression  dans  son  cours  au  lycée  Napoléon  : 
cette  classification  par  familles  a  été  adoptée  pour  les  corps  non 
métalliques,  même  par  les  chimistes  qui  l'avaient  critiquée. 

Le  tellure  est  un  corps  solide,  presque  aussi  blanc  que  Fargeut, 
ayant  un  éclat  métallique  très-prononcé ,  cristallisable,  cassant;  sa 
densité  est  6,2;  il  fond  au  rouge  sombre,  se  volatilise  au  rouge-cerise 
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vi^et  peut  ill^iller.  Châuité  au  contact  de  Ymt,  il  brûle  avec  bhë 
flamme  bleue. 

n  se  dissout  sans  altération  dàiis  l'acide  sulfurique  qu'il  colore  en 
reuge,  Tacide  tiitrique ,  mêitle  bouillant^  est  sans  action  sur  lui.  Les 
dissolutions  alcalines^  aii  contraire,  s'y  combinent  comttié  au  soufre 
et  au  sélénium;  et  lorsqu'on  le  fond  avec  les  alcalis  au  moyen  d'iitie 
forte  chaleur  rouge^  il  s'y  combine  de  la  même  façon  en  produisant 
un  telluirrre  et  tm  tellurite.  Si  l'on  ajoute  du  charbon  àix  mélange^ 
il  ne  se  forme  que  du  tellurUre  qui  est  soluble  dans  Teau  comme 
les  sulfures  et  leâ  séléniurès  alcalins. 

PRÉPARATION. 

L'extrâbtionde  ce  cort)S  est  fondée  sur  cette  dernière  réaction.  Oli 
traite  de  cette  manière  les  minerais  tellurés  bien  rares  que  Ton  trouve 
dans  quelques  localités^  en  Transylvanie  et  en  Hongrie  :  ce  sont  des 
combinaisons  de  tellure  avec  de  Tor  et  de  l'argent;  ou  du  cuivre 
et  dii  plomby  ôti  ehflti  daîië  la  seconde  locnlité  avec  du  bisttlùth. 

On  pile  ce  dernier  minerai,  les  autres  sont  trop  chers.  On  sépare 
la  gangue  facilement  au  moyen  d'un  lavage  à  Tauget.  Le  minerai 
ainsi  purifié^  puis  séché,  est  mêlé  avec  du  flux  hoir  ou  un  mélange  de 
carbonate  de  soude  s6c  et  de  charbon  en  poids  égal  au  sien.  On 
chauffe  au  rouge  blanc  pendant  une  heure;  on  traite  la  masse  refroi- 
die et  pulvérisée  par  Teau  qui  dissout  le  tellurure  alcalin;  on  filtre 
pour  séparer  le  bismuth  et  l'excès  de  charbon.  La  liqueur  filtrée, 
qui  est  fortement  colorée  en  rouge,  est  ensuite  exposée  à  l'air;  le 
métal  alcalin  s'oxyde  et  reste  en  dissolution.  Le  telliu'e  se  sépare  en 
poudre  gris  bi^un  qui  se  dépose  :  on  décante  la  liqueur  ;  on  lave  à 
plusieui's  rejprises  avec  de  l'eau  acidulée  au  moyen  de  l'acide  nitri- 
que, puis  à  1  eau  pure  :  on  dessèche  cette  poudre  ;  on  la  fond,  et  pour 
avoir  le  tellure  plus  certainement  pur,  on  le  distille  dans  un  tube  de 
porcelaine  courbé  à  travers  lequel  on  fait  passer  un  courant  d'hy- 
drogène. 

G(»fBINAISœiS  DU  TELLURE  AVEC  L'UYDROGÈNE. 

ÀCIBÈ  VJBLiîtJBAlirDlUl^tJiB  :  HTe  ==  72,ô  ou  814,26.  1  litre  pèse 

B»',  621. 

L'acide  tellurhydrique  est  un  gaz  incolore  dont  Todeùr  resseltible 
^  celle  des  acides  sulfhydrique  et  sélénhydrique  :  on  pourrait  les 
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confondre  ensemble;  sa  densité  est  5,12.  Il  est  probablement  plus 
facile  à  liquéfier  que  ses  analogues;  comme  eux^  il  rougit  faiblement 
la  teinture  de  tournesol.  Il  se  dissout  dans  l'eau,  à  laquelle  il  cxMn- 
munique  ses  propriétés;  cette  dissolution^  exposée  à  Tair^  se  décom- 
pose rapidement  :  il  se  forme  de  Peau,  et  le  tellure  se  dépose  en  pou- 
dre brunâtre ,  ce  qui  le  distingue  facilement  de  l'acide  sulfhydrique^ 
qui  dans  cette  réaction  donne  un  dépôt  à  peine  jaunâtre,  et  de  Tacide 
sélénbydrique  qui  en  produit  un  rouge.  Il  est  inflammable^  mais 
l'hydrogène  brûle  seul  ;  le  tellure  se  dépose  sur  les  parois  de  Téprou- 
vette  :  il  est  vénéneux  comme  les  deux  autres  hydracides  de  cette 
famille. 

Le  chlore  le  décompose  comme  les  acides  sulfhydrique  et  sélén- 
hydrique;  il  se  forme  de  l'acide  chlorhydrique,  et  le  tellure  est  mis 
en  hberté. 

PRÉPABATION. 

On  obtient  ce  gaz  en  traitant  le  tellurure  de  potassium  par  l'eaa 
et  l'acide  sulfurique. 

Il  est  composé^  en  poids,  de  : 

Hydrogène 1,53 

TeUure 98,47 

100,00 

Quant  à  la  composition  en  volumes,  on  la  suppose  1  de  v£^ir  de 
tellure  et  2  d'hydrogène;  mais^  comme  on  ne  connaît  pas  la  densité 
de  la  vapeur  de  ce  corps,  il  est  très-possible  que  l'on  soit  loin  de  la 
vérité.  On  avait  supposé  que  l'acide  sulfhydrique  avait  cette  compo- 
sition en  volumes  ;  ce  n'est  que  depuis  que  M.  Dumas  a  déterminé 
exactement  la  véritable  densité  de  la  vapeur  du  soufre  que  l'on  a  pu 
se  convaincre  que  sa  combinaison  avec  l'hydrogène  ne  contenait 
que  {  de  volume  de  cette  vapeur^  au  lieu  de  1  volume ,  comme  on 
l'avait  cru  :  il  est  dcmc  très-possible  qu'il  y  ait  ici  quelque  chose  de 
semblable. 

COMBINAISONS  DU  TELLURE  AVEC   L^OXTGÈNE. 

Le  tellure  forme  deux  combinaisons  avec  l'oxygène ,  lesquelles 
toutes  deux  sont  des  acides  :  il  n'en  {produit  pas  qui  jouent  le  rôle 
de  base  que  présentent  la  plupart  des  combinaisons  oxygénées  des 
métaux  proprement  dits.  ^ 
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ACIMB  mBUiUBHUX.  TeO'=aOv5  OU  10Ô1,:^6« 

L'acide  iellureux  est  solide ^  blanc,  cristallisabie :  il  fond  à  la 

fci^mpérature  rouge  en  un  liquide  très-fluide^  quelquefois  coloré  en 

I  £iune^  peut-être  par  des  matières  organiques  qui  s'y  trouvent  acci- 

dl^ntellement;  en  élevant  la  température  au  rouge-rose,  il  se  vola- 

trilise,  et  les  vapeurs,  en  se  condensant,  produisent  une  poudre 

■blanchâtre.  LcH^u'on  le  fond  et  qu'on  le  laisse  refroidir  lentement 

fdfins  le  creuset,  on  aperçoit  facilement  que  la  masse  est  com- 

j>osée  de  gros  cristaux  entremêlées ,  dont  on  n'a  pu  déterminer  la 

forme.  Il  est  à  peine  solùble  dans  l'eau  quand  il  est  anhydre;  mais 

il  donne  un  hydrate  qui  est  plus  soluble  et  qui  rougit  le  papier  de 

tournesol  :  sa  saveur,  peu  sensible  au  premier  abord ,  a  de  Fana- 

logie  avec  celle  des  sels  d'argent. 

L'acide  tellureux  est  peu  soluble  dans  les  acides:  sa  dissolution 
est  détruite  par  l'eau;  les  bases  alcalines  le  dissolvent  instantané- 
ment en  s'y  combinant  :  il  se  forme  des  tellurites.  Lorsque  l'acide 
iellureux  est  hydraté,  l'acide  nitrique  et  quelques  autres  le  dissol- 
vent en  assez  grande. quantité.  Les  carbonates  alcalins,  qui  n'ont 
que  peu  d'action  sur  l'acide  anhydre,  le  dissolvent,  au  contraire, 
facilement  quand  il  est  hydraté  ;  l'ammoniaque  de  même. 

L'acide  tellureux  est  facilement  réduit  par  le  charbon ,  à  la  tem- 
pérature rouge;  l'hydrogène  se  comporte  de  même;  il  est  com- 
posé tie  : 

Tellure.  .  .      80,04 

Oxygène.  .  .    19,96 

100,00. 

PREPARATION. 

On  obtient  l'acide  tellureux  anhydre  en  chauffant  au  rouge  le 
tellure  au  contact  de  l'air ,  et  en  traitant  ce  corps  par  l'acide  ni- 
trique; on  facilite  la  réaction  par  la  chaleur.  L'acide  tellureux  dis- 
sous se  sépare  en  grains  cristallisés  par  le  refroidissement. 

L'acide  hydraté  se  prépare  en  traitant  le  chlorure  de  tellure  par 
Teau,  il  se  forme  de  l'acide  tellureux  et  de  l'acide  chlorhydrique. 
L'actde  tellureux  se  précipite  à  l'état  d'hydrate  d'un  aspect  un  peu 
terreux.  On  peut  encore  l'obtenir  en  traitant  un  tellurite  alcalin, 
dissous  dans  l'eau,  par  un  léger  excès  d'acide  nitrique  :  on  Kob- 
tient  ainsi  sous  forme  d'un  précipité  blanc  volumineux,  qui  doit 
être  lavé  avec  de  l'^u  à  0^.  Cet  acide,  analogue,  par  sa  composition, 
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de  l'acide  sulfureux,  est^  comme  lui^  la  plus  stable  des  combinaisons 
oxygénées  du  tellure. 


.ACIDE  TEIiliUBiatJB^  Te03=8S,ô  ou  1101^76. 

L'acide  lellurique  est  un  corps  solide,  cristallisant  en  gros  pris- 
mes à  six  pans,  qui  contiennent  3  équivalents  d'eau ,  qu'on  peut 
leur  faire  perdlre  complètement  en  les  exposant  à  une  température 
de  -h  110®.  Les  cristaux,  qui  étaient  incolores,  prennent  uneteinte 
jaune,  c'est  l'acidetellurique  anhydre  :  eii  élevant  davantage  la  tein- 
pérature,  il  se  décompose  en  acide  tellureux  et  oxygéné. 

L'acide  hydraté  est  soluble  dans  Teàu ,  il  a  une  saveur  métallique 
très-prononcée,  et  rougit  faiblement  la  teinture  de  tournesol. 

L'acide  anhydre  est  tout  à  fait  insoluble  dans  l'eau  et  les  acides, 
même  bouillants. 

L'acide  suif  hydrique  le  décompo^;  il  se  forme  clë  t'éàii  et  uo 
sulfure  de  tellure  correspondant  à  l'acide  telliiriquë,  qui  se  dépose 
en  couche  d'un  aspect  presque  métallique  sûr  les  parois  des  vases: 
TeO^  +  3  H  S=Te  S^  +  3  HO. 

L'acide  tellurique  correspond  ehiièremént  à  l'acide  siilfurique; 
mais  il  est  beaucoup  moins  énergique  que  liii  ;  il  forme  avec  les  bases 
des  tellurates  isomorphes  avec  les  sulfates,  mais  peu  stables,  car 
par  l'action  de  la  chaleur  il  sont  changés  eh  tellurites;  un  tiers  de 
l'oxygène  de  l'acide  se  dégage. 

On  ne  peut  obtenir  cet  acide  que  par  l'intervention  du  chlore  sur 
la  dissolution  d'un  tellurite  alcalin.  La  dissolution  de  telluratede 
potasse  ou  de  soude  obtenue  est  traitée  par  le  chlorure  de  barium^  le 
tellurate  de  baryte  lavé  est  décomposé  par  l'acide  sulfurique  jusqu'à 
saturation  exacte;  on  filtre  et  évapore,  en  ménageant  la  chaleur 
pour  faire  cristalliser  l'acide. 

L'acide  tellurique  est  composé,  en  poids^  de  : 
Tellure..  .  .  .     72,71 
Oxygène.   .   .    .    27,29 
100,00 


PROTOCHIiOBtJBE  DE  TEIilitJBfi,  TeCl  =  100  ou  1244,96. 

Le  chlorure  de  tellure  est  dh  corps  solide,  noir;  pulvérisé,  il 
prend  Uhe  teinte  jaunë-vettlfttre;  il  est  fusible.  Bi  l'ott  élèVe  uïi  jJeu 


pliis  la  teiniiéhttliMi  11  {jroauifdëë  Và^lëbrs  Jàtinëèi  éii  isë  tdlftUlièdiii  : 
il  est  hygrMiéiriiittë;  maië  tlon  sôluble  :  Teati  le  décompose  ëit  don- 
nant du  teflure ,  de  l'acide  tellûrëux  et  dé  Tacide  chlorMydrique. 

Voût  le  prépkter;  on  tfaite  le  bichlorure  par  du  tellure,  et  Tcfn 
distiUe. 


BlCniiORtJBfi  DB  TKULURK,  Ta'=  135,5  ou  1688,16. 

Le  bichlorure  de  tellure  est  un  corps  solide^  blanc ^  facilement 
fusible^  et  alorâil  devient  jaune;  IMntensité  àe  sa  couleur  augmente 
avec  la  température,  et  enfin  il  se  réduit  en  vapeur  et  distille. 

Le  bichlorure  dé  tellure  est  excessivement  hygrométrique;  mais 
Teau  le  décompose  en  produisant  de  Tacide  tellureux,  et  àé  l'acide 
chlorhydrique  sans  dépôt  de  telliire. 

On  obtient  le  bichlorure  en  traitant  le  tellure  par  un  courant  de 
chlore,  à  une  température  peu  élevée  :  la  réaction  est  très-vive^ 
il  y  a  production  de  chaleur  et  de  lumière;  on  continue  le  courant 
de  chlore  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  d'un  blanc  parfait.  îi  se  com- 
bine, ainsi  que  le  précédent,  avec  les  chlorures  métalliques. 

Le  brome  et  Hodè  forment  des  combinaisons  analogues  et  qui  se 
comportent  de  même  qiie  les  chlorures ,  mais  susceptibles  de  cris- 
talliser, tandis  que  lés  chlorures  sont  amorphes.  Le  fluor  produit 
un  coriipôsé  ressemblanl  au  bichlorure. 

Le  soufre  et  le  sélénium  se  combinent  facilement  avec  le  tel- 
lure :  ces  trois  corps  se  trouvent  souvent  réunis,  du  moins  deux 
ensemble.  Ainsi  on  he  trouve  pas  de  sélénium  saris  soufre ,  ni  dé 
tellure  sans  déléniuiii.  C'est  pourquoi,  avant  la  découverte  de  ce 
dernier  corps,  on  attribuait  l'odeur  de  raifort  pourri  au  tellure. 


CABJBOME,  C  =  6  ou  75. 

Le  carbone  est,  apirès  l'oxygène,  le  corps  non  métallique  le  plus 
in)jx)rtant  par  ses  nombreux  usages  :  c'est  peut-être,  de  tous  les 
corps  connuis,  celui  dont  les  propriétés  physiques  se  modiftent  le 
plus  selon  les  circonstances  de  sa  production  ou  des  températures 
plus  ou  moins  élevées  auxquelles  il  a  été  exposé. 

Selon  les  circonstances,  il  peut  être  très-mauvais  ou  très-bon  con- 
ducteur de  la  chaleur  et  de  l'électricité;  il  peut  être  incolore  ou 
gris,  avec  un  aspect  métallique^^ou  noir  et  dépourvu  d'éclat;  fttcite- 
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raent  combustibleou  très-difBcileàbrùler^  sa  capacité  pour  la  chaleur 
est  aussi  difTérente.  Sa  densité  et  sa  dureté  apparûtes  varient  aussi. 

Le  carbone^  connu  de  toute  antiquité ,  se  trouve  dans  la  nature 
sous  trois  états  parfaitement  distincts  :  !<>  à  l'état  de  pureté  et  cris- 
talisé,  il  constitue  le  diamant^  qui  est  souvent  incolore  et  toujours 
plus  ou  moins  transparent^  et  le  graphite ,  qui  n'est  pas  toujours 
cristallisé^  n'est  jamais  transparent^  et,  sous  le  nom  de  plombagine 
est  employé  à  la  fabrication  de  crayons;  S®  à  l'état  de  charbon  com- 
bustible^ non  cristallisé^  quoiqu'il  en  présente  quelquefois  l'appa- 
rence ^  sous  les  noms  d'antilracite  y  de  houille^  de  lignite:  dans  cet 
état  il  n'est  jamais  pur,  mais  libre  cependant  ;  les  corps  étrangers 
que  l'on  y  trouve  ne  sont  qu'à  l'état  de  mélange;  3®  à  l'état  de 
combinaison  dans  des  minerais;  4»  enfin  dans  tous  les  composés 
oi^aniques^  sans  exception;  ce  qui  faisait  dire  à  Laurent  que  la 
chimie  organique  était  la  chimie  du  carbone. 

Le  carbone  pur  est  un  corps  solide ,  inodore  ^  insipide ,  insoluble; 
fixe  et  infusible  aux  plus  hautes  températures  que  l'on  peut  jNroduire 
dans  les  forges;  mais,  soumis  à  l'action  d'une  pile  de  six  cents  élé- 
ments, il  a  été  par  M.  Despretz,  sinon  fondu  comme  du  verre^  au 
moins  comme  une  scorie^  puis  volatilisé  de  la  manière  la  plus  évi- 
dente, ainsi  que  le  fait  a  été  constaté  en  plein  amphithéâtre  à  )a  leçon 
de  M.  Dumas ,  à  la  Faculté  des  sciences.  Le  ballon  dans  lequel  se  fait 
l'expérience  se  remplit  tout  d'un  coup  d'une  vapeur  épaisse  qui  se 
condense  en  une  poudre  noire;  ce  n'est  certainement  pas  un  effet 
de  transport  de  molécules ,  comme  ce  qui  se  voit  au  miscroscope, 
par  l'emploi  d'un  plus  petit  nombre  de  couples. 

Le  carbone  se  combine  directement  à  l'oxygène  en  produisant  de 
l'oxyde  de  carbone,  si  ce  dernier  est  un  excès;  de  l'acide  carboni- 
que, si  c'est,  au  contraire  l'oxygène  qui  domine.  Jamais  l'hydrogène 
ne  se  combine  directement  avec  le  carbone,  quoique  ces  deux 
corps  puissent  former  ensemble  un  nombre  presqu'infini  de  combi- 
naisons. Le  nitrogène,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome  et  l'iode  ne 
peuvent  pas  se  combiner  directement  avec  lui .  Le  soufre,  au  contraire, 
se  combine  facilement  avec  le  carbone  à  une  haute  température,  en 
produisant  un  corps  analogue  à  l'acide  carbonique.  Il  est  probable 
que  lesélénium  et  le  tellure  se  comporterait  comme  le  soufre,  mais, 
l'expérience  n'a  pas  été  essayée  jusqu'ici. 

Nous  étudierons  maintenant  le  carbone  successivement  à  l'état 
de  diamant,  de  graphite,  de  charbon  combustible  d'origine  miné- 
ride  ou  organique. 
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e  diamant  se  trouve  dans  la  nature  à  l'état  cristallin  et  cristaHisé 
■EèrmnoQt;  sa  forme  dominante  est  Toctaèdre,  mais  on  le 
tteen  cube,  en  dodécaèdre  rhomboîdal.  Les  faces  se  multiplient 
kfiiefois  jusqu'à  48:  toutes  dérivent  du  premier  système;  lesfaces 
;  souvent  convexes,  et  les  cristaux  prennent  un  aspect  sphé- 
lai.  Ces  cristaux  présentent  des  indices  de  cUvage  qui  faciUtent 
Dcoop  sa  taille ,  laquelle  était  inconnue  avant  cette  décou- 
le, £Eâte  etk  476  par  Louis  de  Berquem.  C'est  seulement  depuis 
n  a  pu  parvenir  à  les  tailler  qu'on  a  pu  connaître  l'éclat 
9Q  corps  dans  toute  sa  beauté;  car  généralement  les  cristaux 
ï  recouverts  d'une  croûte  presque  opaque  qu'il  faut  enlever 
r  juger  de  leur  traiisparence  et  de  leur  éclat.  Le  diamant 
t  pas  toujours  incolore  ;  on  en  rencontre  qui  sont  jaunes ,  plus 
oMMns  toocés^  verts,  roses,  brun  clair,  brun  foncé,  {nresque 
s.  La  densité  du  diamant  varie  de  3 ,52,  à  3,55. 
e  diamant  est  le  plus  dur  de  tous  les  corps;  on  ne  peut  le  polir 
n  moyen  de  la  poudre  que  Ton  prépare  en  pilant  dans  des  mor- 
(d'ader  des  diamants  d'une  espèce  particulière,  que  Ton  pré- 
l  ne  pottViHr  tailler  par  aucun  procédé  parce  qu'ils  ne  pré- 
ent  pas  d'indice  de  clivage;  ils  sont  en  général  sphéroidaux  : 
s  le  conmierce,  on  les  distingue  par  le  nom  de  diamants  de  na- 
r.  n  se  peut  que,  foute  de  divage,  la  taille  devienne  trop  chère, 
s  3  n'est  pas  possible  qu'on  ne  puisse  les  polir  avec  leur  propre 
ssière.  La  poudre  de  diamant  est  toujours  grisâtre,  même  après 
ir  été  traitée  par  l'acide  chlorhydrique,  pour  dissoudre  les  par- 
es d'acier  qui  s'y  mêlent  pendant  l'opération.  Au  Brésil,  on  véri- 
»  les  diamants  en  les  plaçant  sur  un  tas  d'acier;  puis,  frappant 
sus  avec  un  marteau,  le  diamant  doit  y  pénétrer. 
ia  native  du  diamant  n'est  connue  que  depuis  peu  de  temps.  Ce 
ps  ayant  un  pouvoir  réfringent  très-considérable.  Newton  avait 
oé  qu'il  devait  contenir  un  corps  très-combustible.  Les  académi- 
18  de  Flor^ce  reconnurent  en  1694  qu'en  chauffant  un  diamant 
foyer  d'un  miroir  concave ,  il  disparaissait  en  brûlant.  Macquer, 
1771,  trouva  que  le  diamant  chauffé  à  l'abri  du  contact  de  l'air, 
ne  températurede  forge,  ne  variait  pas  de  poids;  mais  qu'au  con- 
;t  de  l'air,  sa  combustion  produisait  une  petite  flamme.  Guiton  de 
inreau  et  Lavoisier  prouvèrent  qu'il  en  résultait  de  l'acide  carbo- 
epie.  H.  Davy,  reprenant  leurs  expériences ,  en  vérifia  l'exactitude, 


et  constata  de  plus  que  produisant^  à  poids  égiû,  la  même,  quantité 
d'acide  carbonique  que  le  charbon  parfaitement  pur  obtenu  parla 
déoompositiop  d'huiles  essentielles^  c'était  du  parbQne  pvMT  Postal- 
Usé.  En  opérant  la  combustion  flu  diamant,  qn  a  quelquefois  tfouvé 
un  pé^idu  ressemblant  à  un  tissu  cellul^re,  p\,  pomposé  4^^îde  si- 
licique;  mais^  ce  résid^  ne  i^  présentant  p^s  dai^  tous  les  çi)S|  pq))^ 
peut  le  regarder  coipme  essentiel,  mais  sei|lement  accidentel. 

M.  J^pquplain,  ayant  soumis  un  dian^ant  à  ('actipp  (le  la  chaleur 
produite  par  une  forte  pile,  le  vit  se  ramollir^  se  fumi^fier,  puis  se 
séparer  ^p  plusieurs  fragments,  perdre  ^  transparence  et  devenir 
semblablp  au  coke.  La  densité  ^vait  pn  putre  beaucoup  diminué  ; 
eUe  était  réduite  à  3,Q7^. 

C'est  la  pien*e  précieuse  dont  le  prix  est  le  plus  élevé.  Cette  valeur 
varie  pour  un  même  poids  selon  la  pureté  de  la  transparence,  que 
Von  nonune  l'eau  d'un  diamant ,  et  selon  celle  de  sa  couleur.  Le 
poids  des  diapiants  et  des  pierres  précieuses  s'esthne  pn  c^fats;  le 
poids  du  carat =0%  212. 

Le  di^ipant  est  employé  pour  couper  le  verre  ;  quand  il  n'est  pas 
taillé,  les  angles  des  cristaux  qatupels  présentent  trois  arêtes 
curvilignes  :  cette  observation  est  due  à  Wollaston.  LQrsque.l^  dia- 
mant est  taillé,  les  arêtes  étant  droites ^  le  verre  est  seulement 
gravé,  mais  non  coupé.  Toutes  les  pierres  dures  peuy^t ,  cpninie  le 
diamant,  couper  et  graver  le  verre^  selop  la  ipnièfe  jdont  elles  ont 
été  taillées;  mais,  conmie  elles  ne  présentent  pas  une  aussi  grande 
dureré, elles  sont  promptement  émoussées.  On  l'efpploie  aussi  pour 
faire  les  pivots  des  chronomètres  et  des  montres  (}P  pnx>  qui  sont 
alors  inaltérables;  souvent  on  y  substitue  des  pivots  en  rubis. 

Le  diamant  a  été  trouvé  dans  plusieurs  localités:  aux  Indes,  dans 
lesFoyaumesdeGolconde,deVisapour;àBprnéo,  au  Qrésil^  etdepuis 
un  certain  temps  dans  les  monts  Ourals.  On  le  trouve  dans  des  ter- 
rains arénacés  souvent  ferrugineux  appartenant  à  des  alluvions  an- 
ciennes ;  il  s'y  trouve  n^êlé  à  des  minéraux  provenant  de  la  désa- 
grégation des  roches  qui  sont  regardées  comme  primitives  ou  de 
transition.  Ces  minéraux  sont  le  corindoû,  le  rubis,  le  zircon,  la 
topaze,  l'émeraude,  l'or,  le  platine,  le  fer  chromé,  le  fer  titane,  etc. 
Faisait-il  partie  des  mêmes  roches?  On  ne  peut  pas  cependant 
lui  attribuer  une  origine  ignée  :  d'après  ce  que  l'on  a  vu  de  l'action 
d'une  très-haute  température  sur  ce  corps ,  il  ne  doit  donc  pas  pro- 
bablement avoir  fait  partie  de  roches  primitives.  La  roche  dans  la- 
quelle on  le  trouve  au  Brésil,  et  que  l'on  nomme  itacolumite,  est 


3ippqaée  ^  qifartz  blanc  at  presque  poir.  On  ne  sait  rien  de  positif 
:  mé^l^  ^p  probfible  spr  3pn  mode  de  formation  ;  op  s{^t  Hen  com- 
lent  il  n'a  pas  pu  se  produire^  mais  non  oomprient  il  s'est  formé.  On 
supposé  cpx'ïL  ^tait  le  résultat  d'une  réaction  chimique  sur  les  com- 
iisé&  organiques  antédiluviens.  Jusqu'ici  on  n'apu  le  produire  artifi- 
dlement  d'une  manière  évidente  pour  tout  le  mondp;  cependant 
s  expériences  4e  M.  Pespretz  s^niblent  démontrer  d'une  manièfe 
Ttaine  qu'on  y  parviendra  par  les  réactions  sur  les  composés  di| 
irtx)ne. 

GRAPHITE,  PLOMBAGINE^  OU  MINE  DE  PLOMB. 

le  graphite  se  trouve  dans  la  nature,  quelquefois,  mais  ra- 
mesaij  en  cristaux  qui  sont  des  tables  hexagonales.  Ordinairement 
86  trouve  en  fiasses  gris  de  plomb  plus  ou  moins  foncé,  d'un  éclat 
étallique  très-vif,  tachapt  le  papier  et  la  porcelaine  en  gris,  ce  qui 
fiât  employer  àla  cpqfeçtion  des  crayons  dits  de  mine  de  plomb. 
I  trace  que  )^|sse  ce  corps  ^st  due  àce  qu'il  se  sépare  facilement  par 
I  frottement  en  petite^  paillettes  qui  adhèrent  apx  corps  sur  lesquels 
[i)e  frotte,  On  s'en  sert  aussi  pour  frotter  les  pièces  de  fonte,  les 
MMiles  de  médaill^s  en  soufre,  afit|  de  leur  donner  une  apparence 
rqjizée  :  sa  densité  est  2,5. 

lorsqu'çm  chauffe  le  graphite  au  contact  de  l'oxygène,  il  brûle , 
^  moins  fecilement  qme  le  diamant. 

Le  graphite  est  du  carbone  pur.  La  première  analyse  de  ce  corps, 
m  fat  faite  par  Mongee^  Vandermonde,  leur  ayant  donné  pour  ré- 
dtat  95  de  carbone  et  5  de  fer  pour  100^  ils  en  avaient  conclu  que 
'était  un  carbure  de  fier  :  mais  les  recherches  ultérieures  ontdé- 
lontré  que  les  corps  étrangers  que  l'on  y  trouvait,  et  dont  la  pro- 
iXûfm  variait,  était  accidenteUe«  et  qu'on  devait  considérer  ce 
(frps  comme  du  carbone  pur. 

On  fonne  artificiellement  du  graphite  toutes  les  fois  que  l'on 
eut  produire  la  lumière  électrique  dans  le  vide ,  au  moyen  d'une 
Se  puissante  dont  les  pôles  sont  des  crayons  de  charbon  qui  ordi- 
aiuement  provient  des  cornues  à  gaz  :  les  extrémités  des  crayons 
ont  toujours  transformées  en  graphite  ayant  toutes  les  propriétés 
le  celui  que  l'on  trouve  dans  la  nature.  Le  graphite  naturel  a  donc 
déformé  probablement  dans  des  circonstances  géologiques  dont  la 
température  était  très-élevée.  Aussi  le  trouve-t-on  dans  les  ter- 
^ttos  primitifs,  c'est-à-dire  dans  des  roches  ignées,  le  granit,  le 
&DÔSS,  les  schisfies  micacés  et  argileux,  le  calcaire  sacc^roïde.  On 
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le  trouve  aussi  dans  les  terrains  de  transition  les  plus  anciens,  qui 
ont  beaucoup  de  rapport  avec  les  terrains  primitifs,  puisqu'on  y 
trouve  aussi  ces  granits  y  etc. 

Nous  avons  cité  ses  usages^  et  nous  n'avons  pas  considéré  ce  corps 
comme  bon  à  être  employé  comme  combustible,  d'abord  parce  qall 
est  trop  rare  et  trop  peu  abondant^  maiâ  encore  parce  qu'ainsi  que 
nous  l'avons  fait  oli^rver,  la  combustion  est  très-difficile.  Mais  cette 
presque  incombustibilité  et  son  infusibilité  le  rendent  propre  à  la  fa- 
brication d'excellents  creusets,  par  un  mélange  de  1  partie  d'argile 
réfractaire  avec  3  ou  4  parties  de  plombagine.  C'est  ce  mélange  qui 
sert  à  la  fabrication  des  creusets  d'Ips  et  de  Passaw^en  Bavière.  L'u- 
sage le  plus  importsmt  est  la  fabrication  des  crayons,  qui  serait  facile 
si  tout  le  graphite  était  de  la  même  qualité  que  celui  de  Borowdale  en 
Angleterre,  qui  est  d'une  beauté,  et  d'une  pureté  très-grandes;  mais 
habituellement  le  graphite  que  l'on  rencontre  est  au  contraire  plus 
ou  moins  mêlé  avec  des  corps  étrangers  qui  lui  ôtent  la  solidité  que 
présente  celui  d'Angleterre ,  lequel  souvent  peut  être  taillé  con  vaiaUe- 
ment^et  employé  tel  qu'il  sort  delà  mine.  Celui  dont  on  se  sert  vient 
de  Pàssaw  :  pour  le  purifier,  on  le  broie  sous  l'eau,  où  on  le  laisse  dé- 
poser pendant  un  certain  temps;  puis  on  fait  écouler  l'eau^  qui  ne  re- 
tient en  suspension  que  les  parties  les  plus  pures  et  les  plus  fines, 
qu'on  laisse  déposer  à  leur  tour.  On  broie  de  nouveau  le  dépôt;  puis 
on  le  délaye  dans  l'eau,  et  Ton  décante  de  même,  répétant  cette  opé- 
ration tant  qu'il  y  a  du  graphite  à  retirer. 

On  prépare,  d'un  autre  côté,  de  l'argile  par  le  même  moyen  pour 
l'avoir  très-fine  et  purgée  entièrement  du  sablé  siliceux,  et  des  py- 
rites qui  s'y  trouvent  souvent.  Les  deux  matières  séchées  sont  mê- 
lées en  proportions  variables  selon  l'espèce  de  crayon  que  Ton  veut 
obtenir  :  ces  proportions  sont  entre  2  ou  3  de  graphite  contre 
1  d*argile.  Le  mélange,  humecté  convenablement,  se  broie  à  la 
molette  ou  sous  des  meules  ou  entre  des  cylindres  ;  et  lorsqu'il  est 
parfaitement  opéré,  on  le  comprime  en  plaques  sous  une  presse  hy- 
draulique: ces  plaques  ont  l'épaisseur  que  doivent  avoir  les  crayons; 
puis  on  les  scie  en  baguettes  d'égale  épaisseur  en  tous  sens,  on  les 
dessèche  au  four,  puis  on  les  calcine  dans  des  creusets  lûtes  herméti- 
quement; on  les  chauffe  d'autant  plus  qu'on  veut  avoir  des  crayons 
plus  durs ,  et  pour  ceux-ci  Ton  choisit  ceux  dans  lesquels  la  propor- 
tion d'argile  est  plus  forte.  La  mine  de  plomb  ainsi  préparée  est  in- 
troduite dans  des  cylindres  de  bois  composés  de  deux  parties,  dans 
l'une  desquels  on  a  pratiqué  une  rainure  qui  a  exactement  la  capa- 
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cité  nécessaire  pour  contenir  les  baguettes  de  mine  de  plomb.  Lors- 
qu'on a  introduit  cette  dernière^  on  applique  Tautre  partie  du  cy- 
lindre de  bois  çndiiit  de  colle  forte;  ces  cylindres  de  bois  se  font  h  la 
mécanique.  Cette  industrie  a  été  établie  en  France  en  1 795  par  Coqté^ 
qui-présenta  les  premiers  essais  à  Monge  :  celui-ci  lui  donna  les  en- 
couragements qu'elle  méritait  à  un  haut  degré.  Avant  cette  époque, 
la  France  était  tributaire  de  TAngleterre  et  de  rAUemagne  pour 
cette  espèce  de  crayons. 

Il  se  produit  souvent^  dans  les^haut^  fourneaux  qui  servent  à  la 
fabrication  de  la  fonte  ^  une  matière  se  séparant  de  la  fonte  qd  est 
refroidie  lentement.  €ette  matière  écailleuse,  éclatante^  a  été  con- 
sidérée comme  identiquement  pareille  au  graphite  naturel ,  mais  elle 
n'est  pas  tâchante  comme  le  graphite,  quoique  se  séparant  en  petites 
lamelles  qui  s'attachent  iEtux  doigts;  elle  peut  bien  avoir  la  même 
conq)osition ,  mais  elle  en  diffère  cependant  au  moins  parles  pro- 
priétés physiques.  Cette  matière  ne  semble  pas  grasse  au  toucher^  elle 
est  plutôt  un  peu  rude  ;  c'est  au  moins  le  caractère  que  présente  im 
magnifique  échantillon  qui  nous  a  été  donné  dans  une  des  principa- 
les usines  de  Belgique.  Enfin  on  se  sert  du  graphite  pour  rendi:e 
conductrices  lès  surfaces  des  moules  en  cire  ou  en  acide  stéarique 
qui  servit  dans  la  galvanoplastie. 

CHARBON  DES    CORNUES  A  GAZ. 

Les  cornues  <lans  lesquelles  on  soumet  la  houille  à  une  tempéra- 
ture élevée  ne  tardent  pas  à  être  recouvertes  intérieurement,  à  leur 
partie  supérieure,  par  une  couche  de  charbon  dont  l'épaisseur  aug- 
mente avec  le  temps;  cette  couche  finit  par  avoir  une  épaisseur  de 
deux  à  trois  centimètres  ^  et  elle  diminue  d'autant  la  capacité  des 
cornues.  Ce  charbon  provient  de  la  décomposition  que  subissent  les 
carbures  d'hydrogène,  exposés.à  une  température  élevée,  l'opération 
se  faisant  à  une  très-forte  chaleur  rouge,  et,  pour  ainsi  dire,  sans 
interruption^  tant  que  les  cornues  résistent. 

Ce  charbon,  qui  est  d'un  gris  quelquefois  un  peu  foncé,  est  d'une 
ténacité  et  d'une  dureté  considérables  :  il  est  très-bon  conducteur  de 
la  chaleur  et  dé  l'électricité.  C'est  ce  charbon  dont  on  se  sert  pour 
certaines  [Hles  du  même  genre  que  celles  de  Bunzen  :  mis  en  poudre, 
il  parait  onctueux^  étant  bon  conducteur  de  l'électricité  :  nous  nous 
en  sommes  servi  avec  plus  d'avantage  que  du  graphite  pour  recou- 
vrir des  moules  d'acide  stéarique  pour  la  galvanoplastie.  Ce  char- 
bon brûle  presque  auâsi  difficilement  que  le  graphite;  nous  l'avons 
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employé  pour  faire  des  creusets  ^  en  le  mêlant  avec  deux  parties 
d'argile  d'Abondant,  près  Dreux,  contre  uiie  dp  ce^  d^lnm  en  yor 
lumes^  Nous  y  avons  fondu  le  fer  et  le  palladium  >  sans  qu^its 
eussent  souffert  de  la  violente  action  de  la  chaleur  :  ils  ne  pré3^r 
taient  pas,  après  l'opération,  la  plus^petite  apparepce  de  ramdlisse- 
sèment  ni  aucune  fissure,  accident  assez  fréquent; dans  les  creusets 
de  plombagine. 

Ce  charbon  pourrait  être  employé  avec  un  grand  avantage  pour 
donner  le  dernier  poli,  en  remployant  en  poudre  obtenue  par  lavage; 
taillé  convenablement,  il  donnerait  de  bonne  pierres  à  aiguiser. 

Ce  charbon,  qu'on  aurait  pu  croire  d'une  grande  pureté,  est  ce- 
p^dant  toujours  mêlé  avec  des  matières  provenant  des  cornues,  et 
certainement  par  une  sorte  de  cémentation.  Les  cornues  sont  ou  en 
fonte  oii  en  argile.  Le  charbon  qui  provient  des  cornues  en  fonte 
contient  toujours  une  quantité  notable  de  fer.  Aussi,  quand  on  brûle 
CQ  charbon  dans  un  incinérateur  en  platine,  dans  un  moufle,  laisse- 
t-il  une  assez  grande  proportion  d'oxyde  de  fer.  L^affinité  de  ces 
deux  corps  l'un  pour  l'autre  détermine  une  sorte  de  cémentation  au 
moyen  de  laquelle  la  fonte  abandonne  une  portion  de  son  fer  aa 
carbone  qui  se  dépose;  H  serait  intéressant  de  rechercher  si  la 
fonte  de  la  cornue,  subissant  une  cémentation  inverse^  nip  prend  pas, 
en  échange  du  fer  qu'elle  cède,  une  quantité  de  carbone  correspon- 
dante. On  aurait  pu  penser  que  le  fer  contenu  dans  ce  charbon  peut 
provenir  des  pyrites  qui  accompagnent  toujours  la  houille;  maison 
verra,  par  lès  résultats  que  nous  allons  citer,  que  cette  dernière  hypo- 
tèse  n'est  pas  probable. 

Nous  avions  espéré  trouver  dans  le  charbon  des-comuesà  gax 
en  terre  du  charbon  d'une  grande  pureté,  nous  en  avons  choisi  de 
beaux  fragments  que  nous  avons  soumis  à  l'incinération  pour  nous 
on  assurer.  Un  premier  essai  nous  ayant  donné  un  résidu  pesant 
80  centigrammes  pour  un  gramme  de.  ce  charbon ,  nous  pouvions 
craindre  qu'en  prenant  l'échantillon,  malgré  l'attention  que  l'on 
avait  apportée,  il  n'y  eût  quelque  fragment  de  la  Cornue  mêlé  au 
charbon  expérimenté  :  l'expérience  fut  donc  recommencée,  et  Ton 
choisit  dan§  un  grojs  fragment  un  éclat  pris  à  deux  centimètres  de 
la  partie  en  contact  avec  la  cornue  :  le  résultat  fut  smisibleatent 
le  même,  car  1  gramme  de  ce  charbon  donna  807  milligrammes 
de  cendres  blanches,  composées  exclusivement  de  silice  et  d'alu- 
mipe.  L'argile  s'est  donc  cémentée  dans  la  masse  de  charbon  déposé; 
mais  sousquelle  forme?  était-ce  àl'étattie silice  et  d'aluminç ,  ou  de  si- 
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licium  et  d'aliumnium  ?  M.  Dumas  nous  conseillait  de  le  rechercher  : 
Bosoccupatioasnenouslepennirentpasdanscemoment^  et^  depuiç^ 
DQUs  n'avonç.pas  encore  pu  faire  cette  recherche,  qui  cependant 
serait  assez  intéressante.  Sous  quelque  forme  que  la  matière  ^ 
mêle  au  charbon ,  le  fait  n'en  est  pas  moins  curieux  et  digne  d'intérêt. 
Ce  charbon  présentant,  sous  certains  rapports^  de  l'analogie  avec 
le  graphite^  nous  avons  cru  devoir  le  placer  comme  intermédiaire 
entre  ce  corps  et  l'anthracite^  quoiqu'il  ne  fût  pas  un  produit  naturel. 
C'est  de  ce  charbon  que  l'on  se  sert  pour  terminer  les  conducteurs 
des  piles  lorsqu'on  veut  produire  la  lumière  électrique  ou  de  puis- 
sants effets  calorifiques,  et  comme  l'un  des  éléments  des  piles  de 


ANTHRACm:. 

L'anthracite  est  une  variété  des  charbons  naturels  qui  sert  d'in- 
tmnédiaire  entre  la  houille  et  le  graphite;  elle  est  plutôt  noire  que 
grise,  son  éclat  est  souvent  très-vif:  sa  densité  varie  beaucoup;  ce 
qui  tient  principalement  à  ses  divers  degrés  de  pureté,  qui  varient 
beaucoup  dans  les  différentes  couches  d'une  même  localité^  et  que 
Dotis  exposerons  plus  loin.  L'état  physique  sous  lequel  elle  se  pré- 
sente influe  aussi  sur  la  densité.  Souvent  l'anthracite  est  schisteuse  : 
ses  feuillets  sont  alofs  ordinairement  contournés  ;  quelquefois  elle 
est  terreuse;  enfin  elle  se  trouve  en  masses  ayant  beaucoup  de 
ressemblance  avec  la  houille^^  avec  un  éclat  très-vif;  mais  la  dispo- 
sition schisteuse  est  toujours  plus  sensible  que  dans  la  houille. 

Cette  disposition  schisteuse  nuit  beaucoup  à  son  emploi  comme 
ooaibustible.  L'eau  interposée  entre  les  feuillets  la  fait  décrépiter  for- 
temait,  et  la  réduit  en  fragments  de  si  petite  dimension^  que  le  pas- 
sage de  l'air  n'est  plus  assez  Kbre  et  que  la  combustion  s'arrête.  Ce 
combustible  ne  peut  brûler  que  dans  les  foyers  dont  la  température 
est  très-éieyée;  il  brûle  sans  flamme  par  lui-même  ;  mais  on  peut  lui 
en  faire  produire  par  une  disposition  ingénieuse  qui  a  été  adoptée 
dans  quelques  usines  à  cuivre  du  pays  de  Galles^  dont  nous  aurons 
à  parler,  et  où  ce  cx)mbustifole  est  très-abondant. 

L'anthracite  ne  décrépitant  que  par  la  transformation  subite  de  l'eau 
interposée  en  vapeurs,  on  a  réussi  aux  États-Unis,  où  l'on  trouve 
d'excellentes  variétés  de  ce  combustible,  àl'employer  dans  les  hauts 
fourneaux  en  la  soumettant  à  une  température  lentement  et  gra- 
duellement élevée  pour  la  dessécher  avant  de  la  mettre  dans  le  four- 
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La  France  possède  de  nombreuses  et  abondantes  mines  d'anthra- 
cite; celles  des  départements  de  laMayenne^  dé  la  Sarthe  et  de  l'Isère 
sont  les  plus  importantes.  Le^  département  de  la  Mayenne  en  con- 
somme une  quantité  énorme  pour  la  fabrication  de  la  chaux  y  que 
l'on  y  fait  dans  des  fours  d'environ  20  mètres  de  haut;  chaux  qui 
est  presque  entièrement  employée  pour  leà  amendements. 

L'anthracite  ne  donne  pas  de  coke  lorsqu'on  la  chauffe  à  utie 
haute  température  en  vase  clos,  et  ne  donne  que  des  traces  d'eau  am- 
moniacale sans  aucuns  produits  pyrogénés;  on  peut  ainsi  facilement 
la  distinguer  des  autres  combustibles  minéraux  en  opérant  dans  un 
tube  de  verre  fermé  par  une  de  ses  extrémités  et  courbé  en  9  pour 
recueillir  les  produits  de  la  distillation;  l'eau  condensée  n'est  pas 
colorée. 

Lorsqu'on  fait  l'analyse  des  anthracites  comme  celle  des  matières 
organiques^  on  y  trouve  toujours^  même  après  dessiccation ^  et  eD 
moyenne,  2,84 d'hydrogène  et  3,0  de  iiitrogènepour  lOOen  poids.  Les 
variétés  les  plus  pures  qui  ont  été  examinées  viennent  du  déparie^ 
ment  de  la  Mayenne;  mais  elles  présentent  de  grandes  différences 
sous  ce  point  de  vue.  Nous  avons  été  chargé  d'examiner  de  nom- 
breux échantillons  de  ce  pays  :  nous  donnons  les  résultats  les  plus 
tranchés,  pour  que  l'on  puisse  juger  de  ces  différences.  Ces  travaux 
nous  ont  conduit  à  chercher  et  à  trouver  le  moyen  de  fabriquer  du 
coke  avec  ce  combustible. 

COMPOStTION  DE  DIVERS  ANTHRACITES    DE  LA  MAYENNE. 
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Petite  Lande. 

Marganière. 

Loiaierie. 
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92,8 
6,0 
1,2 

94,0 

89,8 
8,4 
1,8 

91,6 

79,8 

15,2 
95,0 

69,4 

5,6 

25,0 

94,4 

Matières  volatiles 

Cendres 

Coke  1  d^ànUiracite.. . . 

L'anthracite  se  rencontre  dans  les  terrains  de  transition.et  secon- 
daires anciens  dans  des  schistes. 

Elle  est  donc  postérieure  au  graphite  dans  les  formations  géo- 
logiques. 
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HOUILLE  OU  CHARBON  DE  TERRE  PÉOPREMENT  DIT. 

La  houille  e^  de  tou&  les  combustibles  minéraux  le  plus  impor- 
tant. Elle  présente  des  variétés  nombreuses  dont  les  propriétés  sont 
très-difFérentes;  aussi  lie  peuvent-elles  pas  être  prises  indistinctement 
pour  tous  les  usages.  On  les  distingue  en  deux  divisions  principales, 
qui  elles-mêmes  se  subdivisent  :  les  houilles  sèches  et  lesi  houilles 
grasses;  les  premières  ressemblent  un  peu,  par  leurs  propriétés^  à 
Tanthracite.  Lorsqu'on  les  chauffe  à  vase  clos ,  elles  donnent  bien  une 
certaine  quantité  4^  produits  pyrogénés  inflammables^  mais  elles  ne 
se  ramoUissent  pas  et  donnent  un  coke  qui  n*est  pas  susceptible 
d'anploi  ;  le  charbon  n'a  pas  sensiblement  changé  d'aspect  quand 
eUes  sont  très-sèches. 

Les  houilles  grasses,  au  conkaire,  donnent  une  grande  quantité 
de  produits  pyrogénés,  des  fumées  abondantes,  une  flamme  longue  : 
eQ^se  ramollissent  considérablement^  et  sont  quelquefois  presque 
bodues;  elles  laissent  un  coke  d'autant  plus  boursouflé  et  léger 
([a'^ies  sont  plus  grasses.  Dans  le  commerce^  quelques-unes  de  ces 
houilles  ont  des  noms  spéciaux;  celle  qui  est  la  plus  avantageuse 
pour  lé  travail  de  la  forge  est  désignée  par  le  nom  de  houille  ma- 
réchale. Ce  sont  les  houilles  les  plus  grasses  qui  sont  les  meilleures 
pour  la  fabrication  du  gaz  d'éclairage;  l'une  d'elles  est  nommée  en 
Angleterre  cannel  coaly  ou  charbon  chandelle^  à  cause  de  la  flamme 
brillante  qu'elle  produit  en  brûlant.  Le  coke  varie  d'aspect^  de  so- 
lidité, de  densité  ^  selon  la  quaUté  de  la  houille  qui  l'a  produit; 
les  houilles  les  plus  grasses  donnent  un  charbon  fortement  tuméflé 
qui  a  l'aspect  de  chou-fleur;  sa  densité  est  en  apparence  plus 
faible. 

Toutes  les  fois  que  l'on  a  besoin  de  flamme,  comme  pour  les  fours 
à  réverbère,  on  emploie  la  houille  telle  qu'elle  sort  de  la  mine;  maisj 
kffsqu'on  n'a  pas  besoin  de  flamme,  on  doit  lui  faire  perdre  ses  par-: 
ties volatiles,  lacarboniser,  c'est-à-dire  la  transformer  en  coke. 

Cette  opération  facile  se  fait  sur  une  immense  échelle,  pour  les 
hauts  fourneaux  dans  lesquels  on  fait  la  fonte  de  fer,  et  pour  les  lo- 
comotives de  cheipins  de  fer.  La  fabrication  du .  coke  a  pour  but 
non-seulement  de  chasser  les  matières  bitumineuses  de  la  houille 
en  les  décomposant,  mais  encore  de  lui  faire  perdre  autant  que  pos- 
sible le  soufre  des  pyrites  ou  sulfure  de  fer  qui  s'y  rencontrent  tou- 
jours. 4 

On  obtient  le  coke  toutes  les  fois  que  l'on  chauffe  la  houille  à  une 


ai  4  CARBONE. 

température^  élevée  et  à  l'abri  du  contact  libère  de  l'air.  Dans  les  usi- 
nes où  Ton  fait  le  gaz  d'éclairage,  c'est  du  coke  que  Ton  retire  des 
cornues.  Par  ce  procédé  on  obtient  environ  60  de  coke  de  100  de 
houille.  On  le  prépare  aussi  en  formant  des  meules  du  même  genre 
que  celles  qui  servent  à  la  carbonisation  du  bois^.  Lorsque  Von  coti- 
struit  une  meule  à  carbonisation  de  la  houille,  on  interpose  des  bâ- 
tons munis  d^anneaux  en  fer  à  Tune  de  leurs  extrémités.  Ces  bâtons 
sont  disposés  de  manière  à  constituer,  quand  on  les  a  retirés,  des 
canaux  communiquant  ensemble,  et  par  lesquels  s'échappent  les  va- 
peurs produites  par  la  chaleur  résultant  de  la  combustion  partielle 
delà  houille.  Cette  disposition  n'est  employée  que  si  la  meule  est 
formée  avec  de  la  houille  menue.  On  place  les  bâtons  de  la  manière 
convenable  en  construisant  la  meule,  qui,  une  fois  achevée,  est 
recouverte  de  poussier  de  coke  :  on  retire  lès  bâtons,  ce  qui  est  fa- 
cile ,  par  le  moyen  des  anneaux ,  puis  on  met  le  feu. 

A  Saint-Étienne;  les  meules  sont,  pour  ainsi  dire,  sans  fin;  on  les 
dispose  en  forme  de  prismes  qui  ont  au  ihoins  20  mètres  de  long, 
et  3  mètres  de  large  à  la  base;  la  hauteur  est  de  75  centimètres  à 
1  mètre.  L^on  met  le  feu  à  Tune  des  extrémités;  la  partie  carbo- 
nisée est  enlevée  et  refroidie ,  ce  qui  éteint  le  coke.  La  combustion 
se  propage;  et,  pendant  qu'on  enlève  à  l'une  des  extrémités  le  coke 
formé ,  on  continue  à  prolonger  la  meule  du  côté  opposé.  Les  pe- 
tites meules  ont  5  mètres  de  diamètre  à  la  base;  elles  ont  la  forme 
d'un  cône  tronqué;  la  hauteur  est  de  75  centimètres.  L'opération, 
qui  est  conduite  comme  celle  de  la  carbonisation  du  bois ,  dure 
quatre  jours  au  moins.  Pour  ce  mode  de  carbonisation ,  la  houille  ne 
doit  pas  être  en  morceaux  volumineux;  les  morceaux  les  plus  gros 
doivent  être  placés  au  centre  de  la  meule. 

La  darbonisation  en  meules  ne  peut  être  employée  que  pour  les 
houilles  grasses.  Les  houilles  sèches  donnant  un  coke  pulvéru- 
lent, la  meule  s'affaisse,  la  combustion  s'arrête,  l'air  ne  pou- 
vant plus  pénétrer,  et  la  carbonisation  ne  s'opère  pas  complète^ 
ment. 

Wilkinson  a  modifié  ce  mode  de  carbonisation  ;  il  construit  sa 
meule  autour  d'une  cheminée  en  briques,  garnie  de  deux  rangs 
d'évents,  ceux  du  bas  plus  grands  que  ceux  qui  sont  placés  au- 
dessus,  mais  qui  sont  deux  fois  plus  nombreux.  Il  n'y  en  a  que  six 
en  baà.  La  meule  a  uiie  forme  hémisphérique.  Le  diamètre  de  la 
cheminée  est  d'un  mètre;  le  diamètre  total  de  la  meule,  à  la  hase, 
est  de  5  mètres.  La  meule  est  recouverte  de  houille  menue,  puis  de 
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poussier  humecté.  La  mise  en  feu  s'opère  facilement  en  introduisant 
dans  la  cheminée  du  bois  que  Ton  allume;  le  tirage  s'opère ,  et  le 
feu  pénètre,  dans  la  masse  de  la  meule  :  on  est  obligé  d'arrêter 
le  tirage  en  cdiivrant  en  partie  la  cheminée  avec  une  plaque  en 
fonte.  Lorsque  les  fumées  sont  remplacées  par  une  flamme  bleue  ^ 
qui  disparaît  enfin,  on  ferme  entièrement  la  cheminée  avec  la 
plaque.  Si  pendant  l'opération  le  tirage  était  trop  fort,  il  y  aurait 
une  perte  notable  de  coke  qui  brûlerait;  on  le  diminue  pendant 
l'opération  en  recouvrant  avec  soin  la  meule  avec  un  mélange  de 
poussiers  de  houille  et  de  coke.  -  > 

Dès  que  la  carbonisation  est  achevée  j  on  découvre  le  coke  y  on 
Pétale  et  on  l'arrose  pour  l'éteindre;  cette  fin  de  l'opération  est  une 
heureuse  noodification  du  procédé  de  Wilkinson  :  de  cette  ma- 
nière la  carbonisation  est  achevée  en  vingt-quatre  heures ,  le  coke 
est  plus  abondant  qu'avec  les  meules  construites  sans  cheminées; 
ces  dernières  ne  donnent  que  40  de  coke  pour  100  de  houille, 
celles  à  cheminées  en  donnent  50,  et  le  coke  est  d'aussi  bonne  qua- 
lité. 

Dans  les  petites  usines  on  prépare  quelquefois  le  coke  dans  de 
petits  fours  semblables  à  ceux  des  boulangers;  mais  ils  ont  deux 
ouvertures.  Tune  garnie  d'une  porte  qui  sert  au  chargement, 
Tautre  que  l'on  bouche  avec  les  briques  sans  ciment  qui  les  relie 
ensemble  pour  laisser  expirer  l'air  pendant  l'opération.  On  com- 
mence par. chauffer  le  four  avec  du  menu  bois.  Lorsque  le  four  est 
rouge,  on  nettoie  la  sole,  et  l'on  y  introduit  la  houille.  On  ferme  la 
porte,  qui,  ne  bouchant  pas  hermétiquement,  permet  aux  fumées  et 
vapeurs.de  s'échapper  par  la  cheminée,  dont  le  tirage  a  été  déter- 
miné par  réchauffement  du  four.  Lorsque  la  carbonisation  est 
achevée,  on  retire  le  coke;  on  l'éteint  en  l'arrosant,  et  l'on  recharge 
immédiatement  le  four;  la  carbonisation  s'opère  très-bien  et  en  six 
heures,  dans  un  four  dont  la  sole  a  2  mètres  de  long  sur  1  mètre  50 
centimètres  de  large. 

La  fabrication  du  coke  s'opère  aussi  en  grand  dans  des  fours  spé- 
ciaux, construits  en  briques  réfractaires;  ils  forment  des  massifs 
composés  de  12  fours,  ayant  une  cheminée  commune;  la  sole  de 
chaque  foiir  a  2  mètres  de  large  sur  4  de  long  :  les  murs  verticaux 
qui  les  séparent  ont  1  \  mètre  de  haut  et  soiitiennent  des  voûtes 
de  1  mètre  de  rayon.  Oa  opère  le  chargement  à  la  pelle  par  une 
porte  A   (/î^.49),   qui  est  derrière.  Chaque  four  communique 

avec  une  cheminée  traînante  E,  par  une  ouverture  F,  pratiquée  au 
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Fig.  49  bis. 


sommet  des  voûtes  ; 
la   cheminée   Gai- 
nante aboutit  à  la 
cheminée  commune 
G.  Lorsque  le  char- 
gement est  opéréy 
on  ferme  Touver- 
ture   A  avec   des 
briques  réfractaires 
reliées  avec  faille. 
Pendant  Topéra- 
tionle  canal  Preste 
ouvert^  les  canaux 
a,  a,  a,  communi- 
quant avec  une  pe- 
tite cheminée  spéciale 
pour  chaquefour,  sont 
fermés.  Dès  que  Topé- 
ration  est  terminée^  Où 
ferme  le  canal  F  par 
une  plaque  et  Ton  ou- 
vre les  cameaux  ayU, 
o,  (/îjr.  49Ms)  par  les- 
quels s'échappent  les 
vapeurs  qui  se  déga* 
gent  encore.  On  isort 
le  coke  par  Touver- 


ture  D,  un  peu  plus  large  que  les  fours  et  qui  pendant  l'opé- 
ration reste  murée  au  moyen  de  briques  réfractaires  et  d'argile.  Le 
coke  est  défoumé  au  moyen  d'un  châssis  de  fer  B,  relié  à  une  tra- 
verse C.  Ce  sont  des  fours  de  ce  genre,  sinon  entièrement  pareils, 
qui  servent  à  la  fabrication  du  coke  pour  la  plus  grande  partie  des 
forges,  surtout  en  Belgique. 

On  fabrique  encore  le  coke  dans  des  fours  communiquant  avec 
une  série  de  chambre  de  condensation  qui  précèdent  la  cheminée  : 
le  noir  de  fumée  produit  pendant  la  carbonisation  s'y  dépose  pres-^ 
qu'en  entier. 

Le  volume  de  coke  varie  beaucoup  par  rapport  à  celui  de  la 
houille  :  s'il  est  boursouflé,  il  en  occupe  un  beaucoup  plus  considé' 
rable;  aussi  le  vend-on  à  la  mesure ,  tandis  que  le  charbon  de  terre 
se  vend  au  poids. 
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Le  coke  brûle  diCBcilement  qu§nd  il  est  en  petite  quantité ,  mais 
trèsr-bien  quand  il  est  en  masse  un  peu  considérable:  et  il  donne 
alors  une  très-forte  chaleur. 

n  est  auâsi  hygrométrique  que  le  charbon  de  bois.  On  a  remarqué 
que  celui  qui  a  commencé  à  brûler^  puis  s'est  éteint^  s'allume  plus 
difficilement  :  on  remédie  à  cet  inconvénient  en  Thumectant.  Ce 
combustible  est  choisi  pour  les  hauts  fourneaux^  et  autres  du  même 
genre  pour  la  métallurgie,  parce  qae,  ne  contenant  plus  de  matière 
qai  puisse  le  faire  coUer,  il  descend  facilement  de  lui-même  et  n'en- 
trave pas  la  marche  des  fourneaux  :  dans  les  appartements,  on 
Remploie  souvent  de  préférence  au  charbon  de  terre ,  parce  qu'il 
ne  donne  ni  odeur  ni  fumée. 

Le  coke  qui  passe  à  travers  les  grilles  des  fourneaux  dans  lesquels 
OQ  brûle  de  la  houille^  et  que  l'on  nomme  escarbilles  y  sert  de  chauf- 
fage dans  les  usines.  M.  Gh.  Deville  a  remarqué  que  l'on  obtenait  un 
t^pérature  beaucoup  plus  élevée  dans  les  petites  forges  avec  les 
escûbiUes  qu'avec  du  coke  neuf.  En  les  employant  comme  com^ 
bnstible^  il  est  arrivé  à  produire  une  température  sufBsànte  pour 
forube  le  platine,  ce  à  quoi  Ton  n'était  jamais  parvenu  dans  les 
foiges  avec  le  coke  neuf,  seul  ou  mélangé  avec  du  charbon  de  bois. 

Ce  résultat  très-remarquable  n*est  pas  facile  à  expliquer.  Il  est 
certain  qu'il  n'est  pas  dû  à  la  petitesse  des  fragments,  puisque  du 
coke  neuf,  choisi^  en  fragments  de  même  dimensions,  ne  produit  pas 
le  même  effet,  n  est  possible  que  dans  ce  cas  le  coke,  n'ayant  pas 
été  exposé  aussi  longtemps  à  une  haute  température  que  quand  il 
résulte  de  sa  fabrication  par  les  procédés  ordinaires,  soit  moins 
Ixm  conducteur  de  la  chaleur  et  brûle  plus  facilement;  mais  il  n'y  a 
rien  de  bien  positif  dans  cette  opinion. 

Le  coke  esi  souvent  employé  pour  établir  l'appareil  que  l'on 
noiùme  cascade  de  Clément^  et  qui  est  une  colonne  cylindrique 
.  creuse^  que  l'on  remplit  soit  de  cailloux  siliceux^  soit  d^fragmentsde 
coke  sur  lesquels  on  fait  couler  un  liquide  propre  à  absorber  les  gaz 
qui  pourraient  se  disperser  dans  l'atmosphère  et  constituer  une  dé- 
pense) comme  le  bioxyde  de  nitrogène  dans  la  fabrication  de  Tacide 
salforique,  ou  de  graves  inconvénients  pour  les  habitants  et  les  cul- 
tores  du  voisinage  des  usines  dans  lesquels  on  dégage  de  l'acide 
cUorhydrique.  Il  est  préférable  aux  cailloux  siliceux  pour  cet  usage  : 
9  est  aussi  inaltérable  qu'eux,  et  présente  plus  de  surface  par  sa 
texture  caverneuse.  ^  "^ 
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LI6NIXES. 


Les  lignités  constituent  un  combustible  minéral  trës-iniportant 
dans  un  assez  grand  notn))re  de  localités  ;  ils  se  présentent  sous 
deux  formes  distinctes;  quelquefois  ils  conservent  la  forme  ligneuse 
[Hirfkitement  visible;  on  peut  même  souvent  distinguer  Técorced^in 
corps  ligneux  proprement  dit;  on  le  nomme  alors  bois  fossile. 
Souvent  il  a  l'aspect  terreux  :  dans  ces  deux  cas  sa  couleur  est 
•Brone;  riiaîs  on  en  rencontre  qui  sont  d'un  noir  éclatant,  la  cassurie 
est  résineuse;  ils  ressemblent  beaucoup  à  la  houille,  et  se  présen- 
tent en  masses  homogènes;  quelquefois  un  peu  schisteuses.  Au 
^mier  aspect ,  on  serait  presque  porté  à  les  confondre  avec  la 
liouille  :  quelques  minéralogistes  les  ont  confondus  avec  le  cannel 
êofd;  ils  forment  souvent,  dans  ce  cas,  des  bancs  très-épais. 

hejtûet  ou  jais,  qui  est  encore  quelquefois  ehiployé  comme  or- 
nement, surtout  pour  les  parures  de  deuil,  est  une  variété  de  lignite. 
Les  lignités  brûlent  avec  une  flanime  longue  et  une  fumée  assez 
abondante;  on  les  carbonise  souvent  comme  la  houille;  mais  ils  ne 
donnent  jamais  qu'un  charbon  pulvérulent  ou  bien  qui  conserve  la 
ferme  du  lignite  qui  Va  produit.  Les  produits  liquides  de  la  distilla- 
tion diffèrent  beaucoup  de  ceux  que  donnent  les  houilles;  celles-ci 
donnent  beaucoup  d'ammoniaque,  des  traces  d'acide  acétique,  etc. 
tes  liquides,  au  contraire,  donnent  beaucoup  d'acide  acétique  et  peu 
d'ammoniaque  en  général.  Cependant  un  lignite  de  Simeyrol  ni'a 
donné  plus  d'ammoniaque  que  d'acide  acétique.  Les  vapeurs  des 
hoiûUes  ont  donc  une  réaction  alcaline  sur  le  papier  de  tournesol 
rougi,  et  celles  des  lignités,  ordinairement,  une  réaction  acide  au 
contraire,  sur  le  papier  bleu;  ce  qui  rapproche  les  lignités  de  la 
;  tourbe  et  du  bois.  Ces  caraètères  ne  sont  pas  les  seuls  qui  distin- 
■  guent  les  lignités  des  houilles  :  quand  on  traite  les  lignités  par  une 
dissolution  de  potasse  caustique,  ils  laissent  dissoudre  une  quantité 
.  assez  considérable  d'uuQ  matière  noire,  composée  d'acide  ulmiques 
et  hiimiques,  d'ulmine  et  auti'es  produits  analogues  qui  se  rencon- 
treot  également  dans  les  tourbes  et  dans  le  terreau.  On  a  donc  ainsi 
plusieurs  moyens  de  distinguer  les  lignités  des  houilles. 

On  trouve  des  lignités  en  France  dans  un  assez  grand  nombre 
de  départements  :  dans  l'Aisne,  la  Dordogne,  les  Ardennes,  la 
Sonime,  Yaucluse,  etc.  A  Brulh,  aux  environs  de  Cologne,  on  en 
trouve  une  variété  terreuse,  terne,  qui  est  employée  eomme  cou- 
leur sous  le  nom  de  terre  d'ombre ,  cette  variété  est  presque  entiè- 
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rement  soluble  dans  la  potasse.  On  les  rencontre  seulement  dans 
les  terrains  secondaires  les  plus  nouveaux  et  dans  lés  terrains  ter- 
tiaires. Il  y  a  des  variétés  schisteuses  qui  contienn^t  des  quantités 
considérables  de  pyrites  ;  on  les  exploite  alors  en  les  mettant  en 
tas  auxquels  on  met  le  feu  pour  fabriquer  des  sulfates  de  fer^dV 
lumine  et  de  Talun. 

Jusqu'ici  ce  combustible  a  été  principalement  employé  pour  h 
cuisson  de  la  chaux,  des  briques;  on  a  essayé  en  Tosôane  d'em- 
ployer une  magnifique  variété  de  ce  combustible  à  la  préparation 
du  gaz  d'éclairage ,  espérant  pouvoir  se  servir  tlu  charbon  restant 
dans  les  cornues  pour  un  haut  fourneau.  Il  parait  que  cette  derùièfe 
application  n'a  pas  donné  des  résultats  aussi  avantageux  qu'on  l'es- 
pérait :  dans  la  Dordogne  on  vient  de  ressayer  avec  plus  de  succès  en  ' 
faisant  intervenir  les  gaz  de  la  carbonisation.  Les  moyens  de  cariio- 
nisation  sont  pareils  à  ceux  qui  servent  pour  les  houilles  ou  les 
tourbes. 
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Ces  trois  sortes  de  combustibles  minéraux,  parfaitement  dis- 
tincts dans  la  généralité,  offrent  cependant  des  nuances  de  variétés 
si  nombreuses  qu'elles  passent  de  Tune  à  l'autre  sans  qu'il  soit  far 
cile  d'y  apercevoir  des  différences  très-sensibles;  ainsi  les  houilles 
sèches  des  terrains  secondaires  les  plus  anciens,  ou  de  quelques  ter- 
rains de  transition,  se  rapprochent  tellement  des  anthracites  qu'on 
pourrait  les  confondre  ensemble;  et  Ton  a  vu  que  certains  lignites 
ont  tant  de  ressemblance  avec  la  houille  très-grasse  nommée  cannel 
caalj  que  quelques  minéralogistes  les  réunissent 
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TOURBE. 


La  tourbe  ne  peut  pas  être  considérée  réellement  comme  un 
combustible  minéral  :  elle  se  forme  actuellement,  pour  ainsi  dire^ 
sous  nos  yeux  dans  tous  les  marais;  elle  appartient  aux  terrains 
d'alluvion  les  plus  récents;  on  y  trouve  les  débris  végétaux  pres- 
que entièrement  conservés.  C'est  le  seul  combustible  que  Ton  trouve 
dans  quelques  localités;  elle  est  Fobjet  d'exploitations  d'une  grande 
importance. 

La  tourbe^lraitée  par  la  potasse^  lui  cède^  comme  le  lignite^  des 
matières  brunes  de  même  nature.  Par  la  distillation,  elle  donne  les 
mêmes  produits  que  le  bois>  et  laisse  un  charbon  volumineux  res- 
semblant plutôt  à  la  braise  qu'au  charbon  de  bois  proprement  dit. 
Ce  charbon  brûle  très-facilement  jusqu'au  centre ,  sans  se  défor- 
mer le  plus  souvent^  en  raison  de  Ténorme  quantité  de  cendres  qu'il 
contient  presque  toujours;  il  donne  alors  une  température  peu  éle- 
vée, mais  qui  se  soutient  longtemps ,  la  combustion  ne  se  faisant  que 
lentement. 

.  La  tourbe  est  employée  sans  être  carbonisée  pour  la  cuisson  de 
la  chaux  dans  des  foiffs  à  foyer  et  pour  celle  de  la  brique  et  des 
tuiles  :  elle  est  également  employée  pour  le  diauffage  des  chau- 
dières d'évaporation  :  elle  répand  souvent  une  odeur  désagréable  en 
brùkmt;  elle  produit  une  flamme  assez  longue^  quand  elle  a  été  lé- 
chée convenablement. 

La  tourbe  se  retire  de  marais  que  Ton  nomme  tourbières  :  on 
l'enlève  à  la  bêche  par  iporceaux  cubiques  qu'on  laisse  sécher  à 
l'air  libre;  quelquefois  on  la  comprime  pour  en  exprimer  Teau 
qu'elle  retient  comme  une  éponge.  Par  la  dessiccation^  elle  diminue 
considérablement  de  volume.  La  dessiccation  doit  être  poussée  aussi 
loin  que  possible  lorsqu'on  veut  la  carboniser,  surtout  lorsque,  dans 
cette  opération^  on  veut  recueillir  les  produits  volatils  qui  peuvent 
être  utilisés  pour  l'ammoniaque,  et  l'acide  acétique  qu'ils  ren- 
ferment. On  en  retire  aussi  une  quantité  notable  de  paraffine  ou  cirç 
minérale;  mais  jusqu'ici  cette  production  n'a  pas  été  obtenue  assez 
avantageusement  pour  entrer  en  ligne  de  compte. 

La  carbonisation  peut  être  opérée  en  meules  ou  dans  desoomues 
semblables  à  celles  qui  servent  à  la  carbonisation  de  la  houille  pour 
la  préparation  du  gaz  d'éclairage  que  nous  décrirons  à  cet  article,  ou 
dans  des  fours  du  même  genre  que  ceux  dans  lesquels  on  fabrique 
le  coke  en  grand.  Enfin  on  a  construit  un  appareil  spécial  pour  cette 
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opération  :  par  sa  disposition  Topération  peut  être  rendue  continue 
(  flg.^f  o,  coupe  verticale;  6,  élévation;  c,plan).  Cet  appareil  con- 
siste en  une  capacité  A  composée  de  deux  troncs 
de  cônes  ajustés  base  à  base^  et  surmontée  d'une 
trémie  B^  que  Ton  met  en  cinnmunication  avec  À 
en  ouvrant  un  tiroir  en  tôle  au  moyen  tfuri  ôric 
C.  A  la  partie  supérieure  de  A  se  trouve  ména- 
gée^ en  dedans^  une  doublé  enveloppe  eoûique 
circulaire,  faisant  Toffice  de  carneau,  D,  D;le8 
gaz  de  la  décomposition  pajsseiù  dans  cette  partie 
et  se  rendent  par  le  canal  Ë^  dans  les  conden- 
sateurs F ,  F....  ( fig.  b  et  c).  A  leur  suite  on  a 
disposé  un  tuyau  G,G...  qui  conduit  les  gaz  par 

Jes  deux  tubes  H^H, 
sous  deux  voûtes  pla- 
cées de  chaque  côté 
du  foyer  J^  dans  je» 
quel  on  entretient  an 
feu  de  tourbe  suffisant 
pour  enflammer  les 
gaz  qui  y  parvieimeot 
par  les  cameaux  plop- 
l^T^lr'  géants  KK;  le3  gaz  de 
la  combustion  circu- 
lent par  des  cameaux 
contrariants  dans  l'es- 
pace L,L,  qui  enve» 
loppe  la  cornue,  et 
3ortentparM,M,poar 
aller  danslacheminée. 
Cet  appareil,  Cpii 
est  breveté ,  ne  fonc- 
tionne pas  aussi  to 
qu'on  Tespérait  ;  il  y  a  toujours  une  partie  de  la  tourbe  qui  échappe 
à  la  carbonisation,  et  le  goudron  qui  se  trouve  exposé  trop  long- 
temps à  une  température  élevée  se  change  en  bfai  sec  qui  ol^«® 
lés  tuyaux,  qu'on  est  obligé  de  dégorger  au  moyen  d'un  racloir  q^i 
feit  tomber  le  brai  en  0.— N  est  la  porte  par  laquelle  on  fait  sortir  l« 
charbon  achevé  à  la  partie  inférieure.  Lorsqu'on  a  retiré  un  hecto- 
Hire  de  toorbe>  on  ferme  cette  porte  j  qui  est  semblable  à  celle  des 
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cornues  à  gaz;  on  ouvre  le  tiroir  de  .la  trémie  B  au  moyen  du  cric^ 
pour  remplir  de  tourbe  l'espace  devenu  libre;  puis  on  ferme  le 
tiroir,  on  lève  le  couvercle  de  la  trémie,  dont  la  fermeture  est 
disposée  comme  si  elle  était  hydrauliqiie  ;  mais  Teau  est  remplacée 
par  du  sable  fin;  on  la  remplit  de  nouveau,  et  l'on  remet  le  couvercle 
en  place. 

La  capacité  qui  fait  l'office  de  cornue  est  de  huit  mètres  cubes« 
Les  fourneaux  du  même  genre  qui  n'ont  qu'une  capacité  de  deux 
mètres  cubes  fonctionnent  beaucoup  mieux .  La  disposition  biconique 
dsrrait  être  cylindrique  :  par  ce  moyen  on  éviterait  Tinconvénient 
de  la  grande  quantité  de  tourbe  qui  échappe  à  la  carbonisation. 

Le  charbon  de  tourbe  a  été  essayé  avec  succès  dans  un  haut 
fioumeau  en  Suisse  ;  mais  il  est  rare  d'en  trouver  d'assez  riche  pour 
l'aïq^Iiquer  à  cet  usage. 

COMPOSITION  DES  TOURBES  ,  PAR  M.   REGI^AULT. 


Car- 
bone. 

Hydro- 
gène. 

Oxygène. 

Cendres. 

Hydro- 
gène en 
excès. 

De  Vakaire  près  d'Abbeville 

De  Long  près  d'Abbeville 

DoÇhamp  du  Feu  près  de  Framont. 

67,05 
58,09 
57,79 

5,63 
5,93 
6,11 

31,76 
31,37 
30,97 

5,58 
4,61 
5,33 

1,69 
2,04 
2,30 

Ces  tourbes  contiennent  à  peu  près  les  mêmes  quantités  de  cendres  ; 
naais  on  en  trouve  qui  en  contiennent  moins  et  presque  toujours 
beaucoup  plus/ comme  le  montre  le  tableau  suivant^  donné  par 
M.Bertl]Jer  dans  son  traité  des  Essais  par  la  voix  sèche  y  et  dont 
QOQs  donnons  seulement  les  résultats  les  plus  importants. 


.aermont 

(Oise). 

Château- 
Landon. 

Troyes.    , 

Boargoing 

(Isère).  . 

Voitsnmra 

près  Ût8 

sources 

du  Mein. 

Charbon 

Cendres  « 

Prodaits  liquides. 
Gaz.... 

30,1 
17,4 
28,4 
24,1 

26 
15 
31 
28 

14 
16 

70 

22,2 
7,1 
70,7 

38,6 
1,7 
38,5 
21,2 

L'analyse,  élémentaire  de  cette  dernière  a  donné  les  résultats  sui- 
vants à  If  .Fikenscher  : 
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Carbone.  .  .  66,56 
Hydrogène..  10,39 
Oxygène.  .  .  18,59 
î^itrogèhe*  .  2,76 
Cendres.  .  .  1^70 
100,00 
Cette  tourbe  contient  donc  8,066  d'hydrogène  en  excès. 

CHARBON  DE  BOIS. 

Tous  les  corps  organiques  contiennent  du  charbon,  qui  est  le  seul 
élément  constant  de  leur  composition.  Ainsi  que  nous  l'avons  déjà 
dit,  il  est  plus  abondant  proportionnellement  dans  les  coips  d'ori- 
gine végétale  -,  il  constitue  même  la  charpente  soUde  du  bois,  comme 
les  os  constituent  celle  des  animaux. 

On  peut  obtenir  du  charbon  végétal  de  toutes  les  substances  de 
ce  genre,  à  différents  états  de  pureté  -,  quelques  substances  peuvent 
en  dcmner  qui  est  absolument  pur.  Il  se  présente  sous  différents  as^ 
pects.  Celui  que  donne  le  bois  conserve  exactement  la  forme  du 
végétal,  le  bois  n'éprouvant  pas  de  fusion  par  Taction  de  la  chaleur, 
mais  seulement  une  diminution  de  volume  -,  les  substances  fusibles, 
comme  l'amidon,  la  gomihe,le  sucre,  qui  fondent,  donnent  un  diar- 
bon  boursouflé,  poreux,  très-léger.  Celui  qui  provient  de  la  décom- 
position des  substances  volatiles,  comme  les  huiles  essentielles,  l'al- 
cool, etc.,  lorsqu'on  les  fait  passer  dans  un  tube  de  porcelaine  chauffé 
au  rouge,  se  met  en  plaques  moulées  sur  le  tube  ;  et  la  partie  en  con- 
tact avec  le  vernis  de  la  porcelaine  en  présente  le  poli  et  en  même 
temps  un  éclat  très-vif^  enfin,  lorsqu'on  brûle  incomplètement  les 
essences,  les  résines,  etc.,  le  charbon  est  en  poussière  d'un  brun 
plus  ou  moins  noir  :  c'est  le  noir  de  fumée.  Le  charbon  de  bois  et 
le.  noir  de  fumée  sont  les  seuls  charbons  extraits  des  végétaux 
qui  aient  de  l'importance  dans  les  arts  et  l'économie  domestique. 

Le  charbon  de  bois  conserve  sa  structure;  il  est  cassant,  facile  à 
pulvériser,  sonore  :  sa  poussière  est  dure  ;  sa  densité  réelle  est  2, 
mais  on  ne  peut  la  déteranner  qu'en  le  mettant  en  poudre;  car,  lors- 
qu'il est  en  morceaux,  comme  il  retient  une  assez  grande  quantité 
d'air  dans  ses  pores ,  il  surnage  quand  on  le  met  dans  l'eau  ;  il  con- 
tient toujours  une  quantité  d'eau  assez  considérable.  M.  B6rthier 
a  trouvé  que  le  charbon,  tel  qu'on  le  trouve  généralement  dans  le 
commerce,' perd  environ  15  pour  100  de  son  poids  quapd  on  le  porte 
à  la  chaleur  blanche.  Il  est  noir  habituellement;  mais,  s'il  est  fait  à 
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une  température  au$si  basse  que  possible ,  il  n'offre  qu'une  couleur 
brune  peu  foncée;  on  le  nomme  charbon  roux.  C'est  sous  cet  état 
qu'oD  dcût  le  préparer  pour  la  fabrication  de  la  poudre  ;  il  est  beau- 
coup plus  économique  pour  les  hauts  fourneaux^  ainsi  que  Font  vérifié 
MM.  Houzeauet  Fauveau  {Ann.  des  mines,  tome  10),  et  M.  Sau- 
vage (  mêmes  Annales,  tome  il  ). 

Le  charbon  de  bois  absorbe  facilement  les  gaz^  mais  dans  des  pro- 
portions très-différentes;  et  le  même  gaz  n'est  pas  absorbé  en  même 
(luaûtité  par  les  divers  charbons.  Ceux  qui  sont  très-denses  et  dont 
les  pores  sont  plus  resserrés^  et  ceux  qui^  très-légers,  ont  les  pores 
trop  grands,  en  absorbent  moins  que^  les  charbons  d'une  densité 
Bioyenne;  quds  qu'ilssoient,  ils  en  absorbent  d'autant  plus  que  la 
température  est  plus  basse;  lorsque  le  charbon  est  en  petits  mor- 
ceaux ou  en  poudre,  il  en  absorbe  moins. 

Cette  propriété  n'appartient  pas  exclusivement  au  carbone;  tous 
les  corps  poreux  agissent  de  la  même  manière,  mais  avec  moins 
d'éner^  en  général.  Â  la  température  de  100®^  il  laisse  dégager 
ks  gaz  qu'il  a  absorbés. 

Théodore  de  Saussure  a  publié  le  tableau  suivant,  résultant  de  ses 


1  VOLUME  DE  CHARBON  DE  BOIS  ABSORBE 


90  Tohunés  d'ammoniaque. 

8S    —     d'acide  chlorhydrique. 

(S    —     d'acide  sulfureax. 

^    -'     d'acide  suKhydrique. 

^    —  .  de  protoxyde  de  nitrogène. 

35    —     d'acide  «arbonique. 


35  VQlumes  d'hydrogàne  bicarboné. 
9,42    —     d'oxyde  de  ciM-bonc. 
9,25    —     d*oxygène. 
7,50    —     d'azote. 
1,75   —     dliydrogène. 


Oovoit  par  ce  tableau  que  les  gaz  sont  absorbés  en  quantité 
blutant  plus  grande  par  le  charbon  que  ces  gaz  sont  plus  solubles 
dans  l'eau.  Cette  remarque  conduit  à  une  autre  :  le  charbon  de  bois 
contient  ordinairement  40  à, 12  pour  100  d'eau.  Tous  les  corps 
poreux  ont  la  propriété  d'en  absorber  mécaniquement^  si  Ton  peut 
^eiprimer  ainsi;  car  nous  ne  parlons  ici  que  des  corps  poreux  qui^ 
dûmiquement^  n'ont  aucune  tendance  à  absorber  ce  Uquide.  Il  est 
dooc  très-possible,  et  même  probable  que  Teau  hygrométrique 
Ve  contiennent  ces  corps  peut  contribuer  en  partie  à  cette  ab- 
sorption. 

Onnepouitait  pas  vérifier  le  fait  d'^ine  manière  absolue,  mais 
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bien  d'une  manière  relative.  Pour  cela ,  des  charbons  identiques 
séchés  de  la  manière  le  phis  absolue,  seraient  exposés  à  Fair  pen- 
dant le  même  temps ,  pour  être  plongés  dans  le  gai  à  expérim^ter 
et^  pour  que  les  différences  fussent  plus  sensibles,  il  fendrait  ohoisii 
les  plus  absorbables.  Les  expériences  seraient  faites  aux  mômes  tem* 
pératures,  mais  à  des  degrés  différents  de  Thygromèlre  ;  les  quanM 
d'eau  absorbées  par  les  charbons  seraient,  pour  l'unité  de  temps, 
proportionnelles  au  degré  de  l'hygromètre,  et  par  suite  Tabsorptimi 
du  gaz  varierait  avec  cette  proportion;  la  quantité  de  ga?  observé 
devrait  être  d'autant  plus  considérable  que  cette  eau  jou«*ait  un  rék 
plus  important  dans  ce  phénomènCé  Mais,  comme  le  charbon  ab- 
sorbe les  gaz  dissous  dans  Teau^  on  est  certain  qu'il  a  par  Ini-méme 
une  force  adhésive  pour  eux. 

Cette  propriété  d'absorber  les  gaz  et  surtout  l'eau  hygroméiriqoe 
est  cause  d'une  grande  difficulté  dans  la  pesée  des  corps  poreux  oa 
en  poudre  dans  les  analyses;  aussi  faut-il,  lorsqu'il  s  viennent  d'être 
calcinés,  opérer  la  pesée  avec  la  plus  grande  promptitude  possible, 
car  autrement  on  aurait  un  résultat  inexact.  C'est  pourquoi,  lors- 
que les  filtres  ne  doivent  pas  être  incinérés,  il  faut  les  tarir  avèe  le 
même  papier,  parce  que,  séchés  puis  pesés  ensemble,  rhygromé- 
tricité  de  l'un  est  compensée  par  celle  de  l'autre. 

Le  charbon  est  doué  de  la  propriété  de  précipiter  les  corps 
dissous  par  une  sorte  d'affinité  mécanique  ;  car  il  n'y  a  pas  com- 
binaison, mais  seulement  adhésion ,  ces  corps  s'attachant  ^ulenKot 
à  sa  surface. 

Le  charbon  partage  cette  propriété  avec  d'autres  corps  ;  c'est 
en  effet  de  cette  manière  que  les  étoffes  se  teignent  ;  le  charbon 
agit  d'autant  mieux  qu'il  est  en  particules  plus  impalpables. 

Lorsque  le  charbon  est  ainsi  recouvert  d'une  matière  colo- 
rante, si  on  le  traite  par  une  dissolution  d'un  carbonate  alcalin  et 
surtout  de  carbonate  d'ammoniaque,  la  matière  cdorante  est  enlevée 
et  la  liqueur  s'en  empare. 

On  fait  journellement  l'application  de  cette  propriété ,  ma 
avec  le  charbon  provenant  de  certaines  substances  animales  ({si 
possèdent  cette  propriété  à  un  degré  beaucoup  plus  élevé  :  e'^ 
donc  en  parlant  de  ces  charbons  que  nous  examinerons  pins  en 
détail  cette  importante  propriété. 

Nous  avons  vu  que  le  charbon  absorbe  l'eau  hygrométrique  :  il  ^ 
résulte  une  altération  sensible  de  ses  propriétés,  et  l'on  a  remant^ 
qu'au  bout  de  huit  mois  il  a  déjà  beaucoap  perdu  de  ses  qualités.  I^ 
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charbon  s^altère  plus  promptement  encore  s'il  est  exposé  à  la  pluie  : 
9  devient  friable  à  tel  point  qu'en  le  transportant  il  se  réduit  en 
partie  en  pousftière^  ce  qui  cause  des  pertes  considérables.  C'est 
par  cette  raison  que,  dans  les  usines  où  Ton  doit  avoir  un  appro- 
visionnement considérable  de  ce  combustible,  on  est  obligé  de  le 
conserver  sous  desbangars  qui  l'abritent. 

Le  charbon  de  bois,  comme  toute  autre  espèce  de  charbon,  pré- 
sente des  différences  considérables  dans  les  propriétés  conductrices 
pour  la  chaleur  et  l'électricité,  selon  qu'il  a  été  obtenu  aune  tempé- 
rature plus  ou  moins  élevée.  Celui  qui  a  été  obtenu  à  la  tempé- 
rature la  plus  basse  ne  conduit  ;ni  l'une  ni  l'autre,  brûle  très-faci- 
lement, et  peut  même  remplacer  l'amadou.  C'est  ainsi  que  ,  pour 
remplacer  cette  substance,  on  enflamme  du  vieux  linge  dans  une 
botte  de  fer-blanc  que  l'on  ferme  aussitôt  :  la  combustion  partielle 
qui  s'établit  laisse  la  matière  entièrement  charbonnée,  et  par  l'étin- 
celle du  briquet  elle  prend  feu  immédiatement. 

Lorsqu'au  contraire  on  chauffe  pendant  longtemps  le  charbon  de 
bois  à  la  chaleur  blanche  dans  une  forge,  il  devient  excellent  con- 
ducteîu'  de  la  chaleur,  de  l'électricité,  et  ne  s'allume  qu'avec  une 
grande  difficulté. 

Berzélius  cite,  dans  son  Traité  du  chalumeau,  le  fait  suivant  :  un 
charbon  de  douze  centimètres,  qui  avait  échappé  à  la  combustion 
dans  im  haut  fourneau,  et  retrouvé  dans  les  laitiers,  rougi  par  un 
bout,  dans  un  point,  par  le  dard  du  chalumeau,  était  devenu  si  bon 
conducteur  €[u'il  était  impossible  de  le  tenir  par  le  bout  opposé  sans 
se  brûler. 

C'est  la  ccHOi^uctibilité  acquise  par  le  charbon,  dans  ce  cas,  qui 
nuit  à  la  combustion.  La  chaleur  nécessaire  pour  la  combustion  se 
conserve  dans  le  point  rougi ,  lorsque  le  charbon  n'est  pas  con- 
ducteur; mais,  lorsqu'il  est  bon  conducteur,  le  point  que  l'on 
allume  communiquant  de  proche  en  proche  sa  chaleur  à  toutes  les 
P^s,  la  température  s'abaisse  assez  dans  la  partie  allumée  pour 
<|Qe  le  charbon  s'éteigne. 

La  puissance  calorifique  des  divers  charbons  de  bois  est  la  même 
à  poids  ^aux,  quel  que  soit  le  bois  qui  l'ait  produit;  mais  cette  puis- 
sance varie  au  contraire  beaucoup  lorsqu'on  la  compare  d'après 
feups  volumes,  car  leurs  denàités  sont  très-différentes.  Voici  ces  va- 
^  respectives,  telles  qu'elles  ont  été  déterminées  par  Bull  : 


15. 
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Charbon  de  noyer. 166 

r-      tférable 114 

—  de  chêne 106 

—  de  pin 75 

Les  volumes  de  ces  charbons  que  Ton  devrait  employer  pour 
obtenir  les  mèines  effets  de  chaleur  devraient  donc  être  en  raison 
inverse  de  leur  puissance  calorifique;  ainsi  Ton  obtiendrait  les 
mêmes  résultats  en  prenant  75  mesures  de  charbon  de  noyer  contre 
166  de  charbon  de  pin. 

Les  effets  calorifiques  sont  cependant  modifiés  selon  les  foyers 
dans  lesquels  a  lieu  la  combustion;  car  tous  les  charbons  n'ont  pas 
le  même  pouvoir  rayonnant;  cette  différence  n'existe  pas  entre  les 
divers  charbons  de  l)ois,  mais  entre  Ie&  charbons  de  bois,  le  coke  et 
le  charbon  de  tourbe. 

CHARBON  DE    BOIS. 

Avant  de  parler  de  la  carbonisation  du  bois,  il  est  nécessaire  de 
donner  quelques  notions  sur  sa  composition  générale.  Le  bois  est 
composé  de  divers  principes  dont  nous  nous  occuperons  dans  la 
partie  qui  traitera  spécialement  des  substances  organiques;  ce  sont, 
là  cellulose,  qui  forme  la  charpente  solide  de  tous  les  végétaux,  et 
la  matière  incrustante  :  Fensemble  est  nommé  ligneux.  La  compo- 
sition de  ce  corps  peut  être  considérée  comme  du  carbone  et  de 
Teau,  rhydrogène  et  l'oxygène  s'y  trouvant  exactement  dans  les 
proportions  convenables  pour  produire  ce  liquide;  cependant  la 
matière  incrustante,  qui  est  en  moins  grande  quantité  que  la  cellu- 
lose, contient  un  petit  excès  d'hydrogène.  Lorsque  la  bois  est  dessé- 
ché parfaitement,  il  laisse,  après  sa  combustion,  un  résidu  pi^lvéru- 
lent,  grisâtre  :  ce  sont  les  cendres ,  dont  le  poids  est  rarement  plus  des 
2  centièmes  du  bois. 

La  densité  apparente  des  bois  est  très-différente  :  Brisson  en  a 
donné  un  tableau  que  nous  reproduisons;  il  peut  servir  à  déter- 
miner d'avance  les  quantités  de  charbon  en  poids  que  l'on  peut 
obtenir  de  chaque  espèce,  lorsqu'on  en  carbonise  des  volumes  égaux 
par  les  mêmes  procédés. 


Bois.  Densité. 

Grenadier 1,35 

Gayac 1,33 

Bois  de  Hollande 1,32 

Chêne  de  60  ans  (  le  ccé»r  ) . ,    1,17 


fiois.  Deniitô. 

Oranger,   coignassier 0,70 

Orme,  noyer 0,07 

Poirier , 0,66 

Cyprè»  d*£8pagii« 0,6* 
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Bob.  Densité. 

Tilleul ,  noisetier 0,60 

Saule 0,58 

Thuya 0,56 

Sapin  niÂle 0,55 

Sapin  femelle 0,49 

Peuplier 0,3S 

Peuplier  blanc  d'Espagne...  0,32 
0,24 


Bois.  Densité. 

Néflier,  olivier 0,94 

Bois  de  France 0,91 

Mûrier  d^pagne 0,89 

Hêtre 0,85 

Fiéne  (letronc) 0,84 

Anne,  if  d'Espagne 0,80 

Pommier 0;79 

If  de  Hollande ,  pommier. . . .  0,78 

Érable,  cerisier 0,75 

Cette  différence  de  densité  ne  tient  qu'à  la  porosité  plus  ou  moins 
grande  de  ces  diverses  espèces;  car,  si  on  les  réduit  tous  en  poudre 
également  fine  y  ils  présentent  tous,  même  le  liége^  une  densité  égale 
qui  est  d'environ  H. 

Voici  tes  nombres  obtenus  par  M.  Violette,  commissaire  des  pou- 
dres et  salpêtres  à  Lille  : 

Espèce.  Densité. 

Bois  de  fer 1,515 

Gbêne 1,510 

Bourdaine 1,520 

Peuplier 1,512 

Liège.  ....••..  1,300 

M.  Violette  fait  observer  que,  si  le  liège  avait  séjourné  dans  l'eau 
etie  vide  pendant  deux  mois  au  lieu  de  dix  jours,  il  aurait  atteint  la 
densité  de  1,500,  comme  les  autres  bois. 

Lorsqu'on  brûle  complètement  le  bois,  il  ne  se  forme  que  de  Teau 
et  de  l'acide  carbonique;  mais,  quand  la  combustion  n'est  que  par- 
tieDe,  il  se  produit  une  fumée  qui  contient  de  l'eau,  de  l'acide 
acétique  ou  vinaigre,  de  l'oxyde  de  carbone,  des  huiles  volatiles, 
du  goudron.  Lorsque  la  combustion  est  achevée,  les  cendres  qui 
restent  varient  en  quantité,  non-seulement  selon  les  diverses  espèces 
de  bois,  mais  encore  selon  qu'une  même  espèce  provient  de  tel  ou 
td  terrain. 

M.  Berthier  a  publié  dans  un  mémoire  (  Annales  de  Chimie ,  t.  32) , 
le  tableau  suivant  des  quantités  de  cendres  produites  par  quelques 
combustibles  végétaux  : 


^Mmoes.  Quantités  de  cendres 

ponr  iOOO. 

Cliêiie 25 

Écorce  de  cliêne 60 

Tilleul 50 


SulMtances.  Quantités  de  cendre 

pour  iOOO. 

Mûrier  blanc.... 16 

Bouleaa 10 

Faux  ébé'nier. 12,5 
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Subitaiices.                 Quantités  de  Miidres  SolMlMMes.                 Quantités  de 

pour  1000.  powlOQOi 

8amte-Lacie 16  Sapin ^....i..      M 

Sureau  à  grappe 16,4  Paille  de  frooiept. .  ^ . . .  ,^ . . .    44 

Arbre  de  Judée 17  Fa^ès  de  pommes  ^  terre..  Ifri. 

Noisetier 15,7 

On  voit  par  les  deux  derniers  nombres  qiié  les  parties  herbacées 
produisent  beaucoup  plus  de  cendres.  Le  tableau  suivant  confirme 
aussi  ce  que  l'on  voit  par  les  deux  premiers  nombres  de  cehii  qui  pfé- 
c  ède,  c'est-à-dire  que  Fécorce  produit  aussi  beaucoup  plus  de  cendres 
que  le  bois  d'où  elle  provient;  ce  tableau  est  dû  à  M.  de  Saussure; 

Jeunes  branches  de  chênes,  sans  écorce.  •      4  de  cendres. 

Leurécorce 60 

Tronc  de  chêne * 2 

Son  écorce 60. 

Le  bois,  au  moment  où  Ton  vient  de  l'abattre,  contient  des 
quantités  d'eau  très-diverses.  Le  noyer  perd  37,5  pour  100  d'eau 
quand  on  le  dessèche  j  le  chêne,  blanc;  41,  l'érable,  48.  Il  paraît  que 
la  quantité  d'eau  est  d'autant  plus  grande  que  le  bois  est  moins 
dense:  c'est,  au  moins,  ce  qui  résulte  des  expériences  de  Marcus- 
Bull.  La  moyenne  est  de  42  pour  100.  Le  bois  de  charbonnage,  au 
bout  de  quelques  mois  de  coupe,  n'en  contient  que  35,  et  le  bois  de 
chauffage,  au  bout  d'un  an,  que  25  pour  100  au  maximum. 

Le  bois  de  charbonnage  contient,  pour  100  : 

Carbone •  37,5 

Hydrogène  et  oxygène  dans  les 

proportions  de  l'eau 33,8 

Eau   hygrométrique 27,5 

Cendres 1,2. 

L'eau  hygrométrique  que  contient  [le  bois  dittiinue  beaucoup  lu 
quantité  de  chaleur  qu'il  peut  donner  en  brûlant,  parce  que  cette 
eau  absorbe  une  proportion  considérable  de  chaleur,  pour  se  réduire 
en  vîipeur. 

Il  résulte  des  expériences  de  M.  Violette  que  tous  les  charbons 
de  bois  ne  s'enflamment  pas  avec  la  même  facilité  :  plus  la  tempé- 
rature à  laquelle  la  carbonisation  a  été  opérée  est  basse,  pluseo 
même  temps  l'inttammabilité  est  facile.  Nous  extrayons  du  mémoire 
de  ce  commissaire  des  poudres  et  salpêtres  {Ann.  de  Chimie  etphy- 
sique,  3®'Série,  t.  XXXIX),  la  table  suivante  : 
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TEMPERATURE  A  LAQUELLE  BRULENT  L£^  CHARDONS  D^UIi  MÊME  BOIS, 
PRÉPARÉS   A    DES   TEMPÉRATURES    CROISSANTES. 


Tenpératur*  de  la 

etHKmisatioB  des 

ekârboBO. 


270 
28(i 
290 
300 
310 
320 
330 
^0 
350 
432 


Température  à  la- 
quelle les  charbons 
oat  prU  fea. 


340^» 

340"  à  360"* 


i380P  à  370» 


Température  de  la 

carbonisatioa  dee 

charboiiB. 


1023 
1260 
1300 
1500 


à  la  température 
de  la  fo^on  pla« 
fine. 


Température  à  la- 
quelle les  charbons 
oot  pris  fea. 


600*»à800» 


1250° 


Quelle  que  soit  l'espèce  du  bois  qui  a  produit  du  charbon  àla  tem- 
pérature de  +3Ô0>,  tous  s'enflamment  entre  360  et  360*.  M.  Vio- 
lette a  observe  cependant  une  exception  remarquable  :  le  charbon 
de  Pagaric  du  saule  s'enflamme  à  -h  320p. 

FÂBRitiATION  m  CHARBOn  DÉ  BOIS. 

La  carbonisation  du  bois  s'obtient  par  le  procédé  des  meules,  le- 
Qoel  s'exécute  dans  toutes  Içs  forêts  et  par  la  distillation.  Le  procédé 
^  meules  est  connu  depuis  un  temps  trës-éloi^é.  On  établit  les 
'iieiiles^  que  les  ouvriers  nomment  souvent  na  fourneau  à  charbon, 
^bos  les  coupes  mêmes.  On  choisit  pour  les  constrube  un  terrain 
'H>rizontal  et  uni  ;  s'il  n'est  pas  assez  ferme,  on  bat  le  sol  à  la  dame, 
^  l'on  agit  de  même  en  y  transportant  de  la  terre^  s'il  est  rocail- 
'^ux^  puis  on  trace  au  cordeau  la  circonférence  que  doit  occuper 
^  hois  de  la  meule  :  au  centre  on  plante  verticalement  une  des 
louches  les  plus  grosses^  et  autour  d'elle  trois  ou  quatre  autres, 
l^èrement  inclinées^  et  reposant  par  le  haut  sur  celle  qui  est  placée 
^u  centre  pour  former  une  espèce  de  cheminée.  Autour  de  ce  centre 
^  place  horizontalement  les  bûches  les  plus  grosses  comme  les 
'^yons  du  cercle,  ce  qui  forme  le  plancher  de  la  meule;  au-dessus 
^  dispose  les  bûches  dans  une  position  un  peu  incUnée  autour  de 
<^^Ues  qui  forment  la  cheminée,  de.  manière  à  figurer  un  tronc  de 
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cône;  on  place  au-dessus  un  autre  étage,  en  disposant  d'abord  m 
centre  une  bûche  verticale  qui  sert  de  prolongement  à  la  cheminée 
les  bûches  les  plus  grosses  sont  toujours  placées  au  centre.  Oi 

donne  à  la  meule^  soit  i 
forme  d'un  c^ne  tronqué 
soit  celle  d'un  hémi^hèr 
{fig.  51  et  51  bis).  Lorsqa 
la  meule  est  montée,  pi 
la  recouvre  d'une  coucb 
assez  épaisse  d'un  mélai^gi 
de  terre  et  de  poussier  d 
charbon  provenant  d'opé 
rations  précédentes ,  mai 
on  ne  recouvre  pas  le  c^ 
tre  supérieur  qui  corres 
pond  à  la  cheminée  que 
l'on  a  ménagée  au  milieu 
de  la  meule  j  qudqurfois 
on  recouvre  la  meule  avec 
les  plaques  de  gazon  :  cette 
^'  '*  **••  couverture  doit  avoir  m- 

viron  12  centimètres  d'épaisseur.  On  ménage  autour  de  labaseqod- 
ques  ouvertures  que  l'on  nomme  éventSy  et  qui^  correspondant  aux 
bûches  posées  horizontalement^  facilitent  l'accès  de  l'air  dans  Hn- 
térieur  de  la  meule.  La  figure  51  est  la  coupe. 

Lorsqu'on  veut  mettre  lé  fourneau  en  feu,  on  enlève  la  bûche 
placée  au  centre  ;  et  dans  cette  cheminée  on  introduit  des  charboos 
enflammés  et  du  menu  bois  très-sec;  par  ce  moyen  la  combustido 
se  propage  facilement^  et  la  fumée  ne  tarde  pas  à  sortir  de  plus  en 
plus  abondante;  puis  enfin  la  flamme  paraît  :  il  faut  alors  recouvrir 
la  cheminée  avec  une  plaque  de  gazon.  L'ouvrier  qui  conduit  W 
fourneau  doit  avoir  soin  déboucher  avec  soin  les  fissures  quise  fo^ 
ment  successivement  à  la  surface  de  la  meule ,  et  même  les  évfuts 
que  l'on  avait  ménagés  par  le  bas.  Ces  précautions  ne  sont  pas  en- 
core suffisantes;  il  faut  garantir  la  meule  des  courants  d'air  :  pour 
cela  le  charbonnier  dispose  des  claies  du  côté  du  vent(7î^.  51  Wi)> 
autrement  la  combustion,  plus  active  de  ce  côté,  causerait  une  perte 
très-sensible. 

Après  un  temps  plus  ou  moins  long ,  et  qui  dépend  de  la  grandeur 
de  la  njeule,  la  masse  est  ine^descente^  et  dans  l'obscurité  Tenvc- 
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loppe  oa  chemise  parait  rouge  :  ce  que  les  ouvriers  nomment  le 
çrmdfeu.  A  cette  époque^  la  carbonisation  est  achevée.  La  meule 
s'est  affaissée 9  et  il  faut^  pour  étouffer  le  charbon^  le  recouvrir 
d'une  épaisse  couche  de  terre.  Quelques  heures  après ^  cm  enlève 
cette  terre  pour  en  mettre  une  couche  nouvelle,  afin  de  refroidir  la 
masse.  On  ne  retire  le  charbon  que  quand  la  meule  est  tout  à  fait 
refroidie. 

Les  meules  ordinaires  ont  5  mètres  de  diamètre.  La  durée  de  To- 
pération  est  d^environ  six  jours,  et  de  quatre  seulement  pour  les  pe- 
tites meulesi.  On  ocmstruit  dans  les  Arcjtennes  et  la  Meuse  des  meules 
qm  contmment  de  60  à  90  stères  de  bois.  L'opération  dure  de  sept 
à  douze  jours.  Elles  ont  trois  rangs  de  bûches,  superposés  presque 
verticalement;  elles  ont  près  de  3  mètres  de  haut. 

Par  ce  procédé  on  obtient  en  moyenne  17  de  charbon  pour  100 
de  b(MS  en  poids.  Or^  d'après  la  composition  que  nous  avons  donnée^ 
on  a  vu  qu'il  contient  près  de  38  pour  100  de  charbon*.  La  perte 
est  donc  d'envircm  30  ^  c'est-à-dire  qu'on  ne  retire  pas  moitié  du 
charbon  qui  s'y  trouve.  Cette  perte  est  due  à  la  combustion  d'une 
partie  du  carbone,  et  à  la  formation  de  plusieurs  produits  carbonés 
volatils,  qui  peuvent  être  utiUsés,  si  on  les  condense.  Les  produits  en 
volame  sont  25  à  30  pour  100  dans  les  petites  meules^  et  34  dans  lés 


Les  résultats  des  expériences  de  M.  Violette  ont  montré  que  les 
diverses  eq[ièces de  bois,  desséchées  et  carbonisées  à  la  même  tempé- 
rature, ne  donnaient  pas  la  même  proportion  de  charbon,  qui  variait 
de  30  à  54  pour  100. 

Les  soins  plus  ou  moins  grands  qu'on  apporte  à  la  conduite  du 
fonroeau  changent  beaucoup  le  rendement  que  les  charbonniers 
obtiament  dans  les  Vosges. 

On  augmente  sensiblement  le  produit  en  plaçant  du  poussier  de 
charbon  entre  les  bûches  pendant  la  construction  de  la  meule  : 
Marcus  Bull  a  proposé  ce  procédé.  Le  poussier  qui  brûle  préserve 


On  a  proposé  plusieurs  moyens  pour  augmenter  le  rendement. 
M.  Foucault  dispose  autour  de  la  meule  une  enveloppe  composée 
de%  châssis  formés  de  pièces  de  bois  de  5 1  centimètres  d'équar- 
rissage.  Les  châssis,  de  forme  trapézoïdale,  ont  4  mètres  de  haut  : 
^  base  inférieure  a  1  mètre,  et  celle  d'en  haut  33  centimètres. 
Us  sont  garnis  de  trois  rangs  de  poignées  qui  servent  à  l<?s  relier 
^  uns  aux  autres  au  moyen  de  traverses  de  bois  :  avant  d&les  [^er. 
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on  les  garnit  de  lattes  et  on  les  enduit  de  terro  gàobée4  Ces  ch 
posés  foraient  une  enceinte  qui  laisse  entre  les  parois  et  la  moek 
un  espace  suffisant  pour  le  passage  d'un  homme;  un  de  ces  tdiâifi 
est  muni  d'une  porte  par  laquelle  l'ouvrier  peut  entrer  pour  id 
specter  la  meule.  Les  châssis  ainsi  montés  forment  une  swte  d 
cône  tronqué  que  Ton  ferme  au  moyen  d'un  plateau  de  boi 
portant  latéralement  deux  trappes  par  lesquelles  la  fumée  s'écba{lp 
au  commencement  de  l'opératicm }  puis  on  les  ferme  ^  et  les  vq>eiu 
sortent  par  une  ouverture  pratiquée  au  centre ,  à  laqueÛe  o 
adapte  un  conduit  en  bois  qui  les  dirige  dans  une  suite  de  toimefta 
dans  lesquels  elles  se  ccxidensent.  Au  moyen  de  cette  dispoûtioi) 
le  produit  en  charbon  s'élève  à  22 pour  100^  et  le  charbc»  est  d 
bonne  qualité. 

M.  Baillet>  inspecteur  des  mines,  a  proposé  un  autre  procédé  qi 
a  été  perfectionné  par  M«  de  là  Ghabeaussière  :  oe  {uroeédé  m 
pratiqué  depuis  longtemps  en  Cbine>  avec  la  seule  différence  q« 
U,  de  la  Chabeaussière  recueille  les  produits  de  la  distillatiofi  « 
moyen  de  tonneaux  disposés  comme  dans  l'appareil  préoédei^ 

L'appareil  est  un  fourneau  cylindrique^  en  terre  battue  $  creoa 
dans  le  sol  ou  élevé  au-dessus  :  on  le  ferme  par  un  couverds  ai 
tôle  que  l'on  pose  ou  enlève  au  moyen  d'une  grue»  Ce  couvefoli 
est  percé  de  plusieurs  ouvertures  à  sa  circonférence  et  d'une  ai 
centre  :  celle-ci  sert  à  introduire  les  charbons  enfianunéSy  les  autrei 
à  régler  le  tirage  déterminé  par  des  évents  pratiqués  dans  le  solj 
ou  au  bas  du  cylindre,  si  le  fourneau  est  en  dehors.  Les  ouvertoNfi 
pratiquées  à  la  circonférence  du  couvercle  sont  presque  touÛDUiis 
fermées. 
Dans  le  four  chinois^  qui  est  toujours  creusé  dans  hi  soi  {fig.Sà}^ 

il  n'y  a  que  trois  évents  ;A, 
qui  sont  des  canaux  partant 
du  niveau  du  sol,  péoétratit 
jusqu'au  fond  du  cylindieet 
se  prolongeant  un  peu;  c'wt 
par  là  que  Ton  introduit  les 
charbons  enflammés.  Ah 
partie  supérieure  du  cou- 
vercle on  pratique  une  ou- 
P%-5«-  verture  B,  diamétralement 

opposée  à  l'un  des  évents  :  on  y  adapte  un  tuyau  où  l'on  détennii* 
le  tiregéfpar  un  feu  d'appel  au  moment  où  l'on  met  les  charboos 
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enflammés  :  on  règle  la  mardie  du  fourneau  en  fermmt  plus  eu 
DM)ing  rouyëriure  des  évents.  Le  couvercle  en  fer  est  luté  à  poste 
fiie;  les  tâches  sont  placées  perpendiculairement  sur  un  premier 
lit  Ab  bûches  posées  à  plat  comme  dans  les  meules.  On  obtient 
dans  ee  fomf  Si  pour  iOO.  Il  serait  facile  d'adapter  à  ce  four  des 
appareils  condensateurs ,  comme  ceux  des  deux  procédés  précé- 


Oq  trouve  dBnsle^AnfMles  des  Arts, U  V,  un  procédé  de  M.  Brune^ 
qoi  a  donné  des  résultats  confirmés  par  des  expériences  précises  : 
il  est  surprenant  de  voir  que  jusqu'ici  l'application  n'en  ait  pas  été 
généralisée;  ca^  c'est  un  perfectionnement  peu  dispendieux  des 
meules  simples. 

On  creuse  une  fosse  d'un  demi-mètre  de  profondeur  et  d'un  dia- 
mètltl  égal  à  celui  de  la  meule^  et  dé  même  longueur^  cette  meiile 
étàiit  à  basé  carrée;  on  pose  en  travers»  sur  le  sol,  des  barres  de 
fer  destinées  à  supporter  un  plancher  en  feuilles  de  tôle  épaisse,  ou 
nûenx  de  fonte:  celles-ci  pouvant  avoir  des  feuillures^  lorsque  Id 
plancher  est  disposé,  on  lute  les  joints  avec  un  mélange  d'argile  et 
de  sablCj.  et  l'on  construit  la  meule  comme  dans  les  cas  ordinaires^ 
disposant  entre  les  bûches  du  poussier  de  charbon  provenant  d'o- 
pérations précédentes^  En  avant  de  la  fosse  on  a  pratiqué  une  ou- 
verture A  qui  permet  d'y  des- 
cendre (  fig.  53  ).  Les  côtés  ont 
de  4  à  5  mètres  de  long,  et 
même  plus,  si  l'on  veut.  Au  mi- 
licu  des  trois  autres  côtés,  on 
a  pratiqué  des  ouvertures  car- 
rées B,  B,  B  de  2  décimètres  de 
côté  et  servant  de  cheminées, 
comme  on  le  voit  dans  la  fig.  53  bis  y  qui  est  le  plan  :  les  barres 
de  fer  c,  c,  c,  ëy  (}ui  servent  â  suppor- 
ter le  plancher  en  foute ,  sont  placées 
perpendiculairement  à  la  direction  AB. 
Lorsque  la  meule  est  achevée ,  l'ou- 
vrier descend  dans  l'ouverture  A>  et 


Fig.  55. 
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brûle  six  fagots  succes^vement  sous  le 
plancher  de  fonte.  Le  tirage  s'opère  par 
les  cheminées  B^  B>  etc.,  et,  au  bout 
d'une  heure  ^  la  masse  de  la  meule  est 
en^  combustion  :  on  bouche  à  ce  nMh 
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laent  les  ouvertures  Â  et  B  de  la  fosse;  oo  ouvre  des  év^ts  an- 
tour  de  la  base  de  la  meule  ;  il  faut  avoir  sdn  de  les  faire  plus  pe- 
tits du  côté  du  vent;  et  Ton  pratic^ue  une  légère  ouverture  au  haut 
de  la  meule^  qui  denuuide  d^aiUeurs  la  même  surveillance  que  les 
autres  et  les  mêmes  précautions  pour  la  préserver  d'un  trop  fort 
courant  d'air^  si  le  vent  avait  un  peu  de  force. 

L^expérience  faite  devant  les  commissaires  du  Conservatoire  des 
arts  et  métiers  comparativement  entre  une  meule  ordinaire  et  une 
autre  montée  diaprés  le  système  de  M.  Brune^  a  donné  les  résultats 
suivants. 

Les  meules  contenaient  chacune  8  stères  de  bois  de  chêne  neuf, 
sans  é(*x)Tce,  pesant  2^790  kilogrammes. 


CHABBON 

en  dici. 
mètres 
cabes. 

PBODUIT 

en  kilo- 
grammes. 

DUBÉB 
'     de 

CHARBON  r 

de  IM 
«n  Tolame. 

OI)E  100 
lis. 

ea  poids. 

rOBN 
dnaètN 
eabede 

cbtrbet 

enkUo- 
griMM. 

Procédé  de 
M.  Brune. 

6214 

1196 

40hdiire8. 

77 

31 

103 

id. 

6119 

1272 

4liheur.. 

76 

33 

208 

Procédé 
ancien. 

2982 

578 

45  heures. 

37 

15     • 

195 

Moyennes 

du  procédé 

deM.Brane. 

6162 

1234 

40}  heur.. 

76i 

32 

200i 

On  a  pensé  que  dans  ces  résultats  il  y  avait  exagération  de  pro- 
duit, en  raison  de  la  qualité  exceptionnelle  du  bois  employé  pour 
les  expériences.  Mais,  comme  la  même  qualité  servait  pour  les  deux 

systèmes ,  si  les  chiffres  ne  doivent  pas  être  pris  comme  absolus,  ils  i 

n*en  sont  pas  moins  de  toute  évidence  comparatifs  pour  les  rapports  | 

des  résultats^  et  Pon  voit  que^  comme  rendement,  le  procédé  de  ^ 

M.  Brune  donne  plus  du  double  en  volume^  et  2  |  fois  en  poids*  ^ 

La  dépense  des  six  fagots  de  brindilles  est  d'ailleurs  plus  qne  j 

compensée  par  la  diminution  de  durée  de  l'opération^  puisque  l^s  )| 
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temps  sont  à  peu  près  comme  8  et  9.  Ainsi  Ton  pourrait  faire 
9  opérations  par  le  procédé  de  M.  Brune,  pendant  qu'on  en  ferait 
fleidement  8  par  l'ancien  procédé. 

La  qualité  du  charbon  doit  être  au  moins  égale^  puisque  les  den- 
sités sont  sensiblement  les  mêmes;  en  outre,  la  carbonisation  s*o- 
pérant  plus  généralement^  on  trouve  moins  de  fumerons. 

Uanploi  du  poussier  de  charbon  pendant  la  construction  de  la 
meule  n'est  pas  indiqué  dans  le  procédé  de  M.  Brune  :  c'est  plus  tard 
<pe  Marcu9  Bull  Fa  employé.  Il  est  évident  que  cette  addition  aug- 
mente la  quantité  des  produits,  puisque,  dans  les  meules  ordinaires, 
ilfoit  monter  le  produit  jusqu'à  21  ou  22  pour  100,  au  lieu  de  15  à 
18,  qui  est  le  maximum  qu'elles  donnent.  Si  par  cette  addition  on 
obtenait  une  augmentation  de  produit  dans  le  même  rapport  avec 
G^  diq>osition,  on  arriverait  à  retirer  du  bois  tout  le  charbon  qu'il 
peut  produire. 

CARBONISATION  DU  BOIS  PAR  DISTILLATION. 

Nous  venons  d'exposer  tous*  les  procédés  au  moyen  desquels  la 
carbonisation  est  obtenue  sans  tenir  compte ,  sinon  accidentelle- 
ment, des  produits  volatils  résultant  de  cette  opération  ;  il  nous 
reste  à  décrire  ceux,  au  contraire,  dans  lesquels  la  fabrication  du 
diarbonn'est^  pour  ainsi  dire,  qu'un  produit  secondaire  dans  quel- 
ques usines.  Nous  remettrons  cependant  à  la  partie  organique  dé 
ce  traité  les  détails  relatifs  aux  produits  de  la  distillation,  nous  con- 
tentant ici  de  les  énumérer  sommairement. 

La  distillation  du  bois^  dans  le  but  d'en  retirer  un  vinaigre  pou- 
vant servir  aux  mêmes  usages  que  celui  du  vin,  a  été  établie  primi- 
tivement par  MoUerat  aux  environs  de  Dijon.  Les  appareils  qu'il  em- 
ployait ont  été  modifiés  et  améliorés,  mais  le  fond  de  l'opération  est 
le  même  pour  les  produits  distillés. 

PROCÉDÉ  DE  M.'SCHWARTZ. 

Cet  appareil^  décrit  dans  les  Annales  des  mines,  tome  XII,  est  une 
véritable  meule  contenue  dans  une  sorte  de  four,  dont  les  murs 
sont  exclusivement  en  ai^le  et  sable  sans  traces  de  chaux  :  celle-ci 
sendtdissoute  par  l'acide  acétique  produit.  Ce  genre  de  construction 
^sujet  à  se  fendre,  surtout  à  la  voûte,  qu'on  doit  souvent  visiter 
^  de  boucher  immédiatement  les  fentes  avec  le  même  mélange 
4e>sable  et  d'aigle. 


ns 
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Ce  fourneau,  dont  on  représento  dans  les  fig,  5iet  54   hi$  deux 

coupée  perpen- 
diculaires l'âne 
à  l'autre  y  est 
composé  d'une 
voûte  A  fermée 
aux  deux  J  ex* 
trémités  par  des 
murs  verticaux; 
c'est  dans  cette 
espèce  de  cham- 
bre d'une  capa- 
cité de  470  mè- 
tres cubes  en- 
viron ;  que  Ton 
entasse  le  bois 
à  carboniser,  de 
la  même  ma- 
nière que.  dans 
les  meules,  au 
Fig.  54  his.  moyen  des  ou- 

vertures B,  Bj  etc.,  qui  sont  immédiatenient  bouchées  hermétique- 
ment. Lorsque  l'opération  est  achevée,  les  mêmes  ouvertures  servent 
à  retirer  le  charbon  quand  il  est  refroidi.  Deux  foyers  C,  C,  opposés 
l'un  àrautrc,danslesquels  on  brûle  une  certaine  quantitéde  bois  pour 
opérer  la  carbonisation  pendant  tout  le  temps  de  sa  durée  :  parce 
moyen  il  n'arrive  dans  le  fourneau  que  de  l'air  privé  de  la  plus 
grande  partie  de  son  oxygène.  Le  tirage  se  fait  par  une  cheminée 
Dy  dont  l'aspiration  est  déterminée  au  commencement  par  un  feu 
que  l'on  allume  dans  une  ouverture  E,  qu'elle  porte  à  sa  base.  U 
cheminée  communique  directement  avec  le  système  de  tuyaux  et 
de  réfrigérants  par  lesquels  passent  les  fumées.  Celles-ci  sortent  du 
four  par  des  tuyaux  de  fonte  F  placés  au  fond  de  l'espèce  de  gout- 
tière qui  est  formée  par  le  sol  même  du  fourneau  et  dans  l'axe  de  la 
longueur.  Ces  tuyaux  sont  ajustés  dans  d'autres  tuyaux  coudés 
G,  G,  terminés  à  la  partie  inférieure  H,  H  par  un  tube-siphon  au 
moyen  duquel  le  goudron  qui  coule  se  réunit  dans  des  baquets  J,  Jj 
la  partie  supérieure  des  tuyaux  coudés  communique  avec  les  réfri- 
gérants K,  K,  qui  occupent  la  longueur  de  trois  des  côtés  du  fou^ 
neau  pour  aboutir  enfin  à  la  cheminée ,  qui  reçoit  seulement  le  gaz* 
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L'cqpéralioo  est  6n]aetivité  pendant  48  {heures.  Les  foyers  con- 
omment  un  dixièane  de  la  quantité  de  bois  que  Ton  earbonise;  le 
lurboo  obtenu  représente  les  65  centièmes  du  bois  en  volume  y 
lindit  que  lee  meules  en  fournissent  au  maximum  les  50  centièmes. 
En  France  on  se  sert  en  général^  pour  la  fabrication  du  charbon  de 
bois  par  distillation^  d'appareils  de  plus  petite  dimension  :  on  emploie 
des  cornues  cylindriques  en  tôle,  dont  les  dimensions  varient  de  i  0  à 
3  mètres  cubes  de  capacité;  nous  décrirons  seulement  l'appareil 
qui  est  le  plus  usité. 
La  cornue  en  tôle  ou  en  fonte  A  [fig.  55  et  55  M«  )  a  le  plus  sou- 
vent une  capacité  de 
3  mètres  cubes;  elle 
contient  donc  une 
^  corde  dé  bois;  die  est 
ouverte  par  la  partie 
^  supérieure  à  laquelle 
^  s'adapte  un  couvercle 

. ^ I  au  moyen  de  boulons 

^^^^Jet  d'écrous.  Il  est 
percé,  au  centre,  d'une 
ouverture  0  qui  sert 
au  chargement  de  la 
cornue,  et  que  l'on 
peutboucherensuite 
hermétiquement.  La 
cornue  est  percée  à 
sa  partie  supérieure 
latérale  d'un  trou 
dans  lequel  s'adapte 
unserpentir^D,  par 
où  les  vapeurs  se 
dégagent.  Lesdiver- 
Fig.  55  &M.  ses   révolutions  de 

ce  serpentin  sont  entourées  de  manchons  J,  qui  communiquent  en- 
semble par  les  tubes  K,  K.  Le  m  anchon  inférieur  reçoit  un  courant 
eoQstant  d'eau  froide  par  un  tube  E,  surmonté  d'un  entonnoir  L.  L'eau 
parcourt  ainsi  tout  le  système  de  manchons,  et  s'écoule  par  l'ori- 
^  F,  presque  bouillante.  Le  serpentin  D  conduit  les  liquides  con- 
^M)s6i  dans  des  cuves  enboisG,6,  quicoifnmuniqiient  ensemble;  les 
S^  non  condensés  sont  conduits  par  le  tube  H  dans  le  foyer  B,  d  ans 
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lequel  on  ne'  fait' de  feu  que  pour  commencer  ropératisH;,  l^s*^ 
qu'on  y  conduit»  étant  enflammés ,  suffisent  pour  rachevor.  .iieS:;gaz 
de  la  combustion^  après  avoir  parcouru  les  cameaux  qui  sont  prar 
tiques  au-dessus  du  foyer  autour  de  la  cornue^  s'échappent  par  la 
cheminée  C.  On  brûle  un  stère  de  fagots  ou.  de.Hienu  branchage. 
Lorsque  la  combustion  est  terminée^  on  laisse  refroidir  le  charbon 
pendant  six  heures^  puis  on  le  retire  par  une  porte  latérale  pratiquée 
à  la  partie  inférieure.  Une  corde  de  bois  de  sapin  produit  dans  ces 
cornues  660  kilogrammes  de  charbon. 

Par  ce  procédé  on  a  le  maximum  de  diavbonv  mais  il  est  d'une 
qualité  inférieure^  et  se  vend  à  plus  bas  prix  ;  .il  a  moins  de  densité. 

Dans  quelques  usines  où  l'opération  se  fait  sur  une  plus  grande 
échelle^  la  cornue  est  de  même  un  cylindre  en  tôle  forte^  mats  d'une 
capacité  de  10  mètres  cubes,  le  fouimeau  est  cylindrique.  La  cérnue 
est  enlevée,  après  chaque  opération,  au  moyen  d^une"en]e,  et  rem- 
placée immédiatement  parune  autre;  de  cette  manière  il  n'y  a^  pour 
ainsi  dire^  aucune  interruption  dans  le  travail. 

Ébelmen  a  déterminé  les  phénomènes  qui  se  passent  dans  la 
carbonisation  du  bois  par  les  procédés  des  meules  et  de  la  distil- 
lation. 

Dans  les  meules  il  se  forme  des  produits  liquides ,  identiques  avec 
ceux  qu'on  obtient  par  la  distillation.  Lorsque  la  fumée  est  blanche^ 
elle  contient  en  volume  : 

Acide  carbonique .    26,7 

Oxyde  de  carbone. 9,7 

Hydrogène 9,9 

NitrogèBie 53,7 

dOp^O 

La  fumée  claire  et  transparente  contient  : 

Acide  carbonique 22,6 

Oxyde  de  carbone 5,7 

Hydrogène 12,3 

Niteogène 59,4 

100,0 

Dans  la  première  période,  les  liquides  correspondant  à  1  litre 
de  gaz  sec  pèsent  1^^033  dans  la  seconde,  ils  pèsent  seulement 
0«^53^• 
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Lorsque  la  carbonisation  s'opère  en  vase  clos  ^  les  gaz  de  ta  pre- 
nière  période  contiennent  : 

Acide  carbonique.   ......    44,9 

Oxyde  de  carbone.  ^  .  .  .  .  .    36,8.* 

Hydrogène ^6,9J*^; 

Nitrogène  et  perte i,Sv  / 

100,0 
A  h  fin  dé  l'opération,  ces  gaz  contiennent  : 

Acide  carbonique 29,2 

Oxyde  de  carbone 24,9 

Hydrogène 44,2 

Nitrogène  et  perte.  ......      1,7 

400,0 

tibelmen  a  supposé  avec  raison  que  l'air  atmosphérique  qui  pé-- 
fièlre  dans  les  meules  ne  produit  que  de  Tacide  carbonique,  et  que 
tout  Toxyde  de  carbone  est  le  résultat  de  la  réaction  des  éléments 
elbois;  or,  en  supprimant  cet  acide  qui  a  le  même  volume  que 
Toxygène  de  l'air,  et  le  nitrogène  qui  provient  de  la  même  source, 
on  arrive  ainsi  à  la  composition  suivante  pour  la  première  pé- 
riode, c'estrà-dire  pendant  le  dégagement  des  fumées  blanches  et 


Acide  carbonique.  .  .    12,6  ou  pour  100    39,1 

Oxyde  de  carbone.  .  .      9,7  30,0 

Hydrogène.    ,  .  .  .  .      9,9  30,9 

32,2  100,0 

t^our  la  seconde  période ,  quand  les  fumées  sont  claires,  on  a  : 

Acide  carbonique.  .  .      7,0  28j0 

Oxyde  de  carbone.  .  .      5,7  22^ 

Hydrogène. 12,3  -0,^ 

25,0  mfi' 

La  composition  de  ces  gaz ,  au  nioins  dans  la  seconde  période  est, 
^me  on  le  voit,  sensiblement  la  même  que  celle  de  la  période 
^respondante  dans  la  distillation  :  d'où  Ëbelmen  conclut  que  dans 
h  carbonisation  en  meules  sa  supposition  est  exacte,  c'estr-à-dire 
Î^Fair  qui  y  pénètre  par  les  évents  ne  produit  que  de  l'acide  car- 
'ttttque,quUi  doit  ainsi  agir  sur  le  charbon  déjà  formé  de  préférence, 
<^4Q*iljest  sans  action  sur  les  produits  de  la  distillation.  La  carbonisa- 
^commençant  par  le  centre  à  la  partie  supérieure,  et  gagnant  de 

T.  I.  |6 
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proche  en  proche^  la  partie  incandescente  forme  ainsi  uneûtonnoir, 
ou  plutôt  un  cône  renversé  qui  augmenté  jusqu'à  ce  qu'^ifin  U 
combustion  gagne  le  fond  de  la  meule.  La  production  des  vàpeun 
absorbant  une  énorme  quantité  de  chaleur  qui  Revient  latei^,  k 
charbon  ne  peut  atteindre  une  température  ^ssez  âevée  pour  dé? 
composer  l'acide  carbonique  formé  pour  prpduir^.  de  l'oxyde  de 
carbone. 

Toutes  ces  données,  d'une  grande  importance,  sont  tirées  d'expé- 
riences directes  sur  une  meule  de  30  stères  de  bqis^  qui  a  été  dé- 
montée quand  la  carbonisation  était   à  moitié  opérée  :  on  en  a 

enlevé  la  moitié  pour  voir, 
par  la  coupe  verticale  (fig. 
56),  comrtient  l'opération  se 
passait.  Par  le  cône  central 
renversé  AB,  qui  seul  était 
carbonisé  >  lesf  parties  de 
^'^'  bois  les  pins  voisines,  plus 

ou  moins  desséchées,  présentaient  m  commencement  de  carboni- 
sation. 

Ces  résultats  montrent  l'importance  du  rôle  que  joue  l'interven- 
tion du  poussier  de  charbon  intercalé  parmi  les  bûches,  dans  le 
procédé  de  Marcus  Bull. 

Nous  avons  vu  que,  quand  la  carbonisation  s'opérait  à  une  basse 
température,  le  charbon  était  brunâtre,  et  non  pas  noir  :  on  le  dé- 
signe alors  sous  le  nom  de  charbon  roux.  Il  retient  une  plus  grande 
quantbté  d'hydrogène  que  celui  qui  est  noir  ;  on  le  prépare  toujours 
ainsi  pour  la  fabrication  de  la  poudre,  et  l'on  choisit  en  outre  lea 
bois  les  plus  légers ,^  le  peuplier,  la  bourdaine. 

On  n'est  jamais  certain  de  l'obtenir  de  cette  manière  dans  les 
meules  ni  par  les  procédés  de  distillation  ordinaire;  mais,  l'obser- 
vation ayant  montré  que  la  carbonisation  s'opérait  même  ti  la  tan- 
pérature  de  H-  250®,  on  a  essayé  de  le  fabriquer  en  renfermant  te 
bois  dans  des  cylindres  dans  lesquels  on  fait  passer  de  la  vapeur 
d'eau  surchauffée  à  cette  température.  Les  expériences  Wt» 
dans  ce  but  à  la  poudrerie  du  Bouchot  ont  parfaitement  réua»» 
Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  en  parlant  delà  fabrication  de  b 
poudre. 

On  trouve  dans-  le  commerce  des  charbons  obtenus  de  divers  vé? 
gétaux,  et  qui  sont  employés  comme  couleurs  et  comme  crayons* 
Gelai  qui  est  obtenu  au  moyen  du  liège  est  nommé  tiot r  d'Eipag^^l 


celai  do  saiment  de  vigne  ^  noir  de  vigne  ;  les  noyaux  de  pèche 
doDa^t  le  noir  dépêche;  les  jeunes  branches  de  fusain  donnent  les 
erayoi^  servant  à  faire  les  esquisses  ou  la  sauce  qu'on  emploie  pour 
omlHPer  à  l'estompe  :  c'est  ain^  que  l'on  nomme  le  crayon  de  fusain 
appBquéea  couche  épaisse  sur  une  feuille  de  papier^  ppur  le  prendre 
ensuite  avec  les  estonipes . 

Ces  divers  charbons  se  préparent  toujours  dans  des  creusets  dé 
terre  dont  onlute  le  couvercle,  excepté  dans  la  partie  qui  correspond 
an  bec  du  creuset  pour  laisser  une  issue  aux  gaz. 

Les  bois  qui  servent  à  la  production  du  charbon  contiennent  des 
n^ères  tef reuses  et  salines  constituant  les  cendres;  ces  mêmes  ma- 
tières se  retrouvent  dans  le  charbon  en  plus  grande  quantité  propor- 
tioDoellement.  On  ne  peut  donc  ainsi  se  procurer  du  carbone  pur. 
Bfaut,  pour  parvenir  à  ce  résultat,  décomposer  à  vase  clos  certaines 
nu&ières  organiques,  soit  volatiles^  sois  susceptibles  d'être  purifiées 
par  cristallisation,  les  huiles  essentielles^  le  sucre. 
Lorsqu'on  fait  passer  des  vapeurs  d'essence  de  térébenthine  à 

travers  un  tube  de  porcelaine  très- 
étroit,  AB,  que  l'on  chauffe  au 
rouge  blanc  (fig.  57),  l'essence 
est  placée  dans  un  petit  matras  c. 
Dès  que  le  tube  est  au  rouge^  on. 
fait  passer  lentement  ta  vapeur  à 
travers ,  en  chauffant  doucement 
^''^-  ^^^  le  matras;  les  gaz  résultant  de  la 

Composition  se  dégagent  par  le  tube  abducteur  D,  et  l'on.peut  les 
ïwéeillir  ou  les  enflammer.  La  portion  de  yapeur  qui  est  en  con- 
t|ct  avec  le  tube  se  décompose  en  carbone  qui  s'y  attache,  et  en 
Ijdrogène  qui  passe  avec  l'essence  qui  a  échappé  à  la  décômposi- 
lion.  Le  cIiaâ*bon  que  l'on  retire  du  tube  est  du  carbone  pur.  C'est 
^  jinoyen  d'une  réaction  de  ce  genre  que  le  charbon  des  cornues  à 
X>z  se  produit.  Par  ce  procédé  on  ne  peut  obtenir  que  des  quantités 
tïmetites  de  charbon^  et  on  ne  fait  l'expérience  que  pour  montrer 
l'^ôa  de  la  chaleur  sur  les  carbures  d'hydrogène  • 

Dans  les  arts^  on  prépare  du  carbone  presque  pur  sous  la  forme 
k  noir  de  fumée,  par  la  combustion  incomplète  de  ^ute  substance 
p  brûle  avec  une  flamme  fuligineuse  ;  toutes  les  substances  qui 
jsontdans  ce  cas  ne  donnent  pas  des  noirs  de  même  qualité^  et  le 
commerce  les  distingue  par  des  dénominations  particulières. 
Le  noir  de  fiimée  n'est  jamais  du  carbone  pur  ;  celui  qui  l'est  le 
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moins  est  certainement  celui  qui  provient  de  la  combustion 
houille;  le  plus  pur  est  produit  par  la  combustion,  des  butli 
des  graisses  communes  ou  de  la  cire.  Braconnot  a  donné  l'a 
d'un  noir  defumée  dont  il  n'a  pas  indiqué  l'origine^  maii  qv&,\ 
nombre  et  la  nature  des  substances  étrangères»  doit  faire  p 
qu'il  provenait  de  la  houille  :  voici  les  ré$ultats  obtenus  : 

•  Carbone •  .  .  .  .  79,4 

Matière  résineuse.  ••...•.    5^3 

Bitume î,l 

Ulmine.  . .    0,5 

Sulfate  d'ammoniaque.    ....    3,3 

Sulfate  de  potasse.  .......    0^4 

Sulfate  de  chaux.   .......    0,8 

Phosphate  de  chaux  et  de  fer.  .    0,3 
Chlorure  de  potassium ,  trace.  .      » 

Sable  siliceux. •    0,6 

Eau 8,0 

i00,0 

Ces  résultats  montrent  que,  pour  en  retirer  du  carbone  pi 
noir  de  fumée,  il  faut  traiter  ce  dernier  par  l'alcool  pour  di^ 
les  matières  résineuses  et  le  bitume,  puis  par  l'acide  chh 
drique  pour  dissoudre  les  phosphates,  par  la  potasse  pour  es 
Tulmine,  enfin  laver  pour  dissoudre  les  sels  solubles  exista 
formés  par  l'intervention  des  réactifs  et  calciner  :  on  aura  e 
de  cette  manière  tout  ce  qui  est  étranger,  sauf  le  sable  sili 
qu'il  n'y  a  pas  moyen  de  dissoudre. 
'  Le  noir  de  fumée  de  la  houille  s'obtient  dans  une  gi 

chambre  voûtée  B 
58),  en  avant  de  lac 
se  trouve  un  long  car 
briques  A  servant  de 
et  légèrement  incliné 
faciliter  le  tirage.  En 
de  ce  foyer  on  pratiq 
fossé  dans  lequeKo 
tomber  le  coke  po 
remplacer  par  de  la  houille.  L'orifice  du  foyer  est  fermé  à  i 
de  sa  hauteur  par  un  mélange  d'argile  et  de  sable  reposant  su 
traverse  de  fer  C.  Cette  diminution  de  l'orifice  a  pour  objet  d'c 


FIg.  58. 


GAEBONS.  245 

cher  rentrée  d'une  trop  grande  quantité  d'air  qui  consumerait  une 
ffiûe  du  ndr.  L'extiémité  de  la  chambre  opposée  au  foyer  est 
percée  de  deux  ouvertures  D^  E,  qui  communiquent  avec  deux  plus 
petites  diambres  superposées  où  le  noir  le  plus  fin  vient  se  déposer  : 
Il  petite  chamlwe  supérieure  communique  avec  celle  qui  est  au- 
deffîous  par  une  ouverture  circulaire  F  pratiquée  dans  le  plancher 
au-dessus  duquel  est  suspendu  un  cône  en  canevas  G  soutenu  par 
une  corde  et  maintenu  solidement  au-dessus  du  trou.  Les  gaz,  en 
se  tamisant  à  travers  ce  cône,  y  déposent  le  peu  de  noir  qui  serait 
euGOre  entraîné  r  au  milieu  de  la  voûte  de  la  chambre  B  ^  on  a  pra- 
tiqué une  ouverture  H ,  qui  est  fermée  pendant  l'opération  avec 
une  plaque  J.  Lorsque  le  sac  de  canevas  G  est  trop  chargé  de  noir 
defumée^  le  tirage  ne  se  fait  plus  convenablement;  l'ouvrier  qui 
est  au  fourneau  tire  la  corde  qui  le  soutient  et  qui  aboutit  auprès 
de  lui,  et  secoue  le  sac  pour  en  détacher  le  noir,  qui  tombe  dans 
la  petite  chambre  qui  est  au-dessous.  Lorsque  la  houille  est  trans- 
ibnnée  en  coke^  l'ouvrier  fait  tomber  celui-ci  dans  le  fossé  L^  pratiqué 
eu  avant  et  charge  le  fourneau  de  nouveau.  Les  murs  des  cham- 
bres sont  tapissés  de  toiles  grossières  sur  lesquelles  une  partie 
danoir  s'attache.  D  y  a  toujours  plusieurs  fours  dans  un  même 
mssif. 

On  charge  le  fourneau  avec  sept  kilogrammes  de  houille  à  la  fois  : 
knqa'eUe  est  bien  allumée^  l'ouvrier  l'étalé  avec  un  rable.  On  re- 
Bonvdle  les  chargements  au  besoin  pendant  vingt  jours  :  il  faut 
ibrs  ramasser  le  noh*  de  fumée^  dont  la  couche  déposée  a  de  70  à 
90  centimètres  d'épaisseur^  mais  il  faut  avant  fermer  l'ouverture  du 
foj»,  et  Voa  découvre  l'ouverture  H  ;  on  rassiemble  le  noir  en  un 
hqI  tas,  sans  quoi  le  noir  pourrait  s'enflanuner.  Quand  lès  murs  de 
Iftduunbre  sont  refroidis^  on  place  le  noir  dans  des  sacs  de  toile  que 
Am  vide  dans  un  magasin,  pavé  de  crainte  d'incendie;  on  lô  tamise 
pour  le  renfermer  dans  d'autres  sacs  où  il  est  comprimé.  Par  ce 
procédé  on  obtient  33  kilogrammes  de  noir  de  fumée  et  500  kilo- 
\  de  coke,  en  brûlant  i,000  kilogrammes  de  houille.  (Mé- 
dé  M.  Duhamel^  Ann.  des  mines  y  t.  X.  ) 

La  fabrication  du  noir  de  fumée  par  la  combustion  des  résines  et 
Al  goudron  se  fait  dans  des  chambres  cylindriques  A ,  tapissées 
de  toiles  ou  de  peaux  de  mouton,  auxquelles  le  noir  produit  vient 
a^ittacher  :  cette  chambre  est  terminée  par  un  toit  conique  auquel 
eiC  suspendu  un  cône  en  tôle  B,  ayant  une  petite  ouverture  au 
suomiet  pour,  que  le  tirage  puisse  s^opérer,  la  base  du  rône  rasant 
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les  patois  de  la  chambre;  ce 
c6né  est  suspendu  par  une 
cordé  qui  passe  daiis  mie 
poulîe  {fig.  89  j  ;  rexlrémâé 
de  cette  corde  arrive  auprès 
du  foyer,  ce  qui  permet  à 
l'ouvrier  de  le  faire  des- 
cendre quand  il  le  juge  né- 
cessaire pour  détacher  le 
noir  adhérent  aux  toiles, 
et  pour  le  remonter  ensuife. 
La  résine  est  placée  dans  une 
chaudière  de  fonte  C,  posée 
sur  un  foyer  indépendant 
de  la  chambre.  Cette  réék 
bu  le  goudron  s'enflsudmib 
I  Fig.  5».  spontanément  quand  îa^ii- 

pérature  est  assez  élevée.  Une  petite  ouverture  correspondant  à  la 
partie  supérieure  de  la  chaudière  laisse  passer  Tair  nécessaire  à  la 
combustion.  Le  noir  de  fumée  produit  par  ces  matières  est  demeï- 
ieure  qualité  que  celui  donné  par  la  houille,  et  son  prix  est  ]plus 
élevé. 

On  nomme  noir  de  lampe  un  noir  de  fumée  <iui  s^obtient  en  bm- 
lant  dans  des  lampes  des  huiles  de  diverses  qualités.  On  place  un 
cône  en  métal  au-dessus  de  chaque  lampe  renfermée  dans  une 
boîte  où  Tair  n'arrive  pas  en  quantité  suffisante  pour  brûler  tout 
rhydrogène.  Le  noir  se  dépose  en  quantité  considérable  :  de  temps 
en  temps  on  enlève  les  cônes,  et  Ton  en  fait  tomber  le  noir  avec  une 
barbe  de  plume.  Cette  préparation  se  fait  sur  une  grande  échelle  en 
Chine,  pour  la  fabrication  de  Tencre  qui  nous  arrive  en  bâtons.  On 
ne  se  sert  'pas  de  lampes,  mais  d'une  sorte  de  pots  dans  lesquels 
on  placé  cinq  ou  six  mèches.  On  sépare  avec  soin  le  noir  qui  se 
détache  facilement  de  celui  qui  adhère  à  la  tôle,  et  qui,  moins  fin  ; 
sert  à  la  fabrication  de  l'encre  plus  commune. 

Le  noir  de  fumée  n'est  pas  pur,  même  lorsqu'il  provient  de  la 
combustion  des  huiles  ou  dés  essences  et  des  résines  :  il  contient 
toujours  des  matières  résineuses  qui  nuisent  à  la  qualité  de  quel- 
ques-unes des  matières  aux  préparations  desquelles  il  sert,  à  l'encre 
d'imprimerie  entre  autres. 
Pour  purifier  ce  nou*,  on  le  tasse  dans  un  creuset  :  on  pose  le  cou- 
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r  qn^on  lute  avec  sioin ,  et  l'on  chauffe  au  rouge.  On  détruit  ainsi 
résine.  Le  noir  qui  provient  de  la  combustion  de  l'essence  de 
Athine  est  le  plus  pur  :  on  en  prépare  aussi  d'une  qualité 
ieure  en  brûlant  de  la  cire. 

rfiE  FABRICATION  DU  NOIR  DE  FUMÉE,  DIT  NOIR  DE  LAMPE. 

Dans  des  lam- 
pes à  niveau  con- 
stant A  (^.  59  615 
et59^6r)yonbrûle 
deshuiles  de  mau- 
vaise qualité^  aux- 
quelles on  mélan- 
ge,   souvent    des 
graisses    commu- 
nes  :    la  lampe, 
n'étant  pas  à  dou- 
ble   courant    de 
flamme  /  produit 
beaucoup  de  noir  de 
fumée;  la  flamme  est 
au-dessous  d'une  sor- 
te d'entonnoir  B,  et 
passe  par  un  tuyau 
coudé  dans  un  gros 
tube  horizontal  C  en 
tôle,  communiquant 
avec  une   sorte  de 
sacs  en  toile  forte  et 
^      ^      ^      ^       serrée,  D,D,  qui  ont 
Fig.3o^r.  ^  mètres  de  haut  et 

itimètres  de  diamètre  ;  ils  communiquent  par  des  tuyaux  en 
l,  ajustés  à  des  anneaux  en  tôle  également,  F,  F,  qui  main- 
nt  les  sacs  ouverts.  Chaque  série  de  sacs  est  terminée  par  un 
rectangulaire  H>  communiquant  avec  une  cheminée.  A  la 
inférieure  de  chaque  sac  se  trouve  un  entonnoir  G,  G,  fermé 
i bouchon. 

iube  horizontal  €  est  destiné  à  refroidir  la  fumée.  La  che- 
qui  est  comnlune  est  munie  d'un  registre  pour  régler  le 
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Le  noir  du  premier  et  même  du  second  sac  est  souvent  humide 
on  le  met  à  part  ;  celui  des  derniers  est  le  plus  fin» 

Pour  détadier  le  noir  qui  adhère  en  flocons  à  la  toile,  on  frappa 
les  sacs  avec  une  baguette,  et  sous  l'enUmnoir  que  l'on  débouché 
on  place  un  récipient. 

Lorsqu'on  veut  obtenu*  du  charbon  pur  dans  les  laboratoires,  oc 
le  retire  du  sucre  qui,  étant  susceptible  de  cristalliser,  peut  étrepu- 
rifié  de  tous  les  corps  étrangers  que  le  raffinage  aurait  pu  y  laisser, 
surtout  en  le  dissolvant  dans  l'alcool  anhydre.  On  le  chauffe  dans 
un  creuset  de  porcelaine  qui  ne  doit  être  rempli  qu  a  moitié  :  on 
chauffe  doucement  d'abord;  car  la  matière  fondue  se  boursoufle 
considérablement;  on  n'élève  la  température  que  quand  le  bour- 
souflement a  cessé.  Avant  d'opérer  la  carbonisation,  il  faut  s'assurer 
de  la  pureté  du  sucre;  pour  cela  on  en  brûle  une  petite  quantité 
dans  un  creuset  de  platine  :  il  ne  dœt  pas  rester  de  traces  de  cendres. 

Le  noir  de  fumée  est  employé  à  la  préparation  de  noirs  pour 
peinture  conmiune ,  en  le  broyant,  soit  avec  de  l'eau  gommée  >  soit 
avec  de  l'huile  de  lin;  mais  pour  les  tableaux,  l'aquarelle,  etc.,  les 
noirs  sont  préparés  avec  les  noirs  de  pèche,  de  vigne,  d'ivpire,  etc. 
Ces  divers  charbons  doivent  être  réduits  en  poudre  aussi  impalpable 
que  possible,  puis  broyés  à  la  molette  avec  les  matières  que  l'ea 
doit  y  incorporer.  Maintenant,  dans  les  opérations  en  grand ,  le 
mélange  s'opère  au  moyen  de  cylindres.  On  est  obUgé  de  faire  passer 
souvent  la  matière  jusqu'à  ce  que  les  pâtes  soient  aussi  fines  et  ho- 
mogènes que  possible. 

Le  noir  de  fumée  sert,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  à  la  préparation 
de  l'encre ,  qui  est  connue  dans  ce  pays  de  temps  immémorial. 
On  la  prépare  dans  des  mortiers^  on  y  emploie  le  noir  de  lampe, 
de  la  colle  de  peau  en  dissolution  dans  l'eau;  on  la  parfume  avec 
le  musc  ou  quelque  eau  odorante;  on  pile  jusqu'à  ce  que  le  mé- 
lange, étant  parfait ,  soit  devenu  en  consistance  de  pâte.  C'est 
alors  qu'on  coule  la  matière  dans  des  moules,  on  y  imprime 
ensuite  des  caractères  avec  des  cachets  :  ces  caractères  sont  peints 
ou  dorés.  On  laisse  ensuite  sécher  spontanément,  à  l'ombre  d'a- 
bord, puis  au  soleil. 

On  apporte  un  grand  soin  au  choix  du  noir  de  fumée  convenant 
à  chaque  qualité  d'encre  que  l'on  veut  fabriquer. 

On  en  fabrique  depuis  longtemps  déjà  en  Europe;  mais,  soit  que 
l'on  n'apporte  pas  autant  de  soin  au  choix  ou  à  la  préparation  du 
noir,  ou  que  l'on  ne  s'y  donne  pas  la  peine  de  broyei»  aussi  longtemps 
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et  avec  àuiaiit  de  précautions  qu'en  Chine  ^  Tencre  française  est  en 

général  loin  d'avoir  la  même  qualité. 

L'encre  d'imprimerie  s'obtient  aussi  avecle  noir  de  fumée  ;  mais^ 
loraqa'on  ne  calcine  pas  préalablement  ce  noir^  elle  a  toujours  une 
teinte  plutôt  brune  que  noire.  Pour  fabriquer  cette  encre,  on  pré- 
pare d'abord  ce  que  Ton  nomme  le  vernis.  C'est  de  l'huile  de  lin 
qœPcm  cuit  de  manière  à  la  réduire  au  point  d'avoir  la  consistance 
delà  térébenthine,  à  peu  près.  Quelques  fabricants,  au  moment  où 
h  caisson  est  presque  achevée,  mettent  le  feu  à  l'huile  et  recou- 
vient  fai  chaudière  d'un  couvercle  ;  ce  vernis  froid  est  mélangé  avec 
le  noir  calciné,  auquel  on  ajoute,  soit  du  bleu  de  Prusse,  soit  de 
Tiodigo  pour  lui  donner  un  reflet  bleu.  Le  mélange  doit  être  opéré 
arec  le  {dus  grand  soin  :  il  s'opère  à  la  molette  ou  au  moyen  de 
ejlindres.  Quelques  fobqcants  ajoutent  à  l'huile,  pendant  qu'elle  cuit, 
pour  former  le  vernis,  des  croûtes  de  pain  grillées,  des  oignons.  Des 
mns  ccmiparatifs,  faits  pour  juger  de  TefEet  produit  par  ces  addi- 
tions, ont  montré  qu'elles  ne  donnaient  aucune  qualité  spéciale  au 
vernis;  sa  qualité  dépend  :  1®  de  celle  de  l'huile  ;  2®  de  sa  cuisson  plus 
oa  mmns  convenable.  Car  c'est  surtout  de  ce  dernier  point  que  dé- 
pend la  manière  dont  l'encre  se  compose  sur  le  papier.  Si  le  vernis 
n'est  pas  fut  convenablement,  il  laisse  une  auréole  jaunâtre  {dus  ou 
nnins  étendue,  ce  qu'il  faut  éviter  avec  le  plus  grand  soin.  Une 
«ocie  bien  Cûte  ne  doit  donc  pas  laisser  d'auréole  quand  on  en  fait 
couler  un  trochisque  sur  le  papier,  et  doit  laisser  en  l'air  une  pointe 
4ui  se  recourbe  en  crochet  sans  que  la  masse  s'étale* 

Les  Anglais,  qui  pendant  longtemps  ont  pris  leur  encre  d'impri- 
jDerie  en  France,  sont  parvenus  à  fabriquer  une  encre  ayant  un 
Rflet  bleu  et  métallique  qui  passe  pour  supérieur.  Un  fabricant 
hnçais  est  enfin  arrivé  aux  mêmes  résultats;  mais  cette  encre, 
fioique  [dus  recherchée,  surtout  pour  la  gravure,  n'est  pas  d'un  noir 
SQssi  beau  que  les  bonnes  encres  généralement  fabriquées  à  Paris. 

La  juréparation  du  vernis  est  l'opération  difficile  de  cette  febri- 
<iitioD.  Les  huiles  de  lin  nouvelles ,  quand  on  veut  les  cuire,  sont 
^jettes  à  monter  tout  d'un  coup  avec  tant  de  violence,  que  l'on  a 
l^n  de  la  peine  k  éviter  que  la  matière  ne  passe  par-dessus  la  chau- 
<lièfe;  ce  qui  souvent  a  produit  les  incendies.  II  est  probable  que 
<^a  tient  à  ce  qu'alors  la  matière  est  humide  ;  car,  lorsqu'elle  est 
vieille  et  que  l'eau  a  pu  se  déposer,  cet  accident  ne  se  présente  pas  : 
c'est  ce  qui  résulte  des  observations  que  nous  avons  pu  fah'e  par 
^te  de  nombreux  essais  sur  cette  fabrication. 
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Ce  charbon  est  le  résultat  de  ragglomération  de  divers  charbons 
pulvérulents  qui  étaient  en  grande  partie  perdus.  Cette  nouvelle 
industrie  a  été  fondée  par  M.  Papelin-Ducarre. 

Les  matières  que  l'on  emploie  sont  :  les  poussiers  de  charbons  de 
bois  et  de  tourbes,  le  charbon  de  brindilles  des  forêts,  la  tannée. 

On  broie  ces  matières,  humectées  de  8  à  10  pour  100  d'eau,  en 
les  faisant  passer  entre  des  cylindres  cannelés,  et  hérissés  de  pointes 
taillées  en  diamant,  tournant  en  sens  inverse,  l'un  des  cylindres 

ayant  une  vitei^  dou- 
ble de  celle  de  l'autre, 
puis  entre  deux  cylin- 
dres unis  qui  achèvent 
le  broyage. 

On  verse  la  aiati^ 
pulvérulente  ainsi  ob- 
tenue dans. une  ,auge 
circulaiie  ,Af  A(  fig. 
60  )j  dans  laquelle  x^ir- 
culent    deux   meules 
coniques  et  cannelées 
en  fonte,  B,B;  elles  re- 
çoivent le  mouvement  par  un  arbre  vertical  portant  en  haut  une 
roue  conique  dentée  C ,  commandée  par  un  pignon  D, 
Une  charrue  E(/ig.QObis)  suit  les  meules  et  renouvelle  les  sur- 
faces du  charbon  ;  on  ajoute  38  à 
40  Utres  de  goudron  provenant  des 
usines  à  gaz^  pour  lOÔ  kilogr.  de 
„-      ^  _     ....  -  charbon.  Les  meules  mélangent  les 

r~^ll(  0  Fi    iQliwfl  Qilllinatières  de  manière  à  produire 
|i— -l|  |y     M^^^^jT^  iwS^^^  P^^  homogène  très-ép^sse. 

Lorsque  cette  opération  est  ache- 
vée, on  abaisse  le  raclôir  F>  qui 
fait  tomber  la  pâte  dans  un  réci- 
Fig.  60  his,  pient  G,  en  levant  la  coulisse  H« 

Cette  pâte  est  ensuite  moulée  en  cylindres  au  moyen  d'une  ma- 
chine inventée  par  M.  Papelin  :  elle  est  composée  de  plusieurs  pis- 
Ions  qui  la  compriment  dans  des  cavités  cylindriques  d'une  pièce 
de  fonte.  Un  homme  etquatre  fenunes,  servant  une  douces  machines, 


Fig.60. 
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peuvent  <;c^ecti(mne)r  i^  heetolit^s  de  ces  cylindres  en  un  jdur. 

Les  cylindres^  au  sortir  des  meules,  sont  placés  dans  des  paniers 

et  mis  daiis  Un  séchoir  aéré  où  ils  sèchent  i^ohtanément  pendant 

deux  ou  trois  jours  ^  ce  qui  leur  donne  plus  de  consistance. 

La  carbonisation  s'opère  dans  des  fours  à  doubles  moufles  :  la 

fig.  61  est  la  coupe  verti- 
cale, et  la  fig.  61  bis  le  plan. 
Les  moufles  A,  A  sont  en 
briques  de  bonne  qualité 
et  bien  cimentés;  ils  sont 
chauffés  par  un  fojer  B. 
Les  produits  de  la  combus- 
tion enveloppent  les  mou- 
fles en  circulant  entre  eux 
et  les  cameaux  G  et  D ,  et 
reviennent  en  avant  dans 
les  cameaux  E,  Ë,  et  de  là 
par  les  ouvreaux  /*,  f,  dans 
les  conduits  inférieurs  ^^.^^ 
dans  une   cheminée  trsd- 
nante  commune  qui  les  conduit 
sous  uii  générateur  pour  utiliser 
la   chaleur   perdue  qu'ils   em- 
portent. 

Les  cylindres  moulés,  qui  ont 
12  centimètres  de  long  sur  4  de 
diamètre  sont  placés  dans  des 
caisses  en  tôle  H^  H.  On  dispose 
24  deces  caisses  sur  quatre  rangs^ 
et  trois  en  pile,  sur  de  petits 
Fig.  61  6m.  chariots  G,  que  Ton  enfourne  au 

moyen  d'un  chemin  de  fer.  Les  portes  sont  en  fonte  doublée  de 
briques;  on  lute  les  joints  avec  de  l'argile.  Les  carbures  d'hydro- 
gène qui  se  dégagent  passent  par  de  petits  cameaux  n,  iiyQi  s'en- 
flamment; ils  suffisent,  une  fois  que  le  four  est  porté  au  rouge, 
pour  achever  la  carbonisation,  qui  dure  environ  12  heures.  On  vide 
un  moufle  toutes  les  6  heures;  ce  qui  fait  que  l'opération  est  con- 
tmue,  et  qu'il  n'y  a  pas  de  chaleur  perdue.  Dn  s'assure  que  la  car- 
bonisation est  finie  dans  un  moufle,  au  moyen  de  regards  m,  m'y 
qu'on  ouvre  momentanément. 
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Lorsqu'on  a  dtfoumé  un  moufle,  en  lùte  l6s  joints  des  couvercles 
des  caisses  H  pour  éviter  une  combustion  partidle.  Il  faut  6  à  8 
heures  pour  refroidir  les  caisses;  au  bout  de  ce  temps  on  les  vide. 

CARBONISATION  DES  BRINDILLES. 

On  obtient  enfin  un  produit  d'un  bon  emploi  en  carbonisant  les 
brindilles^  menus  bois,  élagages^  bruyères,  genêts,  etc.,  qui  jus- 
qu'ici avai^t  peu  d'em{doi.  On  opère  4ans  des 
foiurs  en  brique  enveloppés  d'une  Caisse  ma- 
ç(mnerie  en  moellons  ( /^.  62,  coupe  ;  /!$r^  62  6m, 
plan).  Ils  ont  2  î  mètres  de  long,  la  même  hau- 
teur, et  1  ;  mètre  de  large.  A  la  partie  supérieure 
trouve  une  ouverture  À,A  de  i  i  mètre 
'dans  un  sens  et  de  75  centimètres  dans  l'autre; 
elle  est  garnie  d'un  cadre  et  d'un  couvercle 
en  fonte.  A  la  partie  inférieure  est  une  porte 
B ,  de  i  mètre  de  large  sur  40  centinâètres 
de  haut.  On  réunit  ordinairement  quatie  de 
ces  fours  en  un  seul  massif. 

Pour  commencer  l'opération,  on  brûle 
dans  les  fours  de  mauvais  débris  ligneux, 
et  l'on  ajoute  ensuite  25  bourrées  de  10 
kilogranunes  chaque  par  l'ouveif- 
ture  supérieure,  puis  pàrndessus 
une  peUetée  de  braise  incandes- 
cente :  il  sortuneépaisse fumée.  On 
lutela  porte  du  bas  :  après  3  heu- 
res, on  ajoute  5  autres  bourrées, 
puis  autant  d'heure  en  heure,  jus- 
qu'à ce  qu'on  en  ait  mis  50.  Dès 
que  la  fumée  cesse,  on  bouche 
l'ouverture  supérieure,  dont  on 
lute   le  couvercle.  On  ouvre  la 
^S'  68  ter,  porte  inférieure;  l'on  fait  tomber 

le  charbon  dans  des  étouffoirs  C,  et  l'on  recomipence  immédiate- 
ment une  nouvelle  opération,  sans  avoir  besoin  d'employer  de  braise 
incandescente.  Chaque  fournée  dure  7  î  heures  :  on  en  peut  faire 
3  en  24  heures,  et  l'on  retire  de  i  ,500  kilogr.  de  bourrées  450  kilogr. 
de  charbon  ou  30  pour  100.  Ce  charbon  ne  peut  être  employé  que 
pour  fabriquer  du  ciiarbon  moulé. 


Fig.62  6(«. 
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Le  ebarbdn  de  Paris  laisse  une  plus  grande  quantité  de  cendre 
que  le  charbon  de  bois;  il  brûle  à  peu  près  comnie  celui  de  tourbe^ 
etest  d^un  trèa-bon  usage  domestique  et  pour  les  laboratoires, 

CHARBON  ANIMAL. 

Gecbarbon^  nommé  aussi  noir  animal,  possède  des  propriétés  dé* 
eoionutes  beaucoup  plus  énergiques  que  celles  du  charbon  de  bois. 
Gdiiiqui  est  le  plus  généralement  employé  dans  les  arts  provient  de 
h  carbonisation  des  os ,  au  moyen  desquels  on  peut  avoir  le  noir  en 
poudre  ou  en  grains,  à  volonté.  Toute  matière  animale  donne  par  sa 
eddnation  en  vase  clos  un  charbon  décolorant  et  désinfectant,  mais 
toos  retiennent  des  produits  nitrogénés^  k  moins  qu'ils  niaient  été 
edcmés  avec  de  la  potasse  ou  de  la  soude:  ce  charbon  acquiert 
alors  la  propriété  de  décolorer  beaucoup  mieux  que  tout  autre.  On 
attribue  la  puissance  décolorante  supérieure  du  charbon  animal  à 
m  plus  grand  état  de  division.  Cela  est  vrai  pour  les  os  :  ceux-ci  con- 
fiennent  une  quantité  énorme  de  matières  terreuses  qui,  écartant  leâ 
molécules  de  charbon^  doivent  le  diviser  davantage;  mais  le  charbon 
qui.  provient  du  sang  calciné  avec  la  potasse  n'est  pas  dans  le  même 
eas;  et  celui  qui  résulte  du  lessivage  de  cette  matière ,  et  qui  n'est 
pas  dans  le  même  cas,  est  celui  chez  lequel  cette  propriété  est  la  plus 
développée.  Cependant  quelques  lignites  et  surtout  quelques  schistes 
bitumineux,  étant  carbonisés,  donnent  un  produit  dans  lequel  ce 
poQvwr  est  sensiblement  égal  à  celui  du  charbon  d'os.  On  a  renuurqué 
que,  si  le  charbon  avait  de  l'édat,  il  n'avait  pas  de  propriété  déco-^ 
kmmte  saisible;  le  meilleur  est  celui  qui  est  le  plus  mat. 

M.  Bttssy,  qui  a  fait  un  travail  remarquable  sur  l'eRicacité  des 
divers  charbons  sous  ce  point  de  vue,  a  donné  le  tableau  suivant  : 
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ESPECE  DE  CRARDON: 
de  1  griunine  à  18  grilna  ^. 


H  e  B  s 


iâ. 


*   o   t* 

as  g. 


I    3 


Saug  bnVIé  avec  du  carbonate  de 
potasf^ , 

Sang  brOlé  avec  de  la  craïe. 

Saog  brûlé  avec  du  pbosplmte  de 
chaux , 

Cijlle  brûlée  avec  du  carbonate  de 
potaitw;.  , *  , 

Blanc  d^oi^ur  brûlé  avec  la  même 
«ubutance 

Gluten  braié  avec  la  m£m«  sub^ 
atance, 

CbarboQ  d'acétate  de  potasse 

CUatbon  de  carbonate  de  seude,  ré- 
duit par  te  ptto^pbore 

Hoir  de  Ibmée  non  brûlé 

mît  de  rumée  bnUé  aTec  du  car- 
bf  tnale  de  pota^tse . , . . .  ^  ^ , ,.  «  ^ . . 

Charbon  d'en,  après  reitraclîon  de 
ta  terre  ét^  os  par  un  acide  et  la 
combustion  avec  ]a  pobii^se, . ,  > 

CliarlMU  d'os  traité  par  un  acide  < ,  * 

tiuiU^  hrÙiùG  avec  le  phosphate  de 
ebau^ 

Cendre  d*os  (noir  d*os  tiré  ii*une 
fabrique  de  sel  amnuïuiac  )«  «  « , , 


0,57 
0,38 
1,16 

t,es 

0,34 
0,1  ii 

0,38 

0,1 2B 

0,55 

J,45 

0,0(1 

0,054 
0,033 


1 


0,10 

0,09 
0J4 

0,14 

0,08 
0,04 

0,08 
0,03 

0,09 

0,të 
0,015 

0,017 

OpOOft 


&0 

13 

tï 
30 
34 

10,0 

5,0 

la 

4 

15,2 


45 

137 
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MM.  Bussy,  Payen  et  Pelletier  ont  publié  {Journal  de  Pharmacie, 
t.  Vni)  des  mémoires  importants  sur  les  propriétés  et  les  usages 
du  charbon  animal. 

Le  charbon  animal  sert,  par  suite  de  ses  propriétés,  pour  dé- 
colorer beaucoup  de  substances  végétales  employées  tant  dans 

(1)  Pour  faire  ces  expériences,  on  a  mis  un  gramme  de  charbon  dans  un  petit  matras 
de  verre ,  et  Ton  y  a  versé  peu  à  peu ,  par  petites  quantités  ^  la  fois,  la  liqueur  tiède 
qu'on  voulait  examiner  ;  puis  on  a  bien  agité  te  mélange ,  et  l*on  a  continué  de  méoM^ 
jnsqn'à  ce  que  la  couleur  cessât  de  disparaître. 


l'écôaomia  cku^aestique  que  dans  les  arts  et  la  pt^^rmaoie  :  la  fabri^ 
caticm  du  sucre  en  absorba  à  elle  seule  beaucoup  plus  que  toutes 
les^  autres  industries.  Cette  propriété  décolorante  n^est  pas  connue 
depuis  un  temps  bien  long  :  s^  découverte  est  attribuée  à  Lewitz  : 
ce  n'est  que  vers  1816  ou  1817  que  Tapplication  en  a  été  faite  eii 
grand.  C'e^t  cette  découverte  qui  a  rendu  possible  )a  fabrication  du 
sucre  de  betteraves  en  concurrence  avec  ceim  des  colonies. 

La  préparation  du  noir  animal  s'opère  de  deu^  manières  ^  soi^ 
par  distillation  pour  tirer  parti  des  produits  ammoniacaux  TésuUant 
de  Faction  de  la  chaleur  sur  la  matière  nitrogénée ,  soit  ep  perdant 
ces  produits,  et  n^utilisant  que^  les  gaz  qui  par  leur  combustioq 
déterminent  la  carbonisation,  comme  pour  la  distillation  du 
bois. 

Dans  le  premier  procédé,  le  produit  principal  est  le  charbon^  les 
produits  ammoniacaux  sont  secondaires.  Cette  opération  a  subi  la 
mérne  révolution  que  le  traitement  du  chlorpre  de  sodium  par  l'a- 
cide sulfurique.  En  effet,  k  l'usine  de  Javelle^  où  cette  opération  s'est 
faite,  c'était  pour  les  produits  ammoniacaux  seulement  :  on  jetait  le 
charbon  qui  a  formé  en  partie  le  remblai  de  la  berge;  maintenant 
on  ne  jette  rien ,  et  le  charbon  est  l'objet  principal. 

Cette  distillation  s'opère  dans  des  cylindres  de  fonte  auxquels  sont 
adaptés  des  tuyaux  de  5  à  6  centimètres  de  diamètre ,  par  lesquefs 
les  vapeurs  s'échappent  pour  arriver  dans  fl[^s  appareils  réfrigé- 
rants, les  gaz  revenant  dans  le  foyer  pour  y  être  brûlés.  Dan&les 
cylindres  on  place  les  os  concassés^  que  Ton  a  préalablement  traités 
pu^  l'eau  bopillante  pour  en  retirer  la  graisse  qui  a  une  valeur 
assez  grande-^  et  qui  nuirait  d'ailleurs  plutôt  qu'elle  ne  servirait 
pendant  la  distillation.  Cette  distillation  dure  de  trente  à  trente-six 
heures;  lorsqu'elle  est  achevée^  on  puvre  les  cylindres  pour  en  rcn- 
tirer  les  os  charbonnés ,  qu'on  fait  tomber  dans  un  étoufifoir  :  on 
recharge  immédiatement  les  cylindres  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  c(ia- 
leur  perdue. 

Dans  le  second  procédé,  les  os  dégraissés  sont  placés  dans  des 
mannites  de  fonte  cylindriques ,  à  fonds  plats  ^  de  même  diamètre 
et  pouvant  être  superposées;  on  les  empile  de  manière  à  former 
plusieurs  colonnes  dans  un  four  cylindrique ,  au  bas  duquel  on  fait 
un  feu  de  bourrées  pour  commencer  la  réaction  :  les  chaudières  du 
bas  produisent  bientôt  des  gaz  qui  s'enflamment,  et  la  chaleur 
qui  en  résulte  détermine  la  réaction  dans  les  niàrmites  qui  sont 
a)Hi}es6U8  ;  1^  ainsi>  de  proche  en  proche  ^  la  décomposition  s'o{)èrë 
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jusqu'au  haut  des  piles.  Les  chaudières  se  servant  mutuellanent  de 
couvercles^  les  dernières  séules.en  ont  un  spécial.  Lorsque  VapénUm 
est  achevée ,  on  laisse  refroidir  le  tout  avant  de  retirer  les  charbons, 
qui;  dans  ce  procédé  comme  dans  le  premier^  ont  conservé  la  forme 
des  os. 

Le  charbon  provenant  de  la  calcination  des  os  contient  uoé 
grande  quantité  de  matières  étrangères  qui  sont  principalement  du 
phosphate  et  du  carbonate  de  chaux;  ce  charbon  en  contient  moyen- 
nement 66  pour  iOO  y  et  ne  pourrait  servir  à  décolorer  les  liquides 
acides  ;  parce  qu'on  y  introduirait  des  sels  calcaûres;  on  est  forcé, 
pour  ces  décolorations  ^  de  dissoudre  préalablement  ces  sels  au 
nM)yen  de  Tacide  chlorhydrique  que  l'on  verse  sur  la  poudre  de 
charbon,  mise  en  bouillie  par  un  peu  d'eau;  au  commencement  de 
la  réaction^  il  se  produit  une  vive  effervescence  due  à  la  décomposi- 
tion du  carbonate  ;  puis  Tacide  agit  sur  le  phosphate  qu'il  dissout  à 
son  tour^  après  vingt-quatre  heures  d^action;  les  sels  calcûres  soot  ' 
tous  dissous ,  si  Ton  a  mis  une  suffisante  quantité  d'acide.  On  y&sb 
alors  de  l'eau  bouillante  sur  le  mélange^  et  on  le  jette,  sur  une  toile^ 
pour  iBltrer  la  liqueur  et  laver  ensuite  le  dépôt  resté  sur  la  toile  avâs 
de  l'eau  acidulée  par  un  peu  d'acide  chlorhydrique,  puis  avec  l'eau 
distillée  jusqu'à  ce  que  celle  qui  passe  ne  se  trouble  plus  par  l'am- 
moniaque et  ne  rougisse  plus  le  papier  de  tournesol. 

Le  charbon  ainsi  purifié  peut  servir  à  établir  par  comparaison  b 
valeur  du  charbon  animal  du  commerce ,  en  essayant  les  quantités 
de  chacun  d'eux  qu'il  faut  employer  pour  décolorer  des  quantités 
égales  d'un  même  liquide.  Il  faut  se  souvenir  qu'une  partie  de  noir 
animal  lavé  à  l'acide  représente  trois  parties  de  ce  noir  non  lavé; 
si  ce  noir  n'est  pas  mélangé  de  corps  étrangers^  il  ne  faut  plus  que 
trois  fois  ce  poids  :  d'après  la  quantité  en  plus  qu'il  faut  employer, 
on  conclut  sa  valeur  réelle. 

Le  noir  animal  est  employé  comme  couleur  sous  le  nom  de  noif 
d'ivoire.  Dans  ce  cas,  il  faut  le  broyer  excessivement  fin,  &ï  le  mé* 
lant  avec  de  l'eau  dans  des  moulins  à  couleur.  On  prolonge  l'action 
jusqu'à  ce  que  l'on  soit  arrivé  au  degré  convenable  de  ténuité  :  la 
pâte  molle  qui  en  résulte  est  coulée  dans  des  moules  de  terre 
poreuse ,  dans  lesquels  on  la  laisse  sécher. 

L'application  la  plus  importante  du  noir  animal  est  la  décolora* 
tion  du  sucre,  surtout  du  sucre  de  betteraves,  qui  en  consomme 
environ  le  tiers  du  sucre  produit. 

Le  haut  prix  de  cette  matière  a  fait  chercher  des  moyens  propres 
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à  lui  rendre  ses  propriétés  après  qu'il  a  déjà  servi  ;  plusieurs  pro- 
cédés ont  été  indiqués. 

4*»  Procédé  de  M.  Payen.  On  met  ce  noir  en  tas  :  il  contient  du  sucre, 
des  matières  albumineuses  et  de  la  chaux.  Après  un  certain  temps^ 
il  s'établit,  une  fermentation,  alcoolique  et  acétique  par  le  sucre, 
putride  par  ta  matière  albumineuâe,  et  ces  deux  corps  sont  ainsi 
détruits.  On  lave  le  noir  lorsque  la  fermentation  est  achevée,  puis 
on  rhumecte  avec  une  dissolution  de  potasse,  et  on  le  chauffe  au 
rouge  à  l'abri  du  contact  de  Tair.  Ses  propriétés  décolorantes  sont 
plutôt  au^entées  que  diminuées  ;  cependant  la  potasse  qui  s'y 
trouve  peut  nuire  au  sucre,  et  probablement  il  y  aurait  avantage  à 
le  laver  après  la  csdcination.  Ce  traitement  se  nomme  revivification, 

2**  On  traite  ce  noir  par  de  l'eau  contenant  un,  peu  d'acide  chlor- 
hydrique  à  la  température  de  l'ébullition  pour  dissoudre  la  chaux 
<|ui  s'y  est  ajoutée.  On  dissout  en  même  temps  le  sucre,  et  on  altère 
la  matière  animale  ;  puis  on  lave  le  noir,  et  on  le  calcine  dans  des 
fours  ayant  quelques  rapports  avec  ceux  des  boulangers  et  dans  le^^ 
quels  l'air  ne  peut  pénétrer. 

3^  On  introduit  le  noir  dans  de  grands  cylindres  de  fonte,  où  l'on 
fait  passer  de  la  vapeur  d'eau  lorsqu'ils  sont  portés  au  rouge. 

Pendant  eesdiverses  sortes  de  revivifications,  une  partie  du  ndr  qui 
<isten  grains  se  réduit  en  poudre  qu'il  est  nécessaire  de  séparer,  parce 
qu'il  générait  les  filtrations  :  on  se  sert  pour  cela  d'un  blutoir. 
I^  poudre^  que  Toa  désigne  sous  le  nom  de  noir  fin  y  sert  pendant  le 
TafQnage^  comme  on  le  verra  lorsqu'on  traitera  de  cette  opération. 

CHARBON  DE   SCHISTE. 

On  trouve  dans  quelques  localités  des  schistes  bitumineux  qui, 
chauffés  en  vase  clos,  donnent  des  produits  distillés  dont  on  tire  parti, 
et  laissent  un  résidu  charbonné  qui  a  des  propriétés  décolorantes 
presque  aussi  puissantes  que  celles  du  noir  animal  :  ces  schistes  se 
trouvent  en  assez  grande  abondance  aux  environs  d'Autun,  dans  le 
département  de  Saône-et-Loire,  à  Menât,  dans  le  Puy-de-Dôme.  Ces 
schistes  contiennent  de  nombreuses  empreintes  de  poissons  et  de 
végétaux^  et  malheureusement  presque  toujours  beaucoup  de  py- 
rites de  fer,  qu'il  faut  séparer  avant  la  carbonisation;  car,  après  la  car- 
bonisation, la  pyrite  est  changée  en  protosulfure  de  fer,  qui  colore 
fortement  les  dissolutions  de  sucre,  quelque  quantité  de  charbon 
animal  qu'on  emploie  pour  corriger  ce  défaut. 

Le  carbone  ne  se  combine  jamais  directement  à  l'hydrogène; 
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mais  il  s'unit  directement  à  roxygèae^  pour  lequel  il  a  une  grande 
affinité.  Il  ne  peut  s'y  combiner  qu'à  l'aide  d'onô  température 
élevée;  cependant  la  combinaison  s'opère  à  froid^  quand  le  carbooe 
est  à  l'état  naissant  :  dans  les  deux  cas  il  produitun  gaz^  qcd  est  Ta*- 
cide  carbonique.  Dans  son  état  ordinaire ,  quelque  divisé  qu*il  soit, 
il  est  complètement  insdtérable  à  l'air.  C'est  pourquoi  récriture  des 
manuscrits  retrouvés  à  Herculanum  ^  à  Pompéi ,  etc. ,  laquelle  était 
produite  au  moyen  d'une  encre  composée  de  noir  de  fumée  et  d'eao 
gommée,  s'est  conservée  sans  altération. 

Le  soufre^  qui  se  rapproche  tant  de  l'oxygène  par  ses  propriétés, 
se  eombine  aussi  directement  au  carbone,  à  une  température  très- 
élevée;  les  autres  métalloïdes  ne  s'y  combinent  pas  directement. 

La  plupart  des  métaux  s'y  combinent  facilement  à  une  tempéra- 
ture très-élevée,  le  fer  entre  autres,  ce  qui  produit  la  fonte  et  l'acier. 

A  la  température  rouge,  le  charbon  décompose  l'eau  en  produisant 
de  l'hydrogène,  de  l'acide  carbonique  et  de  l'oxyde  de  carbone.  On 
essaye  depuis  quelques  années  d'appliquer  cette  propriété  à  Pédai- 
rage. 

Le  charbon  décompose  facilement  l'acide  nitrique.  Les  résultats 
varient  selon  la  température  à  laquelle  on  opère  :  à  froid,  il  ise  forme 
du  nitrogène ,  du  protoxyde  et  du  btoxyde  de  ce  corps  ;  à  la  tempé- 
rature rouge,  on  obtient  du  nitrogène  et  de  l'acide  carbonique;  si  la 
quantité  de  charbon  est  considérable,  il  se  fait  aussi  de  l'oxyde  de 
carbone.  Ce  résultat  montre  que  toutes  les  combinaisons  oxygénées 
du  nitrogène  sont  également  décomposées  à  cette  température. 

Le  carboné  décompose  aussi  les  oxacides  du  chlore,  du  brome  et 
de  l'iode;  ces  trois  corps  sont  mis  en  liberté. 

Nous  avons  eu  occasion  de  voir  qu'il  décomposait  l'acide  solfu- 
rique  en  produisant  de  Tacide  sulfureux  et  de  l'acide  carbonique,  à 
la  température  de  -h  100®  environ.  A  la  température  rouge ,  il  ne  «a 
produit  pas  d'acide  sulfureux,  ou,  s'il  s'en  forme,  il  est  immédiatement 
décomposé;  car  les  produits  que  l'on  retrouve  sont  :  du  soufre,  du 
sulfure  de  carbone,  de  l'acide  sulfhydrique,  de  l'oxyde  de  carbone; 
de  l'acide  carbonique  et  de  l'hydrogène  carboné. 

Les  acides  sélénique  et  tellurique  sont  également  décomposas  p^ 
le  carbone;  le  sélénium  et  le  tellure  sont  mis  en  liberté. 

De  toutes  les  applications  qui  peuvent  être  faites  du  carbone,!^ 
plus  importante  est  sans  contredit  la  production  de  la  chaleur» 
Toutes  les  substances  contenant  du  carbone  comme  principe  do^ 
minantpeuventdonoétre  employées  comme  combustibles,  et  quel- 


qiMBOûrps^.dont  le  carbone  n'est  pas  la  partie  dominante,  sont  em* 
|A>yés  de  cette  manière  :  ainsi  les  os  des  nombreux  bestiaux  que 
Fon  abat  à  Buénos-Ayres,  plutôt  pour  les  peaux  ^  que  l'on  exporte 
m  Eawpe,  que  pour  la  chair;  les  os  de  ces  bestiaux  servent  de 
eomburtible  dans  ces  provinces. 

Toiis  les  combustibles  dont  on  se  sert  n^agiss^nt  pas  que  par  le 
orbone;  quelques-uns^  contenant  une  quantité  d'hydrogène  en  ex- 
cès, par  rapport  à  l'oxygène ,  produisent  aussi  de  la  chaleur  par 
a  combustion.  Pour  connaître  la  valeur  réelle  d'un  combustiMe,  il 
but  donc  connaître  la  quantité  de  carbone  qu'il  contient,  et,  s'il  y 
ides  composés  hydrogénés,  la  quantité  d'hydrogène  en  excès  qui 
peut  s'y  trouver.  On  ne  peut  arriver  à  cette  connaissance  que  par 
des  analyses^  très-simples  si  les  combustibles  ne  donnent  pas  de 
predaits  gazeux  résultant  de  leur  décomposition ,  mais  compliquées 
As  en  contiennent;  car  alors  il  faut  procéder  comme  pour  toutes 
hi  analyses  élémentaires  des  corps  organiques. 

Lorsque  la  composition  d'un  combustible  est  bien  déterminée, 
on  pourrait  calculer  exactement  la  quantité  de  chaleur  qu'il  doit 
émeit,  connaissant  le  nombre  d'unités  calorifiques  produites  par 
(hs  poids  donnés  de  carbone  et  d'hydrogène  :  i*"  si  la  combustion 
ibttt parfaite  ;  2^  si  les  combustibles  ne  contenaient  pas  d'eau.  Mais, 
tes  ces  deux  cas  méme^  on  ne  pourrait  pas  dire  à  coup  sûr  la 
fttntité  d'effets  utiles  que  l'on  obtiendrait  de  la  combustion  :  un 
aiÉre  élément  intervient  d'une  manière  importante  dans  les  résul- 
tats, c'est  la  disposition  des  foyers  de  combustion ,  d'où  dépend  la 
combustion  plus  ou  moins  parfaite,  pour  laquelle  il  faut  un  rapport 
convenable  entre  la  surface  de  chauffe ,  les  interstices  des  grilles  y 
Il  section  et  la  hauteur  de  la  cheminée.  Ces  dernières  questions  ont 
«é  traitées  de  la  manière  la  plus  complète  dans  le  Traité  de  la  cha- 
hiir  de  M.  Péclet,  dans  lequel  nous  avons  déjà  puisé  d'utiles  ren- 
liiignements  et  dont  nous  citerons  les  résultats  généraux,  renvoyant 
^ce  savant  traité  pour  tous  les  détails  qui  ne  peuvent  entrer  dans  cet 
«Qviagè. 

Lorsque  lés  combustibles  ne  contiennent  pas  de  composés  don- 
Qmi  des  gaz  inflammables,  soit  naturellement ,  soit  parce  qu'on  ne 
^  employer  que  le  charbon  qu'on  en  obtient,  voici  comment  on 
procède  à  l'analyse.  On  dessèche  le  combustible  à  la  température 
^  + 120»  de  la  manière  suivante:  la  matière  est  mise  en  pondre^ 
i  c'est  de  l'anthracite,  de  la  houille,  du  lignite  ou  de  la  tourbe; 
»Cest  du  bois,  on  ne  peut  obtenir  cette  poudre  qu'au  moyen  de  la 
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Fig.  63. 


râpe.  On  prend  un  poids  déterminé  de  cette  poudre  introduite  dan 

un  appareil  (  /igf.  63  )  consistant  ei 
un  tube  de  2  à  3  centimètres  de  dig 
mètre  Â^  long  de  5  ou  6^  aux  ei 
trémités  duquel  sont  soudés  den 
tubes  étroits  recourbés,  comme  c 
le  i^oit  dans  la  figure  :  Ton  de  q< 
tubes  est  relief  au  moyen  d'm: 
I  tuyau  de  caoutchouc^  à  un  aub 
tnbe  adapté  à  un  grand  flacon  X 
plein  d'eau  et  portant  à  la  partie  inférieure  un  robinet  e  ;  l'autre  timl 
est  relié  de  même  à  un  tube  en  U  ^  D  ^  plein  de  ponce  humeet^ 
d'acide  sulfuriqiie^  ou  de  fragments  de  chlorure  de  calcium* fondu 
Le  tube  A  est  disposé  dans  une  chaudière  Ë,  contenant  une  disso- 
lution saline  ou  de  l'huile  dont  on  élève  la  température  à  +i^, 
ce  dont  on  s'assure  au  moyen  d'un  thermomètre,  si  c^est  de  Vhuik, 
parce  qu'il  y  aurait  à  craindre,  en  dépassant  cette  température, 
qu'on  ne  volatilisât  quelques-uns  des  corps  bitumineux^  s'il  s'y  en  trou- 
vait. Lorsque  la  température  du  bain- marie  est  arrivée  à  peu  près  au 
degré  de  chaleur  convenable,  on  entr'ouvre  le  robinet  e,  l'eau  (ta 
flacon  s'écoule  lentement  ^  elle  est  remplacée  dans  le  flacon  par  ud 
volume  égal  d'air^  qui  passe  d'abord  en  D,  où  il  se  dessèche,  pais 
en  A;  dans  cette  partie  il  trouve  le  combustible,  et  s'empare  <te 
son  eau  qu'il  entraîne  avec  lui  en  B.       . 

Le  tube  A  a  été  pesé  avant  l'expérience  :  on  continue  celle-ci  tant 
que  le  poids  diminue;  lorsqu'il  devient  constant^  là  dessiccation 6st 
achevée;  et  l'on  peut  ainsi  déterminer  l'eau  qui  y  était  contenue. 

Cette  première  opération  est  nécessaire  lorsqu'on  -doit  faire  Ta- 
nalyse  élémentaire;  on  peut,  à  la  rigueur,  s'en  dispenser  lorsqu'on 
ne  doit  déterminer  que  le  carbone  et  les  cendres;  mais  i^  faut  toih 
jours  calciner  le  combustible  dans  un  creuset  de  platine  pour  doser 
les  parties  volatiles. 

Pour  déterminer  ces  deux  matières,  on  pèse  10  grammes  du 
combustible  calciné^  mais  en  poudre  :  on  les  étale  sur  un  incinéra- 
teur en  platine,  qui  a  la  forme  des  caisses  en  papier  dans  lesquelles 
on  fait  quelques  biscuits  :  on  l'introduit  dans  ie  moufle  d'un  four- 
neau de  coupelle  qui  est  chauffée  au  roùge  :  l'incinération  s'opèï* 
facilement;  il  faut  de  temps  en  tenips  renouveler  les  surfaces  ft^ 
moyen  d^'un  fil  de  platine  recourbé,  et  aplati  à  l'une  de  ses  extré- 
mités en  forme  de  râblé. 
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Lacaldnatkmdonnelaquantitéde  matières  volatiles;  Pincinérati^^ 
celle  des  cendres  :  on  conclut  le  carbone  par  différence  seulement. 

La  composition  des  cendres  peut  être  déterminée  par  tine  analyse 
à  part:  nous  devrons  plus  tard  indiquer  la  méthode  de  procéder 
à  ce  geaure  d'analyse;  celle-ci  n'est  importante  que  quand  le  com- 
bustible doit  être  mélangé  avec  les  matières  sur  lesquelles  on  opère 
ccHnme  dans  quelques  traitements  métallurgiques^  surtout  lorsque 
ees  cendres  sont  aï)ondatites  comme  dans  les  tourbes;  ces  cendres 
peuvent  même  jouer  un  rôle  actif  et  économique;  ^i  elles  sont  cal- 
caires^ elles  remplacent  alors  une  partie  du  fondant  dont  on  peut 
diminueF  la  proportion. 

COMPOSITION  DBS  CENDRES  DES  DIVERS  COMBUSTIBLES. 

Les  cendres  d'anthracite  sont  presque  exclusivement  composées 
d'argile  qui  est  plus  ou  moins  mêlée  d'oxyde  de  fer^  suivant  que  la 
substance  contient  beaucoup  ou  peu  de  pyrites. 

Les  cendres  de  houille  ont  une  composition  presque  semblable; 
mais  on  y  rencontre  souvent  de  la  chaux. 
Celles -de  la  houille  de  Saint-Étienne  contiennent  : 

Silice. 60 

Alumine  et  oxyde  de  fer.  .....  34 

Chaux.  . 6 

La  proportion  d'oxyde  de  fer  dépend  ici,  comme  dans  les  anthra- 
cites, du  plus  ou  moins  de  pyrites  contenues  dans  la  houille. 

Le  lignite  donne  des  cendres  qui  contiennent  une  quantité  notable 
de  sels  solubles^  quelquefois  assez  riches  en  potasse  pour  que  l'on 
puisse  en  tirer  parti  sous  ce  rapport  :  il  s'y  trouve  en  outre  du  sulfate 
de  potasse^  du  chlorure  de  potassium,  et,  dans  la  partie  inso- 
luble, de  l'argile,  de  la  chaux,  de  l'oxyde  de  fer,  etc. 
Les  cendres  d'un  lignite  de  la  Dordogne  nous  ont  donné  : 

Sels  solubles 30,21 

Sels  insolubles 69,79 

100 
Les  sels  solubles  ne  contenaient  pas  de  chlorure;  c'était  un  mélange: 

de  sulfate  de  potasse 9,5 

—  sulfure  de  potassium 1,3 

—  carbonate  de  potasse 89,2    , 
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La  partie  insolulde  contenait  du  carbonate  de  chaox ,  du  snlfiir^ 
de  calcium^  de  Targilé; 

Les.  touri^es  laissent  des  cendres  dont  la  composition  varie  auttnrf 
que  la  proportion  de  ces  cendres  elles-mêmes  pour  les  diverses 
tourbes.  Le  tableau  suivant  donne  la  composition  des  cendres  ^ 
diverses  localités. 


Sabstanees, 


ChAteap- 
Landea. 


Troyes. 


va«ay. 


Voitoomra. 


Frawoot. 


Silice 

Alumine 

Argile , 

Oxyde  de  fer 

Chaux 

Cariwnate  de  chaux. . 

Sulfate  de  chaux 

Chlorure  de  calcium. . 

Magnésie 

Soufre 

Carbonate  de  potasse. 
Cliarbon 


15,0 
7,0 
7,5 

>» 

63,0 


0,5 


26,0 

14,0 
23,0 


14,0 
ÎS,0 


tl,0 
11,5 

51,6 
26,0 


3è,5 
17,3 

».  • 
33,0 
2,0 

.  » 

e»5 

3,5 


2,7 


40 

30 
30 


S'il  faut  procéder  à  l'analyse  élémentaire,  il  faut  dessécher  la 
substance  par  le  moyen  que  nous  avons  cité;  puis  on  opère  la  com- 
bustion au  moyen  de  Toxyde  de  cuivre,  comme  pour  les  analyses 
organiques. 

On  pèse  5  décigrammes  au. plus  du  combustible  sécbé,  queTon 
mêle  intimement  avec  de  l'oxyde  de  cuivre  provenant  de  la  calci- 

nation  du  nitrate  (te 

B  cuivre  :  on  Tintroduit 
dans  un  tube  de  verte 
vert  A  B  ifig.M), 
qui  a  été  effilé  et  un 
peu  recourbé  en  B. 
Cette  extrémité  est 
fermée;  ce  tube  a  dû  être  séché  parfaitement  ;  et  on  y  a  fait  passer  de 
Foxyde  de  cuivre  provenant  de  la  calcînation  de  ce  métal ,  jusqu^en 
C.  Lorsqu'on  veut  introduire  le  mélange  de  combustible  et  d'oxyde  de 
cuivre  qui  a  été  fait  dans  un  mortier  chauffé,  on  le  verse  au  moyeu 
d'une  feuille  de  cuivre  mince,  que  Ton  nomme  main  ;  on  broie  ensuite 
à  plusieurs  reprises  de  l'oxyde  de  cuivre  chaud  dans  le  mortier,  po^ 


Fig.  64. 
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eotratoer  le«  piatiw  du  oiwps  à  analyser  qui  auraient  pu  y  acHiérer; 
on  achève  de  FempBr  le  tube  avec  de  Toxyde  de  cuivre  grossier  et 
chaud.  Le  tube  de  verre  est  enveloppé  d'un  niban  de  cuivre  main- 
tenu par  des  fils  de  cuivre^  pour  augmenter  la  résistance  du  verre  et 
le  préserver  du  contact  immédiat  des  charbons  rouges.  A  l'extrémité 
ouverte  A  on  adapte  un  bon  bouchon  de  Uége^  muni  d'un  tube , 
relié  par  un  tube  de  caoutchouc  à  un  système  composé  d'un  tube 
en  U^  D)  plein  de  chlorure  de  calcium  fondu  ou  de  ponche  en  grains 
humectée  diacide  sulfurique  concentré ,  puis  d'un  tube  à  boule ,  Ë , 
CQpienant  une  dissolution  de  potasse  caustique  marquant  45®  à  l'a- 
réomètre de  Baume  ;  puis  enfin  un  tube  en  U^  E,  plein  de  fraginents 
de  potasse  caustique  :  ce  dernier  tube  est  relié  à  un  flacon  aspirateur 
6,  à  deux  tubulures;  le  tube  F  communique  avec  ce  flacon 
par  la  tubulure  supérieure;  au  col  est  adapté  un  tube  courbé^ 
muni  d'un  robinet  H;  à  la  tubulure  inférieure  on  adapte  aussi  un 
robinet  I. 

L'appareil  étant  disposé^  on  met  quelques  charbons  rouges  à  la 
partie  antérieure  du  fcuirneau  de  tôle  sur  lequel  est  disposé  le  tube 
à  analyse ,  préservant  le  reste  du  tube  par  un  écran  en  tôle  K  :  on 
ajoute  progressivement  des  charbons  rouges,  et  l'on  recule  l'écran. 
Lorsqu'cm  est  près  de  la  matière  à  analyser,  on  chauffe  au^i  l'extré- 
loité  opposée  du  tube;  on  enlève  l'écran^  et  de  proche  en  proche  on 
place  des  charbons  rouges,  mais  irès*lentement ,  sans  quoi  une  partie 
des  vapeurs  pourraient  traverser  l'oxyde  de  cuivre  sans  être  brû*- 
lées ,  et  Ton  verrait  paraître  des  vapeurs  colorées  qui  indiqueraient 
que  ranalyse  est  manquée.  On  avance  de  plus  en  plus  les  char- 
bons vers  la  partie  du  tube^  qui  contient  le  combustible,' jusqu'à  ce 
qu'il  soit  entièrement  enveloppé  de  charbons  rouges. 

Dès  que  la  réaction  commence,  l'hydrogène  et  le  carbone  en  bril- 
laot  produisent  :  i"*  de  Teau  en  vapeur  qui  se  dégage  et  se  trouve 
retenu  par  le  tube  D  ;  ^^de  l'acide  carbonique  qui  traverse  le  tvtbe 
D,  et  passe  dans  le  tube  à  boules  E,  à  travers  la  dissolution  de 
potasse  qui  l'absorbe  en  s'y  combinant.  L*acide  carbonique  n'est  pas 
le  seul  gaz  qui  passe  toujours  :  s'il  y  a  du  nitrogènc,  il  se  dégage  aussi 
et  peut  entraîner  de  l'adde  carbonique  et  de  la  vapeur  d'eau  en- 
levée à  la  dissolution  dépotasse;  c'est  pourquoi^  à  la  suite  du  tube 
à  boule  on  place  le  tube  en  U,  F,  rempli  de  fragments  de  potasse 
qui  retiennent  l'^au  et  l'acide  carbonique  qui  auraient  pu  échapper. 
Le  robinet  H  du  flacon  G  reste  ouvert  pendant  tout  le  temps 
que  dure  la  réaction;  quand  elle  est  finie,  ce  dont  on  est  certain 
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lorsqu'il  ne  passe  plus  de  bulles  de  gaz  à  travers  la  dissohitioo 
de  potasse,  on  ferme  le  robinet  H;  Ton  fait  un  trait  de  lîroe  à  h 
pointe  B  du  tube  AB  et  l'on  y  adapte,  au  moyen  d'on 
tube  de  caoutchouc,  un  nouveau  tube  (/î^.  65)  plein  de 
fragments  de  potasse.  Lorsque  la  ligature  est  soÛdement 
faite,  on  brise  la  pointe  B  en  pressant  au-dessus  du  trait  de 
lime,  et  l'on  entr'ouvre  le  robinet  J  :  l^eau  s'écoule  et  est 
remplacée  par  de  l'air  qui,  purgé  d'eau  et  d'acide  carbonique 
par  le  tube  que  Ton  vient  d'ajouter;  balaye  la  vapeur  d'eau 
et  l'acide  carbonique  restés  dans  le  tube  AB.  On  pèse  le  tube 
F«g.  66.  D  avant  l'expérience,  on  le  pèse  après:  l'augmentation  de 
poids  représente  l'eau  produite  dont  on  déduit  l'hydrogène.  On  avait 
pesé  de  même  les  tubes  E  et  F  ensemble  ;  on  les  pèse  de  nouveau  :  la 
différence  représente  l'acide  carbonique,  d'où  Ton  conclut  le  car- 
bone. La  somme  de  l'hydrogène  et  du  carbone,  retranchée  du  poids 
du  combustible  employé,  donne  un  reste  qui  représente  l'oxyg&ie 
et  le  nitrogène. 

Le  pouvoir  calorifique  dépendant  des  quantités  de  carbone  et  d'hy- 
drogène en  excès  par  rapport  à  l'oxygène ,  on  peut  done,  en  suppo- 
sant une  combustion  complète,  le  déterminer  aussi  par  la  quantité 
d'oxygène  nécessabe  pour  opérer  cette  combustion.  M.  Berthier  a 
proposé  et  pratiqué  à  cet  effet  un  procédé  très-simple,  très-prompt 
et  facile  à  exécuter;  il  est  fondé  sur  la  propriété  que  présentent 
quelques  oxydes  métalliques  d'être  réduits  à  une  température  peu 
élevée,  ce  qui  est  nécessaire  pour  qu'il  ne  puisse  se  produire  que  de 
l'acide  carbonique;  il  choisit  de  préférence  l'oxyde  de  plomb,  connu 
sous  le  nom  de  litharge,  parce  que,  cet  oxyde  étant  très-fusible,  le 
métal  réduit  se  réunit  facilement  en  un  culot  qui ,  se  détachant  fa- 
cilement de  l'oxyde  fondu,  peut  être  pesé  exactement. 

Pour  opérer,  on  réduit  en  poudre  aussi  fine  que  possible  le  com- 
bustible à  essayer,  en  porphyrisani,  si  c'est  de  l'anthracite,  delà 
houille,  du  coke,  du  lignite,  ou  en  râpant,  si  c'est  du  bois,  au  moyen 
d'une  scie  ou  d'une  râpe  très-fines.  On  mêle  1  gramme  de  la  matière 
avec  30  à  40  grammes  de  litharge  pulvérisée;  on  introduit  le  tout 
au  fond  d'un  creuset  de  terre,  et  l'on  ajoute  par-dessus  30  autres 
grammes  de  litharge  en  poudre.  Le  creuset  doit  tout  au  plus  être 
à  moitié  rempli ,  car  il  y  a  boursouflement  pendant  la  réaction. 
On  place  le  creuset  sur  un  fromage  disposé  d'avancé  sur  la  grille 
du  fourneau  bien  garni  d'ailleurs  de  charbons  allumés;  on  recouvre 
le  creuset,  et  l'on  élève  graduellement  la  température;  la  masse 
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cotnmence  par  se  ramollir;  de  l'acide  carbonique  et  de  la  vapeur 
d^au  qui  se  produisent  causent  un  vif  bouillonnement  :  quand  celui- 
ci  a  cessé,  on  donne  un  bon  coup  de  feu  pour  arriver  à  la  fusion 
parfaite  de  la  litharge;  dès  qu^elle  estliquifiée,  on  enlève  le  creuset 
du  feu,  parce  que,  si  Ton  prolongeait  l-opération,  ce  qui  d'ailleurs 
serait  inutile,  le  creuset  pourrait  être  percé  par  la  litharge  fondue, 
et  Ton  aurait  à  craindre  quelque  erreur  dans  les  résultats. 

La  litharge  contient  quelquefois  du  minium  :.elle  a  dans  ce  cas 
une  teinte  rougeâtre,  et,  comme  ce  dernier  oxyde  contient  plus 
d'oxygène  que  le  premier,  on  aurait  des  résultats  erronés;  il  faut 
donc  la  choisir  avec  soin  :  on  a  proposé  de  la  remplacer  par  le 
massicot  y  qui  est  bien  le  même  oxyde  'que  la  litharge,  sous  une 
autre  forme;  mais  avec  cet  oxyde  on  a  ^  craindre  un  inconvénient 
opposé  :  il  est  presque  {impossible  de  trouver  du  massicot  qui  ne 
contienne  pas  de  plomb;  et,  quoique  pour  cette  opération  on  le 
passe  au  tamis  dé  soie,  on  ne  peut  garantir  Tabsence  complète  dti 
métal. 

Quand  la  litharge  contient  du  minium,  on  obtient  un  résultat  trop 
faible  ;  quand  on  emploie  le  massicot,  on  doit  en  avoir  un  trop  fort. 

On  ne  devrait  employer  pour  cet  essai  que  de  l'oxyde  de  plomb 
provenant  de  la  calcination  du  carbonate  dans  une  cornue  de  verre, 
pour  éviter  la  suroxydation. 

L'équivalent  du  carbone  étant  6  et  celui  du  plomb  104,  si  Ton  agit 
avec  i  gramme  seulement  de  matière,  et  que  le  carbone  soit  pur,  le 
tulot  de  plomb  devra  peser  -■*  ;  puisque  l'équivalent  de  carbone  se 
combine  à  2  équivalents  d'oxygène  pour  produire  de  l'acide  car- 
bonique, la  réaction  aura  lieu  entre  l'équivalent  de  ce  corps  et  deux 
de  litharge.  En  effet  G  +  2  PbO  =  CO»  -h  2  Pb  ;  nous  pourrions 
mettre  la  fraction  *-^  =-^;nous  mettons  ,^\  =-^*= 34,66  de  plomb. 

D'im  autre  côté,  l'équivalent  d'hydrc^ne  étant  1 ,  comme  il 
produit  de  l'eau  dont  la  formule  est  HO,  chaque  équivalent  de  plomb 
104  correspondra  à  1  d'hydrogène. 

Or  on  estime  que  dans  la  combustion  la  chaleur  produite  par 
un  équivalent  d'hydrogène  est  sensiblement  la  même  que  celle  ré- 
sultant delà  combustion  du  charbon  :  on  peut  donc  déduire  facilement 
le  pouvoir  calorifique  d'un  combustible  par  le  plomb  obtenu  dans 
cette  expérience,  et  l'estimer  en  unités  calorifiques  ou  calories, 

M.  Despretz  a  trouvé  qu'une  quantité  donnée  de  charbon  pur 
pouvait  élever  de  1"  la  température  d'une  quantité  d'eau  ayant 
7815  fois  son  poids,  c'est-à-dire  donnait  ce  nombre  d'unités  ealo- 
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rtfiques  ou  calories.  Pour  conclure  les  calories  cPun  combngtible 
par  cette  opérati(»i ,  il  faudrait  diviser  ce  nombre  par  la  quantité 
34^66  de  plomb  produit  par  le  charbon  pur^  c'est-à-dire  le  repré* 
senter  par  la  fraction  g^  n  ^5,4  pour  chaque  unité  de  plomb 
obtenue  par  la  réduction.^ 

Nous  ne  pouvons  entrer  dans  les  détails  des  expériences  physiques 
qui  servent  directement  à  déterminer  ces  calories  ;  on  les  trouvm 
en  détail  dans  le  Traité  de  la  Chaleur  de  M-  Péclet  et  dans  tons  les 
traités  de  physique. 

On  peut  ainsi  comparer  ensemble^  non-seulement  les  combustibles 
de  même  nature^  mais  ceux  de  nature  différente. 

M.  Péclet  a  donné  le  tableau  suivant  des  puissances  calmftqaes 
des  divers  combustibles  à  poids  égaux,  et  leur  valeur  relativement 
aux  mêmes  quantités  de  chaleur  produites  à  Paris  : 


Calorief. 

Yolame 
d'air  froid  " 
néceisaire 

llLilog.de 
eomlwstlblt. 

Volnme  de   pi 
de  eoBlNutiVe. 

Bois  sec ' 

3600 
2800 
7000 
^800 
3600 
5800 

7500 
6000 

0,28 

0,25 

0,50 

0,25 

0,25 

0,50 
plus  grand  que 
celui  du   char- 
bon de  bois. 

6,76 
5,40 
16,40 
11,28 
9,02 
13,20 
18,10 
15,00 

7.34(1+11) 
«,ll(l+«t) 
16,40,0+11) 
ll,73(l+aO 
9,65(1+11) 
15,20(1 +it) 
18,44(1+11) 
lô,00(l+lt) 

Bois  à  20  §  d'eau.... 
Charbon  de  bois.... 

Tourbe  sèche , 

Tourhe  à  20 f  d'eau. 
Charbon  de  tourbe. . 

Houille  moyenne... 
Coke  à  15 1  de  cendre 

Les  prix  des  quantités  de  quelques-uns  de  ces  combustibles  em- 
ployés pour  produire  1,000  calories  sont  les  suivants  à  Paris,  b 
houille  valant  i^SOM'hectolitre  ras,  le  coke  2,25  l'hectolitre  comble, 
le  bois  35'  la  voie  de  deux  stères ,  le  charbon  de  bois  4'  l'hectolitre  : 

Houille. ,  ,  .    92        Bois 170 

Coke 97        Charbon  de  bois.   ....    26() 

On  voit  par  ces  résultats  que  la  houille  est  le  combustible  le  plu^ 
économique  à  Paris. 

*  (a)  dans  la  formule  (at)  représente  le  coefficient  -de  dilatation  du  gaz;  0,Od375r^ 
présente  la  température.  On  remplace  donc  ces  deux  lettres  pur  ta  chiffres. 
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Non6  àfons  dit  que,  dans  kt  pratique,  on  supposait  que  les  quan- 
tités d'oi^^iène  employées  à  la  combustion  du  carbone  ou  de  Thydro- 
gène  donnaient  les  mêmes  quantités  de  chaleur,  il  n'en  est  cepen- 
dant pas  règlement  ainsi.  Les  expériences  de  Dulong  ccmstatent 
que  1  litre  d'oxygène,  en  brûlant  l'hydrogène,  donnait  une  quantité 
de  chaleur  représentée  par  6,173,  et  en  brûlant  du  carbone,  seu- 
lement 3,929. 

En  dehors  ^e  la  valeur  réelle  de  ces  combustibles,  il  faut  tenir 
compte  de  la  disposition  des  foyers  ou  de  l'effet  que  Ton  veut  pro- 
dulre.- 

L(M*squ'on  veut  produire  une  température  très-élevée  à  une  dis- 
tance notable  du  foyer,  comme  dans  les  fours  à  réverbère ,  ceux  à 
porcelaine,  etc.,  on  doit  choisir  les  combustibles  qui  donnent  la 
flamme  la  plus  longue,  et  préférer  le  bois,  mais  à  la  condition  de 
l'employer  aussi  sec  que  possible,  puis  la  houille ,  rarement  cer-» 
tains  lignites. 

S  la  flamme  ne  doit  pas  nécessairement  parvenir  à  une  grande 
distance',  on  peut  encore  cependant  employer  le  bois,  la  houille, 
quelques  lignites,  mais  aussi  de  la  tourbe ,  pourvu  qu'elle  soit  bien 
sèche;  car,  ses  cendres  ne  produisant  pas  de  scories  sur  les  grilles 
comme  la  houille ,  le  feu  marche  plus  régulièrement  et  est  beaucoup 
plus  facile  à  conduire;  et  de  plus  les  grilles ,  les  parois  du  foyer,  les 
chaudières,  i^ésistent  plus  longtemps;  ce  qui  probablement  tient  sur- 
tout à  l'absence  des  pyrites  de  fer,  toujours  assez  abondantes  dans 
les  houilles,  et  dont  le  soufre,  qui  se  dégage  en  partie,  réagit  active- 
ment àur  le  métal  à  une  haute  température. 
^  n  paraît  cependant  que  l'on  est  forcé  de  commencer  par  brûler 
de  la  houille  dans  le  foyer  pendant  une  heure  avant  d'employer  la 
tourbe  ;  c'est  ce  qui  résulte  des  expériences  de  M.  Garnier. 

Quand  le  combustible  ne  doit  agir  que  dans  le  foyer  même,  on  ne 
doH  employer,  si  l'on  veut  avoir  une  température  très-haute,  que  le 
coke  ou  le  charbon  de  bois,  quelquefois  la  houille,  pourvu  qu'elle 
ne  soit  pa&  trop  cassante. 

Mais,  lorsqu'on  veut  avoir  une  chaleur  modérée  et  longtemps  sout- 
ienne, on  doit  préféfer  la  tourbe,  par  exemple,  pour  chauffer  des 
chaudières  d'évaporation, des  appareils distillatoires,  des  étuve6,etc. 
Pour  les  évaporations  dans  les  laboratoires,  le  charbon  de  tourbe 
et  celui  de  Paris  sont  certainement  les  meilleurs  combustibles  à  em*- 
ployer. 

Le  choix  du  combustible  dépend  donc  de  l'effet  que  l'on  veut 
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obtenir  et  du  prix  :  si  le  choix  est  indifférent  quant  à  reqpècé,«'est 
le  prix  seul  d'après  lequel  on  peut  le  fiicer.  1^  le  combustiUecMt 
agir  en  partie  par  rayonnement^  il  faut  choisir  en  conséquence  :  les 
combustibles  qui  donnent  de  la  flamme  rayonnent  toujours  moiss 
que  les  autres. 

Dans  la  construction  des  appareils  de  chauffage^  il  est  toajoun 
nécessaire  de  donner  une  certaine  élévation  aux  cheminées;  et,  lors- 
qu'on veut  obtenir  une  haute  température,  il  y  a  toujours  un  grand 
avantage  à  leur  donner  la  plus  grande  hauteur  possiÛe  :  il  faut  né- 
cessairement établir  un  rapport  convenable  entre  les  surfaces  deè 
grilles  et  les  sections  des  cheminées.  On  a  observé  <que  Ton  obtenait 
les  meilleurs  résultats  calorifiques  pour  les  combustibles  à  flamme  > 
lorsque  Tair  pris  dans  les  cheminées  n'avait  perdu  que  la  moitié 
environde  son  oxygène  ;  maisy  pour  les  combustibles  sans  flamme^M 
faut  autant  que  possible  s'arranger  de  manière  à  consommer  tout 
l'oxygène^  à  la  condition  de  ne  produire  que  de  Tàcide  carbonique, 
ce  qui  est  assez  difficile.  Nous  ne  pourrions  entrer  dans  de  pins 
grands  détails  sur  ce  point  si  important  sans  sortir  de  notre  cadre. 
On  trouvera  les  renseignements  les  plus  précis  dans  le  TfaUédela 
chaleur  de  M.  Péclet. 

Le  charbon  est  employé  comme  moyen  de  conservation  des  ali- 
ments^ tels  que  le  poisson,  le  gibier.  On  emballe  ces  comestibles 
dans  des  caisses;  on  dispose  au  fond  un  lit  épais  de  charboa  en 
poudre;  on  pose  un  lit  des  objets  dessus,  puis  un  nouveau  lit  de 
charbon,  en  ayant  soin  de  tasser  fortement  pour  laisser  le  moins 
d'air  possible,  et  ainsi  de  suite  par  lits  alternants  jusqu'à  ce  que 
la  caisse  soit  pleine  :  le  lit  supérieur  doit  être  du  charb^;  puis  on 
terme  la  caisse.  De  cette  manière  on  peut  transporter  ces  aJim^ts 
sans  crainte  à  d'assez  grandes  distances. 

Le  charbon  est  encore  employé  comme  désinfectant  très-éner- 
gique; les  eaux  les  plus  infectes^  filtrées  sur  du  charbon^  perdent 
entièrement  leur  mauvais  goM  et  deviennent  très-potables.  Les  br 
bricantsdefontaines  filtrantes,  partant  de  ce  fait,  disposent  des  filtres 
dans  lesquels  ils  font  entrer  du  charbon ,  et  les  vendent  en  consé- 
quence; mais  ce  charbon  produit  de  l'effet  pendant  quelques  jours 
seulement,  parce  que  le  charbon ,  Une  fois  saturé  des  gaz.  infects  qui 
à  enlevé  à  l'eau^  n'est  plus  susceptible  d'en  purifier  d'autres.  Il  (bxA 
donc  que  le  filtre  soit  disposé  de  telle  manière  que  l'on  puisse  renou* 
vêler  le  charbon  au  moins  tous  les  deux  ou  trois  jours,  si  Ton  veut 
obtenir  de  bons  résultats^  et  Ton  doit  préférer  le  charbon  d'os. 
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Une  des  «pplicatkms  les  plus  utiles  est  la  désinfection  des  ma- 
tières contenues  dans  les  fosses  d'aisances.  Le  charbon  qui  sert  à 
cet  usage  peut  être  préparé  facilement  partout.  Voici  comment 
M.  Salmon  procède.  Û  carbonise  dans  des  cylindres  de  fonte  les 
terres  qui  proviennent  du  curage  des  fossés  ^  des  mares  ^  des  étangs, 
qui  contiennent  toujours  une  assez  grande  quantité  de  matières  or- 
ganiques. Ce  même  industriel  emploie  maintenant  de  préférence 
deTargile  à  laquelle  il  ajoute  un  dixième  d'une  matière  animale  ^  et 
du  sai^  de  préférence;  puis  il  décompose  dans  des  cylindres  de 
fonte.  La  matière  carbonisée  et'refroidie  est  réduite  en  poudre  au 
moyen  de  cylindres  cannelés^afin  de  pouvoir  être  mêlée  intimement 
avec  la  matière  fécale^  qui  devient  alors  absolument  inodore,  sans 
perdre  aucune  de  ses  pnq>riétés  comme  engrais. 

L'emploi  de  ces  matières  sur  les  terres  étant  général,  il  est  facile 
de  fabriquer  «d-mêrûe  cette  matière  désinfectante ,  en  humectant 
de  la  terre  de  curage  avec  du  sang,  en  remplissant  ensuite  une 
chaudière  de  fonte  de  la  capacité  convenable  :  on  la  retourne  alors 
sur  le  sol;  on  fait  autour  et  dessus  un  feu  de  broussailles,  qui  sufBt 
pour  opérer  la  carbonisation.  Ces  terres  sont  préférables  à  l'argile 
dans  ce  cas,  parce  que  la  masse  est  plus  facile  à  réduire  en  poudre* 

COMBINAISONS  DE  CARBONE  AVEC  l'hYDROGÈNE. 

Le  carbone  ne  peut  se  combiner  directement  à  Tbydrogène; 
cependant  ces  (teux  corps/forment  ensemble  un  nombre  pi*esque  il- 
limité de  combinaisons  ;  la  {dupart  d'entre  elles  seront  étudiées 
nécessairement  quand  nous  traiterons  de  la  chimie  organique; 
mais  il  en  est  quelques-unes*  qu'il  est  indispensable  d'étudier  dès 
à  présent,  quoique  résultant  de  la  décomposition  de  corps  organi- 
ques; et  nous  serons  forcés  de  citer  quelques-unes  de  ces  combinai- 
sons liquides  ou  solides ,  que  l'^n  désigne  par  le  nom  de  carbures 
d'hydrogène,  parce  qu'il  s'en  produit  toujours  quelques-uns  dans  la 
&brication  du  ga:r  d'éclairage.  C'est  dans  ces  sortes  de  combinaisons 
que  Toa  trouve  les  exemples  les  plus  nombreux  et  les  plus  remar- 
quables d'isomérie. 


mrMIOttÊWE  PBOVOCARBOMÉ,  ou  gaz  des  marais  :  C>H4=> je 
ou  200.  1  litre  pèse  0  s*-,  7262. 

Le  gaz  des  marais  se  trouve  dans  la  nature;  il  s'en  d^age  des 
eaux  stagnantes,  où  U  est  produit  par  la  décomposition  des  ma- 


170  HTiMUMÈn  FBOtOCLliMIli^ 

tiares  organiques  enfouies  dans  la  vase;  il  s'en  pvodoH  des  quan- 
tités GonsidéraUes  dans  certaines  houillères  oit  il  est  connu  soas  ié 
nom  de/<;«  grisou.  C'est  ce  gaz  qui  cause  de  si  nombr^ix  et  à 
funestes  accidents.  On  le  trouve  enfin  dans  quelques  sels  gemmeg 
qui  en  contiennent  des  quantités  asses  considérables.  LcM^qu'oa 
met  des  fragments  de  ce  sel  dans  un  peu  d'eau^  il  y  éclate  pat  le 
dégagement  brusque  du  gaz;  ce  qui  lui  fait  donner  le  noméàiel 
décrépitarU;  il  s'en  dégage  souvent  des  sources  salées^  et  daosquel* 
ques  terrains  il  sort  spontanément  comme  l'eau  des  sources. 

Le  gaz  des  marais  est  incolore,  inodore ,  très-peu  soluMe  dans 
l'eau  ;  sa  densité  est  0^550;  son  pouvoir  réfringent^  S^OdS;  il  brûle 
avec  une  flamme  bleuâtre  qui  éclaire  à  peine ,  il  éteint  par  CGNOséqaeot 
les  corps  en  combustion;  lorsqu'on  le  mêle  avec  deux  fob  son 
volume  d'oxygène  et  que  Ton  fait  détonner^  il  se  forme  de  l'eau  qai 
se  condense,  et  de  Tacide  carbonique  qui  représente  le  tiers  deTO^ 
lumedu  mélange.  Lorsqu'on  fait  passer  une  série  d'étincelles  éleo* 
triques  à  travers  ce  gaz,  il  se  décompose  en  hydrogène  et  carbone: 
ce  dernier  dépose  du  carbone^  et  le  volume  du  ^  e^  doublé.  Ce 
gaz  est  également  décomposé  par  la  chaleur  rouge  en  carbone  qoile 
dépose,  et  en  hydrogène. 

Le  chlore,  mis  en  contact  avec  ce  gaz,  s'y  combine  avec  explosion, 
même  à  la  lumière  diffuse.  Si  l'on  met  3  volumes  de  chlore  avec  1  de 
gaz  des  marais,  il  se  formé  de  l'acide  chlorhydrique;  le  charbon  le 
dépose.  Si  l'on  mêle  préalablement  le  chlore  avec  de  l'acide  carbo- 
nique ,  et  que  l'on  fasse  arriver  lentement  ce  mélange  dans  un  flacon 
plein  de  gaz  des  marais,  il  se  produit  de  l'acide  chlorhydrique  et  un 
chlorure  de  carbone  correspondant  à  ce  gaz  :  C*H^  4-  8  CI  =  C*CM 
4-  ^HCl.  C'est  ainsi  que  le  chlore  agit  généralement  sur  les  corps 
de  cette  nature  :  il  enlève  l'hydrogène  en  s'y  combinant,  d'une  part  ; 
de  l'autre,  il  le  met  à  sa  place  :  c'est  ce  que  M.  Dumas  a  noruoié 
combinaison  par  substitution. 
Lorsqu'on  distille  certains  corps  organiques,  il  se  )[>rodmt  sou- 
vent   de  l'hydrogène    protocarboné, 
^mais  il  n*est  jamais  pur;  et,  lorsqu'on 
.voulait   s'en  procurer,  on  le  prenait 
dans  les  eaux  stagnantes  :  on,  renaplis^ 
sait  d'eau  des  flacons;  puis  on  les  ren- 
versait sous  l'eau,  pour  ne  pas  y  intro- 
duire d'air;  on  y  faisait  pénétrer  le  bec 
vis»^  d'un  lai^e  entonnoir  (/î^.  66);  au  moy«o 
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d'im  bâton  on  agitait  la  vase  au-de9sous  de  l'entonnoir  par  lequel 
les  bulles  degazsintreduisaientdansle  flacon  :  lorsqu'il  était  plein, 
on  retirait  l'entoimoir  sans  faire  sortir  le  flacon  de  Veau, ,  et  Ton 
bouchait  eelui-ci  pour  emporter  le  gaz  :  le  gaz  ainsi  recueilli  n'est 
qu'uA  mélange  d'acide  carbonique  et  d'hydrogène  protocarboné; 
on  absorbait  l'acide  carbonique  au  moyen  d'une  solution  alcaline , 
elle  gaz  restant  était  l'hydrogène  protocarboné>  mêlé  à  une  petite 
quantité  d'oxygène  et  de  nitrogène. 

Il  s'en  forme  toujours  une  certaine  quantité  pendant  la  distilla- 
tion des  corps  oi^aniques,  de  la  houille  ^  et  surtout  des  corps  gras 
et  des  résines.  Il  est  probable  qu'il  y  en  a  toujours  des  traces  dans 
l'air  atmoi^hérique. 

Jusqu'au  travail  de  M.  Persoz^  on  ne  le  connaissait  pas  à  l'état 
de  pureté  :  en  réfléchissant  à  la  composition  de  l'acide  acétique  ou 
vinaigre  dont  la  formule  peut  être  représentée  par  C^H^O^  ou  par 
G^H^y  HO;  il  a  vu  qu'il  devait  pouvoir  se  dédoubler  en  acide  car- 
bonique et  gaz  des  marais.  En  effet ,  cette  formule  peut  se  traduire 
eo  S  CO^  ou  CK)^  -^-C'H^.  Alors,  chauffant  de  l'acétate  de  soude  et 
de  la  potasse  dans  une  cornue  ^  il  obtint  ce  gaz,  Mais  on  préfère 
remplacer  la  potasse^  qui  attaque  fortement  le  verre ,  par  de  la 
baryte  :  au  moyen  de  la  chideur,  l'acide  se  décompose  ^  comme  le 
font  toutes  les  matières  organiques  ;  il  se  forme  deux  équivalents  d'à-» 
cide  carbonique  sous  rmfluenee  des  deux  alcalis  qui  s'y  combinent, 
etlegaz  se  dégage  : 

NaO,  C^H^O^  +  BaO  =  NaO,Cp»  4-  BaO,  CO*  +  G>H4. 

Pouropérer^  on  prend  iO  grammes  d'acétate  de  soude  cristallisé  et 
30  grammes  de  baryte  caustique  t  les  deux  corps  sont  pulvérisés 
séparément  y  puis  mêlés  dans  une  cornue  de  verre  ^  à  laquelle  on 
adapte  un  tube  propre  à  recueillir  les  gaz. 

M.  Dumas  préfëre  un  mélange  de  4  d'acétate  de  soude ,  40  de 
potasse,  60  de  chaux.  On  obtient  beaucoup  de  gaz  par  ce  moyen; 
mais  il  faut  ménager  la  chaleur. 

Ce  gaz^  ainsi  que  nous  t'avons  dit^  se  dégage  en  quantité  dans 
les  mines  de  houille  de  beaucoup  de  contrées.  Les  terribles  accidents 
qu'il  y  produit  ont  été  combattus^  autant  que  possible^  par  la  lampe 
de  sûreté  de  Davy,  (Jue  nous  avons  eu  occasion  de  décrire.  Maïs 
cette  précaution  n'est  pas  la  seule  que  l'on  doive  prendre  y  car  ce 
gaz^  quoique  non  toxique^  nuirait  à  la  respiration  des  ouvriers,  si 
OQle  laissait  s'accumuler  dans  les  galeries.  On  a  dù^  dans  ces  explon 
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tations  comme  dans  toutes  celles  de  ce  genre  y  c'est-à-dire  par  ga- 
leries à  une  certaine  profondeur^  employer  des  liioyens  pour  y  re- 
nouveler Tair. 

Pour  opérer  ce  renouvellement^  on  se  sert  de  divers  procédés; 
io  au-dessus  de  Tun  des  puits  on  dispose  un  fourneau  surmonté 
d'une  cheminée  de  âO  mètres  de  haut;  lorsque  le  feu  est  Uen  al* 
lumé ,  on  ferme  toutes  les  communications  du  foyer  avec  Tair  exté-,. 
rieur.  Le  tirage  force  Tair  du  puits  à  pénétrer  dans  le  foyer  pour 
continuer  à  entretenir  sa  combustion;  et  cet  air  est  nécessaipemeojl 
renouvelé  par  un  volume  égal  qui  pénètre  dans  les  galeries  par  Tautre 
puits.  â°  Au-dessus  de  l'un  des  puitç  on  établit  des  cylindres  muais 
d'appareils  aspirateurs  dont  les  pistons  sont  mus  par  unamàchine  à 
vapeur.  On  aspire  ainsi  Tair  dans  les  galeries  par  ce  puits,  et  l'air  s'y 
renouvelle  comme  dans  la  première  disposition.  Ce  moyen  estplusdis- 
pendieuxque  le  précédent,  mais  il  paraît  qu'il  opère  pluseflBcacemeot. 

Dans  quelques  exploitations  on  a  cherché  àf  augmenter  ces  moyens 
préventifs  en  essayant  de  détruire^  en  partie  au  moins>  Thydrogèue 
carboné  :  on  se  fonde  sur  Tâction  du  dilore  sur  ce  gaz.  Pour  cela, 
on  répand  du  chlorure  de  chaux  dans  les  galeries  :  Tacide  carb^ 
nique  qui  y  existe  toujours  décompose  ce  corps  en  s'unissant  à  la 
chaux^  et  le  chlore,  mis  successivement  en  liberté,  absorbe  unequafi- 
tité  considérable  de  l'hydrogène  carboné,  €|t  même,  selon  quelques 
opinions,  la  totalité.  Davy  ayant  observé  qu'un  mélange  de  i  de  gaz 
avec  15  d'air  n'est  plus  détonant,  on  doit  toujours  s'efforcer  par 
ces  divers  moyens  d'arriver  au  moins  à  ce  résultat.  Mais  toutes  ces 
précautions  seraient  inutiles  sans  les  lampes  de  sûreté,  parce  que 
souvent  un  coup  de  pic  dans  la  masse  détermine  la  soriie^  d'un 
torrent  de  ce,  gaz  par  quelque  fissure  mise  à  découvert. 

L'hydrogène  protocarboné  est  composé  de  4  volumes  de  vapeur 
de  carbone  et  de  8  d'hydrogène,  produisant  seulement  4  volumes; 
il  y  a  donc  condensation  des  deux  tiers ,  et  en  poids ,  de  : 

Hydrogène 25 

Carbone.  .......    75 


nrlnUftOGÉNE  BICARB0]WÊ,    ou  gaz  olériant,C'H4   =  28  ou  350. 
1  litre  pèse  1 8'",  274. 

L'hydrogène  bicarboné  a  été  découvert  en  4796  par  des  chi- 
mistes hollandais .  qui  en  firent  connaître  la  plupart  des  propriétés. 
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C'est  on  gaz  incolore,  qui  a  toujours  une  odeur  enopyreumatique; 
il  est  très-peu  soliible  dans  l'eau^  qui  n'en  prend  que  i5^3  pour  iOO 
GO  volume;  sa  densité  est  0,985â;  son  pouvoir  réfrigérant^  1^531. 
If.  Faraday^  en  le  soumettant  à  une  forte  pression^  ou  au  froid  résul- 
aot  d'un  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther^  l'a  réduit  à 
'état d'un  liquide  incolore,  mais  il  ne  l'a  pas  solidifié.  Il  brûle  avec 
ne  flamme  très-éclairante  qui  ressemble  à  celle  produite  par  le  suif^ 
i  cire^  etc.,  le  gaz  d'éclairage  :  c'est  en  effet  à  la  production  de  ce 
II  qu'est  dû  le  pouvoir  éclairant  de  ces  substances.  L'électricité  et 
i  dmleur  le  décomposent,  comme  le  gaz  précédent,  en  hydrogène 
t  «a  carbone  :  cette  décomposition  avait  fait  supposer  à  Bertholiet 
œ  le  carbone  et  l'hydrogène  se  combinaient  en  toutes  proportions, 
aice  que  le  gaz^  en  passant  dans  un  tube  de  porcelaine  chauffé 
a  rouge^  n'est  décomposé  que  dans  les  parties  en  contact  avec 
»  tube.  L'opération  se  faisant  au  moyen  de  deux  vessies  adaptées 
hacune  à  l'une  des  extrémités  du  tube  {fig,  67),  on  remplit  seule- 
ment l'une  des  deux  vessies 
de  gaz  oléfiant;  et,  lorsqu'elle 
est  adaptée  au  tube,  on  presse 
un  peu  la  vessie  dont  on  a 

ouvert  le  robinet  pour  chas- 

sssssssssssss^$$$î^^^  ser  l'air  du  tube,  puis  on 

***•  ^'  ajuste  la  seconde  vessie,  on 

liairffe^  et  l'on  ouvre  le  robinet  de  cette  dernière,  dans  laquelle  on 
ût  passer  le  gaz,  et  ainsi  successivement  de  l'une  dans  l'autre.  On 
(Ht  que  chaque  fois  le  gaz  a  augmenté  de  volume;  et^  si  l'on  en  fait 
e  temps  en  temps  l'analyse,  on  voit  que  la  proportion  d'hydrogène 
ugmente  toujours  pour  un  même  volume  :  c'est  ce  résultat  qui 
^ait  trompé  Bertholiet;  mais  quand,  au  lieu  de  se  contenter  de 
analyse  directe,  on  traite  ce  gaz  par  le  chlore ,  on  voit  que  ce 
'est  qu'un  mélange  de  gaz  oléfiant  non  décomposé  et  d'hydro- 
èoe,et  non  une  combinaison  indéfinie  de  carbone  et  d'hydro- 
ène. 

Lorsqu'on  fait  passer  une  étincelle  électrique  à  travers  un  mé- 
uage  de  i  volume  de  gaz  oléfiant  et  3  d'oxygène,  il  se  produit  une 
«tonation  des  plus  violentes  ;  aussi  ne  faut-il  agir  que  sur  une  très- 
«lite  quantité  de  gaz.  Il  se  forme  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique, 
hiand  on  fait  l'expérience  dans  un  flacon ,  pour  l'enflammer  avec 
tt» bougie,  il  faut  que  le  flacon  soit  très-petit,  et  avoir  soin  de 
'envelopper  avec  plusieurs  doubles  d'un  linge  épais;  car  le  flacon 
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est  toujours  brisé  en  un  grand  nombre  de  petits  fragments ,  ^ 
main  éprouve  une  violente  secousse. 

Le  chlore  réagit  promptement  sur  te  gaa.  Si  on  les  m^  en  vc 
lûmes  égaux  et  qu'on  laisse  agir  spontanénsent,  il  se  forme  bienU 
une  substance  liquide  d'apparence  huileuse  ^  ayant  une  odeur  étW 
rée ,  et  qui  a  reçu  le  nom  de  Hqneur  des  Hollnnéais  ;  c'est  la  fottn» 
tion  de  cette  liqueur  qui  a  fait  donner  à  Thydrog^ne  bicarbooé  h 
nom  de  ^z  oiëfiant. 

Si  Ton  met  2  volumes  de  chlore  et  i  d'hydrogène  bicarboné 
dans  une  éprouvette  à  pied,  et  si ,  dès  que  le  mélange  est  opéré, 
on  en  approche  une  bougie  allumée ,  il  s'enflamme  en  produisaot 
un  abondant  dépôt  de  charbon  et  de  Tacide  chlorhydrique^  la 
flamme  descendant  en  nappe  jusqu'au  fond  du  vase  :  C^H^  +  ^ 
=  4HCi  +  AC.  L'expérience  doit  être  faite  rapidement. 

Le  brome  et  l'iode  se  combinent  aussi  avec  ce  gaz  en  produisant 
des  corps  solides  ayant  aussi  une  ûdeur  édiérée;  mais  l'iode  n'agit 
que  sous  l'influence  de  la  lumière  solaire. 

Le  soufre  déc<Mnpose  l'hydrogène  bicarboné  à  la  température 
de  sa  fusion;  il  se  produit  de  l'acide  sulfhydrique  et  du  carbone. 

M.  Marchand  a  annoncé  que  quelques  métaux  le  décompeseit 
au  rouge  blanc,  en  s'emparant  d'une  partie  du  carbone.  Il  se  peut 
que  ces  métaux  absorbent  du  carbone  qui  se  sépare  pàt  suite  de 
l'élévation  de  température  ;  cependant  leur  prësenoe  est  inutile  pour 
la  décomposition  qui  s'opère  sans  eux  :  ils  la  facilitent,  parce  qu'ils 
multiplient  les  points  de  contact  avec  la  chaleur  ^  mais  voilà  tout^ 

L'acide  suifurique  monohydraté  le  dissout  ^  assez  grande  quan- 
tité. M.  Berthelot  vient  de  publier  un  travail  d'où  il  résulte  qu'ea 
traitant  convenaMeraent  cette  dissolution  par  l'eau ,  on  reproduit 
de  l'alcool.  Voici  comment  il  a  procédé  :  il  a  fait  absorber  à  900 
grammes  diacide  suifurique  concentré  30  litres  de  gaz  défiant  pur, 
puis  il  a  ajouté  de  i'eau^  et  il  a  distillé  plusieurs  fois  de  suite  en 
fractionnant^  ayant  soin  de  refroidir  assez  pour  être  certain  de  ne 
pas  perdre  d'alcool  ;  il  est  arrivé  ainsi  à  reproduire  une  quantité 
d'alcool  représentant  4f5  grammes  d'alcool  anhydre^  et  ayant  toutes 
les  propriétés  de  l'alcool  ordinaire.  M.  Berthelot  a  fait  des  essais 
semblables  sur  d'autres  carbures  d'hydrogène;  nous  y  reviendrons 
en  parlant  des  alcools  (Comptes  rendus ,  t.  XL^  p.  iO^ }. 

Quoique  ce  gaz  n'ait  aucune  réaction  alcaline ,  il  se  combine  avec 
les  acides  énergiques  en  produisant  ce  que  nous  étudierons  sous  les 
noms  d'Acides  mniques. 
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.afNréparatioQ  de  ce  gaz  est  facile,  mais  demande  quelques  pré- 
twng.  Le  procédé  ordinairement  pratiqué  consiste  à  chauffer 
s  une  cornue  ou  un  ballon  de  verre  un  mélange  de  i  d'alcool 
d'acide  sulfurique  en  poids:  on  introduit  d'abord  l'alcool  dans 
m,  puis  rapide  sulfurique  par  petites  parties  successivement,  en 
itfioin  d'agiter  à  chaque  fois  pour  opérer  le  mélange,  sans  éle- 
brusquement  la  température,  ce  qui  pourrait  faire  casser  le  vase. 

Lorsqu'on  a  ajouté  tout 
l'acide,  on  adapte  au 
ballon  A  (/flr.  68) Je  bou- 
chon muni  d'un  tube 
en  S  servant  de  tube  de 
sûreté,  et  d'un  tube  ab- 
ducteur qui  doit  plonger 
dans  un  flacon  laveur  B, 
contenant  une  dissolu- 
tion de  potasse.  On 
^*-  ®*'  chauffe;  et,  quand  la 

ur  entre  en  ébuUition,  l'hydrogène  bîcarboné  se  dégage  :  on 
soeiUe  sur  l'eau.  Au  commencement  il  passe  de  l'éther,  puis  la 
nr  se  colore  de  plus  en  plus;  elle  tinit  par  se  charbonner,  et 
elle  ne  tarde  pas  à  se  boursoufler  considérablement;  à  ce 
mt  il  se  dégage  une  assez  grande  quantité  d'acides  sulfureux 
ibooique  qui  sont  retenus  dans  le  flacon  d^  lavage  par  la  disso- 
I  de  potasse.  Quand  on  voit  que  le  boursouflement  va  avoir 
on  doit  s'empresser  de  retirer  immédiatement  tout  le  feu, 
|H0i  le  liquide  passerait  par  le  tube  abducteur  :  la  matière  noire 
1  acide  particulier  très-riche  en  carbone;  il  se  forme  aussi  de 
B  douce,  du  vin,  etc.,  produits  dont  on  devra  s'occuper  seule- 
6D  pariant  des  éthers.  Quelle  que  soit  la  véritable  théorie  très- 
yquée  de  cette  réaction^  sur  laquelle  les  opinions  sont  assez 
pentes,  le  résultat  définitif  est  tel  qu'on  peut  l'exprimer  ainsi, 
ue  ce  ne  soit  pas  réellenvent  de  cette  manière  que  la  réaction 
rfuit.  L'alcool  a  pour  formule  C^H^O%  que  l'on  peut  repré- 
•  par  G^H*,2H0;  en  ajoutant  de  l'acide  sulfurique ,  ce  dernier 
«re  de  l'eau,  et  l'hydrogène  bicarboné  devenu  libre  se  dég^e. 
\'  4-  âSO^HO  =  C^H^  4-  2  (SO^SHO).  L'acide  sulfurique  mo- 
iraté  se  transforme  en  acide  bihydraté. 
'  la  dissolution  de  potasse  on  débarrasse  bien  le  gaz  des  acides 
"eux  et  carbonique;  mais  le  gaz  retient  de  la  vapeur  d'éther, 

is. 
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et  d'huile  douce  du  vin;  en  Tagitant  avec  de  TalcOoI^  on  dissout  ces 
vapeurs;  on  enlève  ensuite  les  vapeurs  d'alcool  en  agitant  avec  de 
Teau. 

Dans  cet  état  de  pureté  il  est  sans  usage;  niais ,  à  l'état  de  mé- 
lange avec  d'autres  combinaisons  du  carbone^  avec  l'hydrogène,  il 
forme  la  plus  grande  partie  du  gaz  d'éclairage,  dont  nous  parlerons 
à  la  suite  des  carbures  d'hydrogène. 

L'hydrogène  bicarboné  est  composé,  en  volume ,  de  8  de  vapeur 
de  carbone  et  de  8  d'hydrogène,  condensés  ensemble  en  4  volumes 
seulement;  c'est  ce  qui  est  la  cause  de  la  force  de  l'explosion  quand 
on  enflamme  un  mélange  de  i  volume  de  ce  gaz  et  de  3  d'oxygène. 
En  poids,  il  contient  : 

Hydrogène 44,28 

Carbone 85,72 

400,00 


VtDROCËlVB  CARBONÉ,  C^H^  =52  ou  650. 

Cet  hydrogène  carboné,  qui  seul  devrait  être  nommé  hydrogène 
bicarboné,  est  un  gaz  incolore  qui ,  pour  brûler,  exige {  fois  son 
volume  d'oxygène.  Il  résulté  de  cette  réaction  un  volume  d'acide 
carbonique  double  du  sien;  il  contient  donc  4  volume  de  vapeut 
de  carbone  et  4  volume  d'hydrogène  condensés  en  un  seul  volume  : 
d'où  il  suit  que,  si  l'on  prend  pour  son  équivalent  4  volumes,  coname 
pour  les  autres  hydrogènes  carbonés,  au  lieu  d'un  seul,  sa  formule 
deviendrait  C^H^,  et  son  poids  équivalent,  52  ou  650.  M.  E.  Davy  le 
représente  par  la  formule  C"H.  Sa  densité  n'est  pas  connue;  il  est 
inaltérable  quand  on  le  conserve  sur  le  mercure  ;  il  brûle  avec  une 
flamme  extrêmement  brillante.  Lorsqu'on  mêle  ce  gaz  avec  du 
chlore,  il  se  produit  une  détonation  violente,  une  flamme  rougeâtre 
et  un  dépôt  très-abondant  de  charbon. 

M.  Edmond  Davy  a  découvert  ce  gaz  en  traitant  par  l'eau,  dans  un 
tube  sur  le  mercure ,  la  matière  noire  qui  passe  avec  le  potassium 
dans  la  préparation  de  ce  métal  par  le  procédé  de  M.  Brunner.  Cette 
matière  est  séparée  du  potassium  en  lavant  celui-ci  avec  de  l'huile 
de  naphte,  que  l'on  agite  et  qui  met  cette  matière  en  suspension;  on 
verse  sur  un  filtre,  on  exprime  l'huile,  on  fait  passer  une  petite 
quantité  d'eau  dans  la  cloche,  puis  on  introduit  la  matière  noire  qui 
paraît  être  un  carbure  de  potassium;  le  métal  décompose  l'eau,  dont 
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rhydrogëne^  en  se  séparant ,  s'unit  au  carbone  pour  produire  ce  gaz 
nouveau. 

M.  Ed.  Davy  Ta  trouvé  composé  de  carbone^  92^33,  et  hydrogène^ 
7,67  pour  100.  Mais  on  pense  que  le  nouveau  gaz  est  mêlé  d'hydro- 
gène libre  ^  et  par  conséquent  ce  résultat  est  encore  douteux. 

GARBURES   D'HYBROGÈNE. 

Dans  la  préparation  du  gaz  d'éclairage  ^  par  la  distillation  des 
huiles  à  la  température  rouge  ^  il  se  produit  toujours  un  grand 
nombre  de  carbures  d'hydrogène  de  compositions  diverses.  M.  Fa- 
raday,  en  Angleterre,  a  été  à  même  d'ob^rver  ces  produits,  dont 
les  principaux  ont  été  désignés  par  les  noms  de  cart)ure,  sesqui- 
carbure,  bicarbure  d'hydrogène;  pour  4  volumes  de  vapeur,  ils 
doivent  être  représentés  par  les  formules  C^H*,  C'»H«,  C'»H*. 


BICARBUBSI  D'HYDBOCÏÉIVB,  C«H<  -=  56  ou  700. 

Ce  corps  est  plutôt  un  gaz  qu'un  liquide,  car  on  ne  peut  le  liqué- 
fier qu'en  refroidissant  sa  vapeur  à  —  48®,  et  le  liquide  obtenu  entre  en 
ébullition  aii-de^us  de  0®.  Ce  gaz  est  incolore  ;  sa  densité  est  1 ,9254; 
il  est  peu  soluble  dans  l'eau,  très-soluble  dans  l'alcool ,  qui  l'aban- 
donne avec  effervescence  quand  on  y  ajoute  de  l'eau;  l'huile  d'o- 
live en  dissout  6  fois  son  volume.  Il  est  probable  que  la  plupart 
des  autres  huileà  le  dissolvent.  L'acide  sulfurique  en  dissout  environ 
100  fois  son  volume  :  il  y  a  production  de  chaleur,  et  la  liqueur  se 
colore  en  brun.  On  éviterait  probablement  cet  inconvénient,  qui  doit 
produire  une  altération  de  ce  corps,  en  refroidissant  convenable- 
ment le  mélange.  Il  est  probable  que,  si  l'on  traitait  cette  dissolution 
par  l'eau  et  la  chaleur,  on  reproduirait  l'alcool  C8H*°0»,  comme 
M.  Berthelot  a  obtenu  C<H^*  par  l'hydrogène  carboné  CW  dans 
cette  circonstance.  L'acide  chlorhydrique  est  sans  action  sur  lui , 
et  les  alcalis  de  même. 

Le  chlore  se  combine  au  bicarbure  d'ydrogène  à  volumes  égaux,  et 
produit  un  liquide  qui  a  de  grands  rapports  avec  la  liqueur  des  Hollan- 
dais :  il  est  probable  que  le  brome  et  l'iode  se  combinent  aussi  avec  lui. 

Lorsqu'on  refroidit  ce  gaza — 18®,  il  se  condense  en  un  liquide  inco- 
lore dont  la  densité  est  0,627  ;  c'est  le  liquide  le  plus  léger  que  l'on 
connaisse. 

Pour  brûlerie  gaz^  il  faut  le  mêler  avec  6  fois  son  volume  d'oxy- 


^8  SE9QinGABBimB  jfvttfBOGÈÊSE. 

gène  :  la  détonation  est  encore  plus  Violente  que  celle  produite 
par  le  gaz  oiéfiant.  11  est  composé,  en  poids,  de  : 

Hydrogène 14,28 

Carbone. 85,72 

100,00 
et  en  volumes,  de  16  de  vapçur  de  carbone^  et  de  16  d'hydrogène 
condensés  en  A  volumes. 


BICABBURB  B»HYDB#CSÉ]mB,  G"H<^  =^  78  ou  975. 

Ce  corps  est  un  liquide  incolore,  dont  Todeur  empyreumatique 
tient  un  peu  de  celle  des  amandes  amères;  à  0®  il cristdlise;  il  bout 
à  4-  85%5;  les  cristaux  fondent  à  +  5%5.  Sa  densité  est  0,85;  celle 
de  sa  vapeur  est  2,75;  il  brûle  avec  une  flamme  brillante  qui  répand 
d'abondantes  fumées;  la  chaleur  rouge  le  décompose  en  carbone  et 
en  gaz  des  marais.  Le  chlore  s'y  combine  lentement  à  la  lumière  dif- 
fuse; mais,  sous  l'influence  des  rayons  solaires,  îl  se  produit  beau- 
coup d'acide  chlorhydrique,  et  deux  autres  combinaisons,  Tune 
solide  et  Tautre  liquide.  L'acide  sulfurique,  mis  en  contact  avec  ce 
corps,  se  colore  en  jaune  sans  dégager  sensiblement  dé  chaleur,  et 
Ton  voit  se  réunir  à  la  surface  un  Uquide  incolore  qui  est  soluble 
dans  l'alcool. 

Il  est  possible  que  ce  carbure  n'ait  pas  encore  été  obtenu  à  l'état 
de  pureté  parfaite.  Son  odeur  d'amandes  peut  faire  soupçonner  la 
préseçice  d'une  certaine  quantité  de  cyanogène  ou  d'adde  cyanhy- 
drique  qui  résultent  toujours  de  la  distillation  des  matières  conte- 
nant des  principes  nitrogénés. 


HIEiiillJieAiBBURfi  O'BTTBBOCSÉKfi  ,  C'H^  =  80  ou  100,0. 

Ce  carbure,  qui  reste  liquide  même  à  —  18®,  a  pour  densité  0,W; 
il  bout  à + 85°  ;  la  densité  de  sa  vapeur  est  3,807.  L'acide  sulfiiriqoe, 
mis  en  contact  avec  lui,  produit  une  très-forte  chaleur  :  la  masse 
noircit  beaucoup,  et  se  sépare  en  une  couche  inférieure  ww*f 
épaisse,  qui  est  acide ,  et  une  couche  supérieure  liquide,  jauD^Wj 
sur  laquelle  l'âctde  sulfurique  n'exerce  plus  aucune  action. 

Ces  trois  corps  se  trouvent  réunis  dans  le  liquide  qui  se  condensé 
sous  rinttuence  de  la  pression  qu'on  exerce  pour  comprimer  le  gaz; 
il  s'y  trouve  un  peu  d'huile  qui  a  échappé  à  la  décomposition* 
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Un  ne  connaii  eel^ineroent  pas  encore  tous  les  carbures  d'hy- 
drogène qui  se  forment  lorsqu'on  distille  à  de  hautes  températures 
les  matières  propres  à  fournir  du  gaz  d'éclairage;  ces  carbures  se 
dissolvent  mutuellement,  probablement  en  toutes  proportions,  et 
diffèrent  entre  eux  par  les  diverses  températures  auxquelles  ils 
entrent  en  ébuUition.  Ce  n'est  que  par  des  distillations  méthodiques 
que  Ton  peut  espérer  de  les  séparer  3  mais  Texécution  en  est  souvent 
très-difficile. 

Il  faut  toujours,  pqur  plus  de  sûreté,  commencer  par  distiller  les 
carbures  qui  sont  les  plus  volatils ,  pour  ne  conserver  que  le  résidu 
dont  le  point  d'ébullition  est  lé  plus  élevé,  et  arrêter  la  distillation 
lorsque  la  température,  cessant  de  s'élever,  est  parfaitement  con- 
stante :  éliminant  ainsi,  à  chaque  distillation,  les  plus  volatils.  Si  l'on 
voulait,  au  contraire,  procéder  en  arrêtant  la  distillation  quand  on 
voit  le  thermomètre  s'élever  subitement,  et  mettre  successivement 
ipart  les  produit^  les  plus  volatils,  On  ne  serait  jamais  aussi  certain 
da  leur  pureté, 

Daos  ]m  produits  de  la  distillation  de  la  houille  pour  la  fabrica- 
tion du  gaz  d'éclairage,  les  tuyaux  sont  souvent  obstrués  par  un 
dépôt  solide  qui  contient  un  carbure  d'hydrogène  connu  sous  le  nom 
de  naphtaline.  Dans  les  produits  de  la  distillation  de  schistes  bitu- 
mioeux  de  la  tourbe,  on  trouve  un  autre  dépôt,  solideaussi,  nommé 
para(fin(S,  La  naphtaline  n'a  jusqu'ici  qu'un  intérêt  purement  scien- 
tifique; mais  la  pafaffine  peut  être  Tobjet  d'applications  dans  les 
arts,  et  nous  parlerons  en  détail  de  ces  deux  corps  en  même  temps 
que  des  carburas  d'hydrogène,  qui  sont  des  huiles  essentielles  appar- 
jy^naot  rédfament  par  l^ur  origine  aux  corps  organiques. 

(iAZ  J)'£Gf.AXKAG£:. 

On  peut  piTépiârar  le  gaz  d'éclairage  au  moyen  de  toute  substance 
qui  par  l'aotira  de  la  chaleur  produit  des  mélanges  de  carbures 
d'hylrogène  et  d'hydrogène,  ou  même  de  l'hydrogène  seul  :  on 
domie  à  ce  dernier  le  pouvoir  éeiMrant  qui  lui  manque,  en  plaçant 
dam  sa  flamme  un  eorps  iofusible  qui,  par  l'élévation  de  tempéra- 
ture qu'il  aequiert,4)reiid  un  éclat  très-vif,  et  offre  ainsi  un  avantage 
iiès-grand  «ur  les  autres  modes ,  en  raison  de  l'immobilité  de  la 
lamièite.  Ce  mode  d'éclairage  a  été  imaginé  par  M.  Lebon,  ingénieur 
français,  en  1785  :  il  distillait  le  bois,  retirait  le  charbon ,  les  pro- 
duits liquides,  .et  employait  le  gaz  à  l'édairage.  11  ne  trouva  per- 
sonne en  France  qui  ^k^oulût  tenter  l'épreuve  en  grii^ad,  et  il  fut  rc- 
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duit  à  le  porter  en  Angleterre.  Murdoch  y  prépara  le  premier  ce  ^, 
grande  en  i802>  avec  la  houille ^  et  ce  moide  d'éclairage  en  finit  p 
s'y  généraliser;  ce  n'est  que  longtemps  après  qu'enfin  on  Fessaya 
Paris. 

Nous  nous  rappelons  qu'en  1818  Gay-Lussac^  qui  prévoyait  les  90 
cidents  auxquels  cet  usage  donnerait  lieu  par  les  explosions,  nous 
disait  à  l'École  polytechnique  :  a  Si  Ton  s'était  toujours  éclairé  par  ce 
moyen,  et  que  quelqu'un  se  fût  présenté  avec  une  bougie  disant: 
J'ai  solidifié  le  gaz^  et  je  peux  porter  ma  provision  de  lumière  dans 
ma  poche  sans  avoir  à  craindre  d'accidents,  on  aurait  été  dans 
l'admiration^  et  l'on  n'aurait  pas  manqué  d'adopter  ce  nouveau 
moyai  qui  permettrait  de  transporter  la  lumière  où  l'on  voudrait, 
au  lieu  de  Tavoir  fixée  dans  une  place  à  demeure.  » 

Le  gaz  d'éclah*age  est  généralement  produit  par  la  distillation  des 
houilles  grasses ,  puis  par  l'huile  de  poisson ,  l'huile  de  résine,  les 
huiles  grasses,  les  schistes  bitumineux;  enfin  par  la  vapeur  d'eau 
sur  le  charbon  chauffé  au  rouge.  La  houille  semble  produire  le  gaz 
à  meilleur  marché;  c'est  pourquoi  l'on  préfère  l'obtenir  par  sa 
distillation. 

GAZ  DE  HOUILLE. 

Lorsqu'on  distille  la  houille  à  des  températures  élevées^  on  pro- 
duit du  coke  ;  des  matières  volatiles  qui  par  la  condensation  sont, 
les  unes  solides,  les  autres  liquides  ;  enfin  des  gaz  très-mélangés,  et 
dont  les  proportions  relatives  varient  selon  la  température  au  nioyen 
de  laquelle  on  les  a  obtenus.  En  effet,  les  divers  hydrogènes  car- 
bonés perdent  une  proportion  d'autant  plus  grande  de  leur  carbone 
qu'ils  sont  plus  fortement  chauffés  :  c'est  pourquoi,  au  commence- 
ment de  la  distillation  d'une  cornue,  le  gaz ,  plus  riche  en  carbone, 
est  beaucoup  plus  éclairant;  mais  à  la  fin,  la  température  étant  an 
contraire  très-haute,  il  y  a  beaucoup  de  carbone  déposé,  beaucoup 
d'hydrogène  mis  en  liberté,  et  le  produit  donne  une  flamme  bieil 
moins  éclairante.  Comme  on  n'agit  pas  avec  une  seule  cornue, 
mais  avec  un  grand  nombre,  dont  les  unes  conunencent,  les  autres 
finissent,  la  composition  de  l'ensemble  des  produits  est  sensiblement 
la  même  pendant  tous  le  cours  de  l'opération.  M.  Henry  a  donné 
l'analyse  suivante  d'un  gaz  d'éclairage  de  bonne  qualité,  fabriqué  en 
Angleterre  : 

Hydrogène  bicarboné 8 

Hydrogène  protocarboné.  .  .••••*.•  72 
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Oxyde  de  carbone. 13 

Acide  carbonique •  .    4 

Acide  sulfhydrique 3 

Nous  ne  connaissons  pas  les  procédés  suivis  pour  arriver  à  ce 
résultat.  Il  semble  extraordinaire  qu'on  n'y  indique  pas  d'hydro- 
gène libre ,  car  il  y  en  a  toujours;  la  proportion  d'acide  carbonique 
e$tun  peu  plus  forte  que  d'ordinaire,  et  celle  d'oxyde  de  carbone 
beaucoup  plus,  car  souvent  on  n'en  trouve  que  5  à  6  pour  100. 
On  y  trouve  aus^i  habituellement  une  quantité  appréciable  de  gaz 
«minoniac,  et  il  parait  même  que^  dans  ce  cas,  }à  flamme  est  plus 


Le  gaz  obtenu  avec  les  huiles  est  plus  pur  que  celui  de  la  houille; 
et  quelle  que  soit  la  source,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  il  est  d'autant 
plus  éclairant  qu'il  a  été  obtenu  à  une  température  plus  basse. 

On  trouve  une  différence  bien  plus  sensible  dans  le  gaz  provenant 
de  la  houille.  Les  tableaux  suivants  donneront  une  idée  de  ces  va- 
riations ;  le  premier  donne  la  composition  du  gaz  d'huile  en  volume» 


Densité 

Carbures 
d'hydro- 

Températare de) 
l'expérience.     * 

da   gas 
pro- 
duit. 

gène  ab- 
sorba- 
blés  par 
le  chlore. 

proto- 
carboné. 

Oxyde  de 
Carbone. 

Hydrogène. 

Nitrogène. 

I  rouge  vif 

0,464 

6 

28,2 

14,1 

45,1 

6,6 

2  roi^e 

0,590 

19 

32,4 

12,2 

32,4 

4 

Sanssi  basse 

que  possible. . 

0,758 

22,5 

50,3 

15,5^ 

7,7 

4 

4  en  grand  à 

Fasine  de 

M.Taylon... 

0,896 

38 

46,5 

9,5 

3 

3 

liOs  trois  premiers  n'ont  été  obtenus  que  dans  des  expériences  faites 
enpetit  par  M.  Henry.  Dans  la  préparation  en  grand ,  la  densité  maxi- 
mum du  gaz  est  de  1,44;  celle  minimum,  0,674  ;  mais  moyennement, 
0,85.  C'est  au  moins  ce  qui  résulte  des  nombreuses  recherches  de 
MM.  Chjristison  et  Turner.  On  voit  que  la  quantité  d'hydrogène  est 
d'autant  plus  grande  que  la  température  est  plus  élevée,  et  que  sa 
densité  diminue  proportionnellement.  On  pourrait  donc  estimer  le 
pouvoir  éclairant  du  gaz  par  sa  densité.  On  voit  en  même  temps 
que  la  quantité  d'oxyde  de  carbone  semble  d'autant  plus  faible  que 
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la  température  est  plus  basse.  Si  l'on  s'en  rapporte  au  résultat  du 
n^  4.  L'hydrogène  provenant  de  la  décomposition  des  carbures 
d'hydrogène  est  d'autant  plus  abondant  que  la  température  est  plus 
élevée^  et  il  doit  se  former  plus  de  dépàt  de  ebarbon  sur  leaparois 
des  cornues. 

Le  tableau  suivant  donne  la  composition  du  gaa  de  houille  r^ 
cueilli  aux  diverses  époques  de  la  production  pendant  une  seule  op^ 
ration;  les  trois  premiers  successivement  pendanUa  première  heure, 
le  quatrième  après  cinqbeuresde  feu,  le  cinquième  aprèsdix  heures. 


Maméros. 

ga«. 

Carbures  d'hy- 

bables   par  le 
eWort. 

Hydrogène 
proto.    ^ 
carboné. 

Oxyéfdfl 
carbone. 

Hydrogène. 

HitfDgèae. 

1 

3 

3 
4 
5 

0»620 
0,630 
0,500 
0,345 

i3 

12 
13 

7 
0 

72 

56 
20 

11 

10 

6 

a,8 

IQ 
21,3 
60 

1§ 

1,7 

V 

Ces  analyses  ne  donnent  pas  la  composition  absolument  exacte; 
car  il  s'y  trouve  de  Tacide  carbonique,  de  Pacide  sulfhydriquej 
mais  ces  acides  avaient  été  éUminés  avant  les  analyses  par  une  di^ 
solution  de  potasse,  ainsi  que  le  sulfure  de  carbone,  qu'ils  contiennent 
toujours  en  petite  quantité.  Afmde  mieux  comparer  lescompositiow» 
des  gaz  produits  par  ces  deux  modes  de  fabrication,  nous  doDflOQB 
la  moyenne  de  la  composition  du  gaz  de  houille  avec  odie  da  gv 
d'huile  de  Tusine  de  M.  Taylor. 


Gaz  de  Tliuile. 
Moyenne  du 
gaz  de  houille. 


Densité. 


0,960 
0,549 


Carborct 
absorba • 
blés  par 
Ue)U»u» 


de 
8,9 


Hydrogène 
prottf- 
carbooé. 


66^ 

57,7 


Oiyde  de 
carbone. 


H- 


9,§ 

7,7 


Hydrogène.    Nitrogènc 


Le  gaz  de  Thuile  a  nécessairement^  d'après  ces  résultai  ?  «•* 
pouvoir  éclairant  beaucoup  plus  considérable.  On  peut  donc  en  dé- 
penser un  votuine  beaucoiip  oioHMire  pour  H¥oir  la  «léincqaaP^ 
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de  lumière;  c'est  pourquoi  dans  les  usines  considérables  où  Ton 
éclaire  les  ateliers  au  gaz,  on  préfère  préparer  le  gaz  par  l'huile 
ou  la  résine  5  car  on  peut  alors  réduire  sensiblement  la  capacité  du 
gazomètre.  En  effets  d'après  les  expériences  photométriques  faites 
dans  le  but  de  comparer  les  intensités  des  lumières^  on  a  vu  que, 
le  pouvoir  éclairant  du  gaz  de  houille  étant  i,  celui  de  l'huile  était 
au  minimum  %  et  pouvait  môme  s'élever  jusqu'à  4;  mais  dans  l'ap- 
plication on  ne  le  calcule  que  â,  c'est-à-dire  que  si  pour  éclairer  les 
ateliers  on  devait  brûler  50  mètres  cubes  de  gaz  de  houille,  on 
D'aurait  besoin  que  de  25  de  gaz  d'huile  au  maximum.  Les  expé- 
riences directes  ont  donné  les  rapporta  suivants  :  pour  produire  la 
même  lumière  pendant  une  heure,  on  a  consommé  110  litres  de  gaz 
de  houille  et  30  seulement  d'huile  ;  pendant  le  même  temps  une 
lainpe-carcel  brûlait  A^  grammes  d'huile. 

On  devra  naturellement  conclure  de  ces  résultats  que,  pour  le  gaz 
portatif^  il  faudra  toujours  préférer  te  gaz  d'huile  ou  de  résine. 

Dans  la  consommation,  non-seulement  il  faut  une  certaine  quan- 
tité de  lumière,  mais  il  faut  encore  un  certain  nombre  de  becs 
édairants  qui  sont  nécessités  par  le  nombre  et  la  position  des  ou- 
vriers; si  donc  on  ne  peut  limiter  le  nombre  des  becs,  c'est  sur  leur 
diamètre  que  doit  reposer  l'économie,  et  il  faut  le  faire  en  raison  in- 
verse du  pouvoir  éclairant. 

On  ne  peut  cependant  pas  toujours  indiquer  le  choix  de  la  ma- 
tière destinée  à  produire  le  gaz,  d'une  manière  absolue  pour  toutes 
les  localités,  car  il  est  évident  que  le  prix  de  revient  de  chaque  mode 
doit  varier  considérablement  selon  les  lieux.  Si  Ton  ne  peut  tirer 
avantageusement  parti  du  coke  résultant  de  la  distillation  de  la 
houille,  quoiqu'en  apparence  elle  soit  plus  économique  comme 
achat  de  matière  première,  on  devra  y  renoncer  ;  si  au  contraire,  elle 
semble  plus  chère  que  l'huile,  mais  que  l'on  puisse  vendre  le  coke 
facilement,  comme  10  hectolitres  de  houille  donnent  en  moyenne 
14  hectolitres  de  coke,  on  devra  préférer  la  distillation  de  la  houille. 
Enfin,  seton  que  le  prix  du  coke  sera  plus  ou  moins  élevé  compara- 
tivement à  celui  du  gaz,  on  devra  prolonger  ou  diminuer  le  temps 
de  la  distillation;  car,  en  prolongeant  la  distillation,  on  produira 
plus  de  gaz,  mais  on  usera  plus  de  coke,  ce  qui  sera  avantageux  si 
l^igaz  est  cher  et  le  coke  bon  marché;  si  c'était  le  contraire,  on  ar- 
iékmi  plutôt  la  distillation ,  on  produirait  moins  de  ^ae,  inais  on 
léserait  moins  de  coke. 

-  Il  faut  donc  se  rendre  bien  compte  de  toutes  e^  circonstances 
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avant  de  décider  quel  est  le  mode  de  fabrication  auquel  on  don- 
nera la  préférence  y  et  ajouter  à  ces  considérations  le  rendement  de 
la  houille  dont  on  peut  disposer.  En  effets  par  la  distillation  en 
grand ,  on  a  trouvé  que  pour  1  kilogramme  de  diverses  houilles  on 
obtenait  : 

320  litres  de  gaz  avec  le  cannel-coal  ; 
230  —  avec  la  houille  ordinaire  d'Angleterre  ; 

210  —  avec  celle  de  Saint-Ëtienne, 

les  trois  opérations  ayant  été  conduites  de  la  même  manière  et 
pendant  le  même  temps. 

La  distillation  de  la  houille  donne  une  quantité  considérable  de 
goudron  de  mauvaise  qualité^  qui  dans  un  temps  ne  s'est  vendu  que 
25  francs  les  100  kilos.  1  hectolitre  de  houille  donne  en  moyenne 
environ  400  kilogrammes  de  goudron.  On  en  consomme  maintenant 
une  certaine  quantité  pour  la  fabrication  du  charbon  dé  Paris. 

La  purification  du  gaz  de  houille  est  plus  coûteuse  que  celle  du 
gaz  d'huile  ou  de  résine ,  car  il  faut  non-seulement  absorber  l'acide 
carbonique,  mais  encore  l'ammoniaque  et  l'acide  sulfhydrique. 
Les  usines  à  gaz  payent  un  droit  assez  considérable  aux  industriels 
qui  se  chargent  pour  elles  de  cette  purification,  et  cependant  ils  en 
retirent  assez  d'avantages  par  la  grande  quantité  d'ammoniaque 
qu'ils  en  retirent,  pour  qu'ils  dussent  plutôt  payer  les  compagnies 
que  de  se  faire  payer  par  elles. 

Parmi  les  produits  qui  se  forment  dans  la  distillation  de  la  houille, 
il  y  a  toujours  une  grande  quantité  de  cyanogène  et  de  sulfocyano- 
gène^  d'où  il  résulte  du  cyanure  et  du  sulfocyanure  d'ammonium, 
qui  reste  dans  les  sels  ammoniacaux  que  l'on  produit,  et  c'est  en 
général  du  sulfate  d'ammoniaque  que  l*on  vend  souvent  aux  fabri- 
cants d'alun;  mais^  comme  le  sulfate  d'alumine  qu'ils  emjrfoient 
contient  une  quantité  assez  considérable  de  fer,  il  se  forme  du  Weu 
de  Prusse  que  s'en  sépare  facilement,  mais  en  même  temps  du  sul- 
focyanure de  fer  colorant  en  rouge  de  sang  les  eaux-mères  queToo 
ne  peut  plus  faire  cristalliser,  parce  que  le  produit  prendrait  celte 
teinte,  ce  qui  constituerait  une  perte  très-préjudiciable. 

APPAREIL  DE  LA  FABRICATION  DU  GAZ  DE  HOUILLE. 

La  distillation  de  la  houille  s'opère  dans  des  cornues  en  fonte  ou 
en  terre  réfractaire.  Ces  dernières ,  plus  économiques  et  plus  du- 
rables, fournissent  en  outre  plus  de  gaz  que  celles  en  fonte;  les  ar- 
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gHes  qœ  l'on  emploie  à  Paris  sont  souvent  celle  de  Forges  ou  celle 
Je  HoQtereau.  On  emploie  ces  argiles  mélangées  de  ciment  prove- 
laot  des  vieilles  cornues^  ou^  à  leur  défaut^  de  la  même  argile  cal- 
lioée  au  rouge.  Ce  ciment  est  pulvérisé  et  passé  à  travers  un  tamis 
ni  ne  laisse  passer  que  le  ciment  de  la  grosseur  nécessaire;  le 
lélange^oit  être  aussi  intime  que  possible;  puis  on  confectionne 
»  cornues  ayant  la  formé  de  demi-cylindres^  sur  des  moules  en 
oisformés  de  planches;  la  pftte^  arrivée  à  consistance  convenable^ 
st  d'abord  étendue  sur  une  planche  poséeàplat^  et  présentant  une 
irface  un  peu  plus  grande  dans  tous  les  sens  que  les  dimensions  de 
i  cornue.  La  pâte  est  battue  avec  un  maillet  en  bois;  on  lui  donne 
ne  épaisseur  de  5  centimètres^  et  Ton  monte  successivement  la 
fitesur  le  moule  posé  sur  cette  couche  qui  constitue  là  partie  infé- 
rieure de  la  cornue  ;  pour  cela  on  la  roule  en  longs 
et  gros  rouleaux  que  Ton  applique  successive- 
ment, en  les  pétrissant  fortement^  sur  les  portions 
déjà  placées^afinde  ne  pas  laisser  d'air  interposé  : 
ces  comuesdoivent  être  préparées  longtemps  d'a- 
vance, pour  qu'elles  puissent  sécher  lentement, 
d'abord  dansdessaliesaérées^  puis  dansdessalles 
chauffées  graduellement  et  aussi  parfaitement 
que  possible  avant  d'être  employées.  Elles  ont 
en  moyenne  une  capacité  de  1  ^  hectolitre. 
La  partie  antérieure  de  ces  cornues^  qui  est 
ouverte^  a  dans  son  épaisseur  plusieurs  trous 
I  destinés  à  recevoir  des  boulons  au  moyen  des- 
quels on  adapte  solidement  les  têtes  A  (fig. 
69  et  69  bis  et  ter),  qui  portent  le  tuyau  montant, 
B  (69,  vu  de  côté;  69  bis  y  vu  en  dessus,  69  ^^r,  vu 
de  face).  A  l'orifice  de  la  cornue  on  pratique  une 
rainure  en  saillie  tout  autour  ;  elle  s'engage  exacte- 
I  tement  dans  une  rainure  en  creux  correspondante^ 
pratiquée  dans  la  plaque  de  fonte  qui  fait  le  bord  de 
la  tête  :  avant  de  la  poser,  on  y  introduit  de  l'argile 
délayée,  pour  rendre  la  fermeture  plus  hermétique. 
Les  têtes  des  cornues  sont  fermées  par  un  obturateur  C,  C,  en 
*^le,  maintenu  par  la  vis  D  engagée  dans  une  barre  de  fer  mainte- 
nue dans  des  soutiens.  Quand  on  veut  enlever  les  obturateurs  pour 
^'Wer  ou  chaîner  les  cornues,  on  dévisse  D,  et  l'on  dégage  les  sou- 
tiens pour  enlever  l'obturateur. 


Fig.  ea  bis. 


.m  ter. 


Les  fours  dont  on  se  sert  sont  à  3  ou  à  5  cornues;  fes  foyers  sont:, 
disposés  pour  brûler  du  coke  ou  le  goudron  pro  venant  de  la  distil — 
lation  :  chacun  de  ces  deux  modes  exige  une  disposition  particulière  « 

FOUR  A  CINQ  CORNUES,  GHAUFFi   AU    COKE. 

Ce  four  est  représenté  par  les  fig.  70 et  lObiseiter  :  70  est  Télér — 

S«y  _i  «^    iw         vation  de  la  face  antérieure;  70  6i^  ^9 
^J*-^^-«»— M — ^  la  coupe  suivant  la  ligne  (  a:,  y  ),  d^^ 
|ij  la  fig.  70^,  qui  est  la  coupe  seloar-i 

la  ligne  (^,  is)  de  la  fig.  70  bis; 

(/S^.70)  A,portedufoyer;B,B. . 

plaques  de  fonte  qui  ferment  h ^ 

cameaux  dans  lesquels  se  trouven^^t 
les  tubes  de  fonte  ;  C,  cendrier  ;  D,\      ^, 

oritices  de  rentrée  de  Tair  dans  h ^.s 

tuyaux  ;  E,  plaque  de  fonte  plein(=^, 

servant  à  filmer  l'orifice  du  cen^^- 

drier;  F,  F,  plaques  de  fonte  per-=    '- 

cées,  laissant  passer  l'air  qui  al^c^i- 

mente  lacombustion  ;  G,  6,...  tête 

des  cornues^  non  munies  de  leui 

Pig.  70.  obturateurs;  H,Hy •  ••  tubes  de  fon^^ie 

partant  de  la  partie  supérieure  des  tètes ,  et  destinés  à  conduire  l^H^ 

gaz  dans  le  barillet  I ,  qui  est  supporté  par  des  colonnes  en  fonte^  K,K 

lies  coupes  représentées  par  les  fig.  70  bis  et  ter  permetteii^^^ 


Fig.  70  6». 


Pig.  70  l0r. 


\ 
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de  suivre  la  marche  des  gas  provenant  de  la  combustion^  qui  est 
indiquée  par  les  flèches  a,  b,  ty  d,,  «,  f,  g  y  en  arrivant  en  h,  ces  gaz 
trouvent  une  issue  par  la  cheminée  traînante  A,  qui  est  commune 
à  tous  les  fours  d'un  même  massif.  Quand  on  veut  arrêter  un  four, 
OQ  ferme  la  communication  avec  cette  cheminée  au  moyen  de  la 
brique  »  B^  que  l'on  fait  mouvoir  avec  un  riogard  par  le  cameau  D, 
que  Ton  recouvre  lui-même  d'une  autre  brique  C. 

Oq  peut  de  même  suivre  la  marche  de  l'air  servant  à  alimenter 
la  combustion  5  il  entre  dans  les  tubes  en  fonte  E ,  qu'il  traverse  ; 
passe  dans  tes  tubes  F^  qu'il  traverse  de  même;  remonte  dans  G , 
passe  de  là  dans- H)  d'où  il  passe  par  les  orifices  K  dans  le  foyer  I. 
Ces  tubes  sont  portés  au  rouge  sombre  par  le  passage  des  gaz  de  la 
combttstioOy  et  «ervent  ainsi  à  échauffer  Tairqui  les  traverse  avant 
d'arriver  aous  la  grille  du  foyer^  ce  qui  augmente  la  température  en 
dimuani  la  dépense  de  combustible. 

Dans  la  fig.  70  ter,  on  voit  la  marche  du  gae  qui  sort  des 
ooniues  or  passant  par  les  tubes  M,  M,...  dans  le  barillet  P,  et 
disposés  de  usanière  à  être  facilement  démontés  pour  le  net- 
to}age>  quand  oo  enlève  les  obturateurs  N^  N,...  Le  gas  des  cor- 
nues des  divers  fmm  d'un  même  massif  se  réunit  dans  le  barillet 
qii  leur  est  eoflMBun,  oomme  on  le  voit  dans  la  fig.  70.  Les  tubes  N , 
N^k.  ploQgeaai  de  3  centimètres  environ  dans  le  liquide  du  barillet, 
ies  cornues  sont  toutes  isolées  les  unes  des  autres. 


POUR  X  ^ÔlÔ  COlaNtËS,   CHAUFFÉ  PAR  LE  GOUDRON. 


La  disposition  du  foyer  pour  la  combustion  du  goudron  est  dif- 
férente; il  n'y  a  pas  de  grille ,  mais  une  aire  en  briques  bien  jointes, 

sur  lesquelles  la  combustion  s'o- 
père :  la  fiy.  71  présente  la  coupe 
suivant  la  ligne  {œyy)de\s,  fig.  71 
bis  et  celle-ci  la  coupe  suivant  la 
ligne  ltyZ)del9Lfig.li. 

Le  goudron  arrive.par  une  rigole 
en  fonte  B,  sur  Taire  A;  la  com- 
bustion est  entretenue  au  moyen 
de  l'air  qui  pénètre  par  l'ouverture 
Cj  pratiquée  au-dessous  de  la  ri- 
^S'  7f-  gole  qui  introduit  le  goudron^  dont 
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la  combustion  est  complète;  L^ 
foyer  doit  avoir  une  plus  grande 
hauteur  que  quand  on  brûle  du 
coke^  en  raison  de  la  flamme  qui 
est  très-longue;  parce  qu'on  a  re- 
connu que  le  foyer  était  bien  plus 
rapidement  détruit  surtout  par 
la  vitrification  des    briques,  la 
température  étant    plus  élevée. 
Pour  éviter  des  réparations  trop 
coûteuses^  on  fait  une  sorte  de  che- 
Fig.  71  bu.  mise  intérieure^  D,D^  en  briques 

aussi  réfractaires  que  Ton  puisse  se  procurer,  et  que  Fon  peut  re- 
nouveler sans  autant  de  frais  :  c'est  à  cause  de  cette  grande  hau- 
teur du  foyer  que  Ton  est  réduit  à  n'employer  que  trois  cornues 
ordinaiicment  dans  ces  fours. 

Le  goudron  doit  arriver  en  filet  continu;  il  part  d'un  réservoir  en 
tôle  que  l'on  place  au-dessus  des  fours ,  ce  qui  est  nécessaire  pen- 
dant l'hiver,  afin  de  le  maintenir  assez  fluide  pour  qu'il  coule  facile- 
ment et  n'obstrue  pas  les  conduits  qu'il  doit  traverser. 

Les  gaz  provenant  de  la  combustion  suivent  les  chemins  indiqués 
par  les  flèches  a,  6,  £?,  et  se  rendent  par  d  dans  la  cheminée  com- 
mune E. 

Ce  système  est  employé  de  préférence  dans  les  localités  où  l'on 
ne  trouve  pas  facilement  à  écouler  le  goudron  ;  mais  à  Paris,  oii  Ton 
peut  le  placer  facilement,  on  a  calculé  que  ce  mode  ile  chauffage 
des  fours  reviendrait  à  un  prix  d'un  tiers  plus  élevé  que  celui  du 
chauffage  au  coke. 

Les  cornues  reposent  par  leurs  deux  extrémités  sur  les  murs  des 
faces  antérieures  et  postérieures  du  fourneau.  Cette  disposition 
permet  d'enlever  celles  qu'il  faut  remplacer  sans  toucher  aux  autres 
et  sans  interrompre  le  travail. 

Le  liquide  contenu  dans  le  barillet  sert  à  isoler  les  cornues  les 
unes  des  autres,  mais  le  niveau  est  maintenu  constant  par  un  tube- 
siphon  faisant  l'office  de  trop-plein,  par  lequel  s'écoule  le  goudron 
qui  vient  s'y  condenser. 

Le  gaz  sort  du  barillet  par  un  tuyau  qui  le  conduit  dans  l'appareil 
réfrigérant,  composé  d'un  système  de  tuyaux  verticaux  en  fonte 
(fig.  72  et  72  bis^  72  présentant  l'élévation  et  la  coupe  verticale  ; 
72  bis,  la  coupe  horizontale). 
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Le  gaz  arrive  par  le  tuyau  A  y  communiquant  transversalement 
avee  un  autre  B^  qui  les  distribue  dans  les  tubes  verticaux  a  y  b,  c, 
dy  Cyfifig.  7i  ^s);  ces  tubes  plongent  de  4  à  2  millimètres  en  C,  dans 
le  liquide  contenu  dans  la  caisse  fermée  en  fonte  G^  qui  se  trouve 
k  la  partie  inférieure;  le  gaz  passe  de  l'eau  dans  les  tubes  a',  b', 
e\  etc.^  après  avoir  ainsi  cédé  à  l'eau  une  partie  notable  de  son 
ammoniaque  et  le  reste  de  son  goudron  ;  le  niveau  est  maintenu 
par  un  tube-siphon  disposé  comme  celui  du  barillet ,  pour  l'écou- 
lement du  goudron  principalement.  Ces  tuyaux  sont  suffisamment 
refroidis  par  le  courant  d'air;  cependant, 
en  été  ce  moyen  ne  s^ait  pas  assez  ef- 
ficace :  souvent  on  fait  arriver  uncourant 
d'eau  sur  les  tuyaux,  mais  on  préfère  les 
renfermer  dans  une  caisse  en  tôle  D,  qui 
reçoit  l'eau  froide  parle  tuyau  inférieur 
E^  Teau  échaufTée  sort  parle  tuyau  su- 
périeur F. 

Dans  ces  réfrigérants  on  condense  le 
goudron  et  de  l'eau  chargée  de  sels  am- 
moniacaux; les  tubes  sont  quelquefois 
tapissés  de  naphtaline  imprégnée  de  gou- 
dron qui  finit  par  les  obstruer.  Ce  gou- 
dron peut  être  employé  en  place  de  bi- 
tume, ainsi  qu'on  l'avait  espéré  ;  on  le 
chaufTe  en  vase  clos  pobr  chasser  l'eau 
et  les  carbures  volatils  qu'il  contient ,  et 
,que  Ton  recueille  comme  produit  de 
*^ cette  distillation;  il  reste  du  brai  sec. 
En  sortant  des  condensateurs,  le  gaz 
contient  encore  du   sulfhydrate  et  du 
carbonate  d'ammoniaque ,  du  cyanure  et 
di)  suMbcyanure  d'ammonium,  de  l'acide  carbonique ,  du  sulfure  de 
carbone ,  dont  il  «st  nécessaire  de  purger  le  gaz ,  principalement 
pour  le  sulfure  de  carbone  qui  par  sa  combustion  produit  non-seu- 
lement de  l'acide  carbonique,  comme  le  gaz  d'éclairage  lui-méine, 
ïnais  aussi  de  l'acide  sulfureux ,  nuisible  en  ce  qu'il  provoque  la  toux, 
et  que,  pénétrant  les  étoffes,  il  s'y  change  en  acide  sulfurique  qui 
les  brûle.  Cette  épuration  ne  peut  s'obtenir  que  par  des  agents 
ues  que  l'on  dispose  convenablement  dans  des  épurateurs 


19 


Fig.  72. 


^ont  la  capacité  est  de  i  |  à  2.mètres  cubes. 
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La  figure  73  montre  la  doupe  verticale  d'un  épurateur.  Il  est 
02»  ^  G^i>      construit  en  tôle  assemblée  par 

des  rivets;  le  gaz  arrive  par  le 
tuyau  A^  situé  à  la  partie  infé- 
rieure ,  et  en  montant  traverse 
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Fiff.  73. 
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les  claies  B,  B^...  en  tôle  per- 
cée de  trous  et  en  lattes  que 
l'on  recouvre  de  la  matière  épu- 
(/  ..n-  '"•  A      rante  :  le  gaz  qui.  a  traversé 

ces  claies  passe  dans  un  espace  C,C,  ménagé  par  une  cloison  en  tôle, 
et  il  rextrémité  inférieure  duquel  est  disposé  un  tuyau  d^où  il  peut 
se  rendre  dans  un  autre  épurateur.  L^expérience  a  montré  qu'il  y 
avait  avantage  à  faire  traverser  le  gaz  en  montant,  et  non  en  des- 
cendant. Le  couvercle  D  est  à  fermeture  hydraulique. 

On  peut  disposer  méthodiquement  les  épurateurs  de  manière 
que  Topération  ne  soit  jamais  arrêtée  pendant  que  Fou  change  la  ma- 
tière épurante  de  Tun  d'eux  lorsqu'elle  a  perdu  ses  qualités  efRcaces^ 
comme  on  peut  le  voir  dans  la  figure  74.  Quatre  épurateurs  A,  B ,  C, 

D^   sont  placés  carrément;    au 
centre  se  trouve  une  cloche  E, 
qui,  au  moyen  d'une  autre  qui  est 
à  l'intérieur,  forme  une  fermeture 
hydraulique.  On  représente  cette 
cloche  sans  son  couvercle,  pour 
faire  apercevoir  la  disposition  inté- 
rieure. La  cloche  intérieure  e&i 
munie  de  diaphragmes  chargés 
de  distribuer  le  gaz  qui  arrive  par 
le  tuyau  central  H,  d'où  il  passe 
dans  le  tube  a  de   l'épurateur 
A;  il  en  sort  par  le  tube  b,  et  re- 
^*'  ^*'  vient  ainsi  dans  un  autre  compar- 

timent delà  cloche,  d'où  il  va  par  c  dans  l'épurateur  B  ;  de  là,parrf, 
il  vient  par  e  dans  l'épurateur  C,  ressort  par  f.  Ce  tube  le  conduit 
dans  la  cloche ,  d'où  il  passe,  par  le  tuyau  I,  dans  une  autre  série 
d'épurateurs;  l'épurateur  D  se  trouve  isolé,  et  l'on  peut  renouveler 
la  matière  épurante. 

On  change  les  communications  en  faisant  tourner  la  cloche  dont 
chaque  quart  de  tour  met  le  tuyau  central  H  en  [communication 
successive  avec  a,  c,  e,  g. 


TOUR  ▲  TROIS  CORNUES,  CHAUFFÉ  FAR  LE  Ck)UDRON.  StM 

Le  tuyau  I  de  la  cloche  du  dernier  système  d'épurateurs  est  en 
c(Hnmuiiication  directe  avec  le  gazomètre. 

LesmatièresqueFon  emploie  pour  l'épuration  etqui  doivent  absor- 
ber, en  se  combinant  avec  elles,  les  substances  que  nous  avons  citées^ 
sont  la  chaux  hydratée^  qui  absorbe  Pacide  carbonique  et  une  partie 
de  l'acide  sulfhydrique  :  elle  est  mêlée  avec  de  la  mousse  ou  du  foin 
humides;  les  combinaisons  ammoniacales  sont  absorbées  par  le  sul- 
fate de  chaux^  qui  produit,  par  la  décomposition  du  carbonate  d*am- 
moniaque,  du  carbonate  de  chaux  et  du  sulfate  d'ammoniaque. 
Dans  Tautre  série  d'épurateurs  on  doit  employer  des  agents  capables 
d'absorber  l'acide  sulfhydrique  et  l'ammoniaque.  M.  Penot  emploie 
pour  rempUr  ce  but  du  sulfate  de  plomb  :  on  y  a  substitué  le  chlo- 
rurede  manganèse  qui  provientde  la  fabrication  du  chlore ,  et  qui  n'a 
que  très-peu  de  valeur,  ainsi  que  le  sulfate  de  fer,  lequel  ,  n'ayant  pas 
kesoin  d'être  de  quaUté  supérieure,  ne  revient  qu'à  cinq  ou  six  francs 
les  cent  kilos.  Dans  quelquesusines  en  Angleterre,  on  se  sert  en  outre 
d'oxyde  de  fer.  Unindustriel,  en  France,  emploie  le  procédé  .suivant  : 
Les  matières  épurantes  sont  mélangées,  comme  celles  des  autres  fa- 
bricants, avec  du  sable,  de  la  sciure  de  bois,  du  poussier  de  coke 
grossier,  pour  que  la  matière  soit  plus  facilement  traversée  par  le 
gaz.  M.  Laming  revivifie  sa  matière  épurante  ferrugineuse  par  le 
même  procédé  que  suit  un  autre  industriel  pour  les  matières  manga- 
nésiennes.  Ces  métaux  sont  transformés  en  sulfures  par  le  sulfhy- 
diate  d'ammoniaque,  lorsque,  la  transformation  étant  complète ,  la 
matière  est  devenue  inerte.  Après  avoir  été  humectés  et  exposés  à 
fair,  ces  sulfures  métalliques  se  changent  en  sulfates  en  peu  de  temps^ 
à  Von  a  soin  de  renouveler  les  surfaces,  et  le  mélange  peut  être  em- 
ployé de  nouveau.  En  y  mêlant  de  la  chaux,  on  obtient  un  autre 
^tat  important  :  les  oxydes  de  ces  métaux,  mis  en  liberté  ,  peu- 
vent absorber  l'acide  sulfhydrique  libre  ;  et  non-seulement  il  se 
forme  des  sulfures,  mais  encore  il  se  dépose  du  soufre  :  ce  dernier 
ï&ultat  est  la  conséquence  de  la  suroxydation  des  oxydes  de  fer 
^de  manganèse;  l'acide  sulfhydrique  les  change  en  protosulfure,  et 
ûon  eo  sulfure  correspondant  au  degré  d'oxydation  existant  :  il  y 
*  donc  une  quantité  d'hydrogène  nécessairement  employée  à  ra- 
Wiener  c^  oxydes  à  l'état  d'oxyde  MO ,  et  une  quantité  correspon- 
dante de  soufre  mise  en  liberté. 

Une  grande  partie  de  l'ammoniaque  du  commerce  provient'  des 
^^recueillies  dans  les  condensateurs  et  des  sels  ammoniacaux  qui 
^produisent  dans  les  épurateurs.  Ce  sont  MM.  Martin  et  Badin  de 
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Lyon  qui  les  premiers  ont  eu  Fidée  de  retirer  directement  Tao 
moniaque  des  eaux  condensées  pour  leur  fabrication  d'orseille.  Quel 
ques  années  après^  M.  Mallet  exploita  cette  môme  braache  d'industri 
à  Paris. 

Dans  les  grandes  usines^  le  gaz^  avant  d'arriver  dans  les  tuyau 
condensateurs^  passe  dans  de  larges  tuyaux  souterrains  qui  laisaen 
écouler  dans  des  citernes  le  goudron  et  les  eaux  ammoniacales 
c'est  principalement  dans  ces  tuyaux  que  se  dépose  la  naf^taline 
A  la  suite  des  condensateurs^  pour  achever  le  dépôt  du  goudron ,  o 
dispose  un  large  cylindre  en  fonte ,  séparé  en  deux  compartiment 
remplis  de  coke ,  dans  lequel  le  gaz  passe  avant  de  se  rendre  dar 
les  épurateurs. 
Le  gaz,  en  sortant  du  dernier  épurateur,  se  rend,  au  moyen  d'n 

tuyau  branché  C ,  dans  te  gs 
zomètre  A  (  /î^.75)  ;  la  6gfa 
75  bis  représente  le  pis 
du  gazomètre;  la  figure  a,  I 
coupe  verticale.  A  est  ui 
cloche  en  tôle  assemblée  pi 
des  rivets,  et  dont  le  diamèti 
est  généralement  double  d 
la  hauteur  :  les  dimensioii 
^^^  ordinaires  sont  :  12  mètre 
Fig.  75.  pour  la  hauteur,  24  à25  pou 

le  diamètre.  Lorsqu'on  a  voulu  dépasser  ces  dimensions,  lesrésul 
tats  n'ont  pas  été  satisfaisants.  La  cloche  plonge  dans  une  cuve 
B,B,  en  maçonnerie  hydraulique,  parce  qu'elle  doit  toujours  être 
pleine  d'eau.  Le  tuyau  C,C,  par  lequel  arrive  le  gaz,  remonte  jusqu'au 
niveau  supérieur;  le  tuyau  D,D,  de  départ,  est  au  même  niveau,  el 
traverse  comme  le  premier  le  fond  de  la  cuve,  lequel,  à  cette  place, esl 
formé  par  une  plaque  de  tôle  F,F.  La  cloche  du  gazomètre  est  équi 
librée  par  des  contre-poids  E,E ,  qui  sont  destinés  à  empêcher  qu< 
le  poids  de  la  cloche  n'augmente  la  pression  que  subit  le  gaz  i 
son  arrivée  ;  ces  contre-poids  sont  diminués  lorsqu'on  veut,  au  con- 
traire, augmenter  la  pression  pour  forcer  le  gaz  à  s'écouler  par  H 
tube  de  distribution  D,D;  cette  diminution  des  contre-poids  s'ob- 
tient en  enlevant  un  certain  nombre  des  rondelles  de  fonte  donl 
ils  sont  formés.  Ils  sont  d'ailleurs  suspendus  à  des  chaînes  pas- 
sant sur  des  poulies  supportées  pai'  des  colonnes  en  fonte  ou  €f 
bois  qui  servent  à  maintenir  la  cloche  au  moyen  de  galets  rou- 
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iaois  sur  des  bandes  de  fer  méplat ,  soutenues  par  ces  colonnes. 
Le  plan  (fig.  75  bis)  fait  voir  que  la  cloche  est  maintenue  par 
quatre  colonnes  semblables;  mais,  si  les 
gazomètres  sont  de  grande  dimension^ 
on  augmente  leur  nombre,  toujours  en 
nombre  pair. 

n  ne  faut  pas  que  la  pression ,  pour 
Trarrivée  du  gaz  dans  les  gazomètres,  dé- 
passe 10  centimètres,  car  alors  le  gaz 
s'échapperait  par  les  fissures  et  les  join- 
tures des  cornues  et  des  diverses  parties 
de  l'appareil.  Ordinairement  on  ne  donne 
Fig.  75  hu.  pgjj  ^J^g  pression  supérieure  à  7  centi- 

mètres ;  on  peut  l'augmenter  ou  la  diminuer  à  volonté,  en  diminuant 
oo  augmentant  Touverture  des  valves  des  tuyaux  par  lesquels  le 
gaz  se  distribue* 

FABRICATION  DU  GAZ  DE  RÉSINE  ET  D'hUILE. 

La  résine  est  placée  dans  un  réservoir  en  tôle  divisé  en  deux  com- 
partiments C  et  D  {fig.  76), 
par  un  diaphragme,  égale- 
ment en  tôle  et  percé  de 
trous.  La  résine  placée  dans 
la  partie  C  fond,  et  coule  par 
lestrous  du  diaphragme  dans 
la  partie  D,  à  laquelle  est 
adapté  un  robinet  par  lequel 
on  la  fait  écouler  dans  la 
cornue  B  par  l'entonnoir  E. 
La  cornue  est  remplie  à  moi- 
tié de  coke,  qui,  étant  incan- 
Fig.  76.  descent,  décompose  la  ré- 

sine qui  tombe  sur  lui;  le  gaz  produit  se  dégage  par  le  tuyau  H,  qui 
plonge  dans  un  réservoir  en  tôle  I,  destiné  à  recueillir  les  vapeurs 
des  carbures  d'hydrogène  condensables  par  le  refroidissement  que 
produit  un  courant  d'eau  froide  circulant  dans  la  double  enve- 
k)ppe  K.  Le  gaz  sort  du  réservoir  par  le  tuyau  L,  et  se  rend  dans  le 
barillet  M ,  dans  lequel  se  condensent  encore  des  carbures.  Le  gaz 
se  rend  ensuite  directement  du  barillet,  dans  le  gazomètre;  il  n'est 
pas  nécessiiire  d'employer  d'épurateurs.  Le  réservoir  I  est  muni 
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d'un  tube-siphon  P  y  qui  sert  de  trop-plein  ^  et  le  barillet  est  pourra  ^ 
d'un  tube  semblable  N.  Ces  trop-pleins  amènent  les  carbures  coih^ 
denses  dans  une  rigole  Q,  d'où  on  les  prend  pour  les  faire  repasse^ 
dans  la  cornue  en  les  versant  sur  la  résine  y  dans  la  partie  C  du  ré^ 
servoir. 

Les  cornues  sont  munies  d'une  ouverture  G^  laqudle  est  fermée  avec 
un  obturateur  que  Ton  enlève  pour  nettoyer  au  besoin  le  tuyau  H^ 
quand  il  s'engorge.  Elles  sont  chauffées  par  un  foyer  A;  les  gaz  de 
la  combustion  passent  par  les  espaces  F,  F^  circulent  autour  des 
cornues^  montent  par  le  cameau  supérieur,  échauffent  le  réservoir 
Cyhy  et  font  liquéfier  la  résine. 

Cette  fabrication  est  plus  simple^  et  le  gaz^  ayant  un  pouvoir 
éclairant  double  de  celui  de  la  houille,  est  préférable  pour  Téclai- 
rage  des  usines. 

ÉCLAIRAGE  AU  GAZ  HYDROGÈNE. 

MM.  Selligue  et  Jobard  ont  pris,  en  1834,  un  brevet  pour  la  fabri- 
cation d'un  gaz  d'éclairage  provenant  de  la  décomposition  de  l'eau 
par  le  charbon  incandescent,  procédé  qui  procure  le  gaz  hydro- 
gène à  bas  prix;  dans  cette  opération^  il  se  forme  en  même  temps 
de  l'hydrogène ,  de  l'oxyde  de  carbone  et  de  l'acide  carbonique  :  on 
absorbe  ce  dernier  gaz,  et  il  ne  reste  que  les  deux  premiers;  mais, 
comme  ces  gaz  n'ont  qu'un  très-faible  pouvoir  éclairant,  ces  indus- 
triels les  faisaient  passer  dans  des  cylindres  en  fonte  remplis  de 
chaînes  de  fer  ou  de  ferraille  que  l'on  portait  au  rouge,  et  sur  les- 
quelles coulait  un  filet  continu  d'huile  provenant  de  la  distillation 
des  schistes  bitumineux;  le  gaz  hydrogène  s'en  saturait,  acquérait 
ainsi  un  pouvoir  éclairant  puissant,  et  la  flamme  n'était  pas  fuli- 
gineuse. 

En  1847  M.  Gillard  a  imaginé  d'employer  le  gaz  hydrogène, 
produit  par  le  même  procédé ,  sans  faire  intervenir  aucun  carbure 
d'hydrogène  :  le  pouvoir  éclairant  est  produit,  dans  ce  système, 
par  une  sorte  de  mèche  cylindre  en  treillage  fait  avec  du  fil 
de  platine  qui ,  porté  au  rouge  par  la  combustion  du  gaz ,  donne 
une  lumière  blanche  très-belle,  ayant  l'immense  avantage  d'être 
fixe  et  de  ne  pas  fatiguer  la  vue  comme  une  lumière  vacillante. 

L'appareil  consiste  en  cornues  de  fonte  de  2  mètres  de  long,  leur 
diamètre  est  de  34  centimètres;  l'épaisseur  des  parois  estde  24  mil- 
limètres ;  elles  sont  montées  comme  à  l'ordinaire,  mais  dispo- 
sées de  manière  qu'elles  puissent  supporter  sans  inconvénients 
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la  plus  haute  température  possible  >  ce  qui  est  nécessaire  pour  que 
l'oxygène  de  Teau  ne  produise  presque  que  de  Tacide  carbonique 
et  tré»-p6u  d'oxyde  de  carbone. 

La  vapeur  d'eau  produite  par  un  générateur  chauffé  au  moyen 
de  la  chaleur  perdue  arrive  dans  les  cornues  par  des  tuyaux  cour- 
bés en  U,  qui  en  occupent  toute  la  longueur;  ils  sont  percés 
tfime  infinité  d'ouvertures  garnies  de  cylindres  de  porcelaine  qui 
sont  traversés  par  un  trou  d'un  petit  diamètre;  ils  ne  sont  pas  al- 
térés coname  le  métal  qui,  s'oxydant,  obstruait  les  ouvertures.  La 
vapeur  d'eau  arrive  ainsi  très-divisée  sur  le  charbon  de  bois,  qui 
occupe  la  moitié  de  la  cornue  environ.  Le  chargemept  est  de  25  kilos. 
Cette  V£q[)eur  d'eau,  lancée  par  une  pression  de  5  atmo^hères, 
n'étant  pas  à  une  température  élevée,  refroidit  le  charbon  et  ralentit 
la  production  du  gaz  :  M.  Bouilhet  a  paré  à  cet  inconvénient  en  fai- 
sant passer  la  vapeur  du  générateur  dans  des  tubes  de  fonte  où  elle 
^  surchauffée*  Cette  modification  fait  économiser  un  tiers  du  com- 
iHiàtibie. 

On  absorbait  autrefois  le  gaz  acide  carbonique  au  moyen  de  la 
chaux,  dont  il  fallait  1  kilogramme  par  mètre  cube  de  mélange  de 
gaz;  maintenant  cette  épuration ,  au  Ueu  d'être  une  charge,  est  un 
bénéfice  pour  ces  usines,  depuis  que  Ton  fait  absorber  l'acide  car- 
bonique par  des  cristaux  de  soude  (  carbonate  de  soude  ) ,  afin 
de  produire  du  bicarbonate  de  cette  base. 

Ce  gaz  est  inodore,  et  ne  peut  noircir  ni  les  peintures,  ni  l'ar- 
genterie, ni  les  dorures;  il  brûle  sans  aucune  fumée.  Dans  l'usine 
deH.  Ghrisiofie  il  est  employé  avec  un  grand  succès,  non-seule- 
neot  pour  l'éclairage^  qaais  encore  pour  faire  les  soudures;  les  ou- 
vriers nous  ont  déclaré,  pendant  l'examen  que  nous  avons  été  chargé 
défaire  de  ce  système  avec  M.  Jacquelain,  qu'ils  pourraient  tra- 
vailler à  cette  lumière  beaucoup  plus  longtemps  qu'avec  le  gaz  de 
iHMiiUe  sans  en  être  aussi  fatigués,  ce  qui  tient  certainement  à  la  fixité 
de  cette  lumière. 

On  a  reproché  à  ce  gaz  son  manque  d'odeur,  qui  ne  permet  pas 
le  s'apercevoir  quand  il  y  a  des  fuites,  d'où  il  pourrait  résulter 
'^  accidents  par  le  gaz  oxyde  de  carbone  qu'il  contient ,  gaz  qui  se 
^uve  aussi  dans  les  produits  de  la  distillation  de  la  houille,  et 
>^ue  dans  la  même  proportion;  mais  ce  dernier  a  toujours  une 
deur  fétide  qui  permet  de  reconnaître  une  fuite  dès  qu'elle  existe  : 
serait  facile  de  remédier  à  cet  inconvénient.  On  fait  aussi  une  ob- 
îctioa  sérieuse  au  sujet  des  ajutages  en  platine,  qui,  placée  sur  la 


296  SESQUIGARBURE   D'HTDAOGÈIIS. 

voie  publique^  pourraient  tenter  la  cupidité.  Ces  objections  tomben 
cependant  complètement  pour  les  applications  dans  les  ateliers ,  e 
les  ouvriers  feraient  avec  beaucoup  plus  de  facilité  et  moins  de  &• 
tigue  pour  la  vue  la  même  quantité  d'ouvrage. 

Les  expériences  photométriques  auxquelles  nous  avons  dû  soiu 
mettre  ce  gaz  nous  ont  donné  le  résultat  suivant  :  la  lumière  d'um 
lampe  Carcel  étant  représentée  par  100,  celle  d'un  bec  ordinaire  A 
ce  gaz  était  130;  les  nombreuses  expériences  faites  sur  le  gaz  de 
houille  lui  ont  donné  une  valeur  moyenne  de  127.  Ce  gaz  hy- 
drogène^ brûlé  dans  ces  conditions^  a  donc  un  pouvoir  éclainuif 
plus  grand  que  celui  du  gaz  de  houille. 

Les  becs  que  l'on  emploie  dans  la  combusticm  sont  les  mêmes 
pour  tous  ces  gaz;  ils  sont  disposés  comme  ceux  des  lampes d'A^ 
gant.  Au  lieu  de  mèche^  qui  est  inutile^  le  gaz  sort  par  de  petites  oa- 
vertures  pratiquées  à  la  partie  supérieure  du  bec.  Leur  nombre  varie 
cependant;  il  y  en  a  ordinairement  vingt,  ayant  un  diamètre  de| 
millimètre:  La  forme  ^  le  diamètre  de  la  cheminée  et  sa  haateor 
ne  sont  pas  indifférents ,  car  de  là  en  grande  partie  dépend  la  kNH 
gueur  de  la  flamme^  qui  doit  avoir  8  centimètres  pour  être  dans  k 
meilleure  condition  à^lairante  :  cette  condition  est  d'être  près  do 
point  où  la  flamme  deviendrait  fuligineuse  ^  sans  arriver  jusque-li. 
Davy,  qui  a  fait  de  nombreuses  expériences  pour  démontrer  quelles 
étaient  les  causes  produisant  les  flammes  les  plus  lumineuses, 
a  obtenu  le  résultat  que  la  pratique  a  confirmé.  Les  cheminées  ont 
20  centimètres  de  haut;  si  le  gaz  brûle  naturellement  sans  fumée, 
comme  d'hydrogène  surtout,  on  pourra  leur  donner  un  diamètre  plus 
grand,  parce  qu'on  n'a  pas  besoin  d'activer  le  tirage;  s'il  était  twp 
fort,  on  ne  pourrait  qu'y  perdre,  parce  qu'on  produirait  moins  de 
lumière  ,  si  la  flamme,  quoique  non  fuligineuse ,  contenait  du 
charbon,  parce  qu'on  déterminerait  trop  vite  sa  combustion  com- 
plète, et  qu'il  n'en  resterait  plus  assez  dans  la  flamme  pour  la  rendre 
éclairante. 

Si,  au  contraire,  l'épuration  du  gaz  n'a  pu  l'empêcher  de  brûler 
avec  une  fumée  plus  ou  moins  abondante,  il  faudra  diminuer  leur 
diamètre  pour  activer  le  tirage  et  faciliter  la  combustion  du  charboD 
qui  se  trouve  en  trop  grande  quantité  dans  le  gaz. 

Il  résulte  des  expériences  nombreuses  de  MM.  Christison  et  Tur- 
iier  sur  le  gaz  de  houille,  que  le  diamètre  des  cheminées  doit  être  à 
leur  hauteur,  en  moyenne,  dans  les  rapports  de  8  à  3, 12  à  5, 13  à  6, 
et  sealement  15  à  9,  ces  nombres  représentant  des  dixièmes  de  pou- 
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ces  anglais,  ou,  en  centimètres,  2,03  à  0,76;  3,05  à  1,27;  3,3  à 
1,52;  et  3,81  à  2,03. 

11  est  très-difficile  d'établir  en  chiffres  un  prix  de  revient  du  gaz, 
les  matières  premières  et  les  produits  obtenus  variant  de  prix  selon 
les  localités,  et  à  diverses  époques  pour  une  même  localité.  Mais  on 
peut  rendre  ce  calcul  facile,  en  donnant  :  1°  les  quantités  de  matières 
employées  pour  produire  un  volume  déterminé  de  gaz;  2®  les  quan- 
tités de  goudron ,  de  résidus  d'épuration  pouvant  être  employés  à 
la  production  de  l'ammoniaque;  3®  les  quantités  respectives  des 
divers  gaz  que  Ton  doit  consommer  dans  un  temps  donné  pour 
avoir  la  même  quantité  de  lumière.  Nous  prendrons  les  moyennes 
pour  tous  les  nombres;  autrement  il  faudrait  donner  à  ces  comptes 
une  étendue  trop  considérable.  Nous  supposerons  pour  la  produc- 
tion du  gaz  de  houille  remploi  de  cornues  en  terre ,  qui  durent 
fins  longtemps,  coûtent  moins,  et  donnent  plus  de  gaz  pour  une 
même  quantité  de  matière. 

100  kilogrammes  de  houille^  représentant  120  litres,  produisent 
ffi mètres  cubes  de  gaz,  183  litres  de  coke  mesuré  ras,  et  3  kilor- 
grammes 708  grammes  de  goudron  en  dépensant  91  litres  1/2  de  coke. 

1  kilogramme  d'huile  donne  833  litres  de  gaz. 

100.  mètres  cubes  de  gaz  de  houille  dépensent  donc  100  kilo- 
grammes ou  4  hectrfitres  80  litres  de  houille ,  plus  93  kilogrammes 
667  grammes  ou  3  hectoHtres  67  litres  de  coke  comme  œmbus- 
tiUe.  On  produit,  en  même  temps  que  le  gaz,  187  kilogrammes 
667  grammes  de  coke,  ou  9  hectolitres  60  litres  de  coke  et  14  kilo- 
grammes 834  grammes  de  goudron. 

100  mètres  cubes  de  gaz  d'huile  dépensent  120  kilogrammes 
d'huile,  et  seulement  moitié  du  coke  nécessaire  pour  la  production 
du  gaz  de  houille,  car  il  faut  une  chaleur  ménagée.  Soit  1  hectolitre 
84Utres  de  coke. 

Mais  comme,  dans  la  pratique,  100  mètres  cubes  de  gaz  d'huile 
équivalent  à  350  de  gaz  de  houille,  29  mètres  cubes  de  gaz  d'huile, 
en  nombre  rond,  vaudront  autant  que  100  mètres  cubes  de 
gazde  houille;  il  suit  de  laque,  pour  cette  quantité  équivalente  de 
gaz,  la  dépense  se  trouve  réduite  pour  le  gaz  d'huile  à  34  kilogram- 
mes 800  grammes  d'huile,  en  brûlant  un  peu  plus  d'un  demi-hecto- 
litre de  coke. 

Le  gaz  hydrogène  pour  éclairage  consomme  25  kilogrammes  de 
charbon  de  bois  pour  produire  100  mètres  cubes  de  gaz  épuré  d'a- 
cide carbonique,  et  connue  combustible ,  si  l'on  emploie  la  vapeur 
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surchauffée ,  47  kilogrammes  917  grammes  de  coke  ou  i  hectdit 
88  litres  de  coke.  Nos  calculs ,  faits  dans  les  circcmstances  les  pli 
défavorables^  nous  ont  donné  pour  prix  de  revient  du  mètre  coi 
0  fr.  16  c,  et  nous  pouvons  estimer  quil  ne  reviendrait  pas  à  pi 
de  0  fr.^  10  c.  dans  les  circonstances  normales. 

Il  faut  joindre  à  ces  éléments  d'évaluation  la  consommation  qn 
Ton  doit  faire  de  chacun  de  ces  gaz  pendant  une  heure^  pour  avoii 
sensiblement  la  méiiie  quantité  de  lumière. 
Pendant  une  heure  on  consomme  : 

Gaz  de  houille 160  liti-es. 

Gaz  de  l'huile. 46    — 

Gaz  hydrogène 227    — 

Le  gaz  de  Thuile  n'a  pas  besoin  d'épuration  :  il  n'y  a  dom;  pas 
de  frais  à  ajouter,  ni  de  bénéfices. 

Le  gaz  de  la  houille  a  besoin  de  plusieurs  sortes  d'épuratiois 
coûtant  un  prix  assez  élevé  aux  compagnies^  qui  ne  font  pii 
elles-mêmes  cette  opération;  elles  payent  une  sonàme  convenue 
à  des  industriels  qui  s'en  chargent^  et  qui  y  trouvent  des  bénéfioà 
considérables,  car  on  estime  a  plus  de  100^000  kilogrammes  les  seb 
ammoniacaux  qu'ils  retirent  de  toutes  les  usines  à  gaz,  qui^  au  lieo 
de  payer  pour  cette  épuration^  devraient  la  mettre  aux  enchères: 
les  soumissionnaires  certainement  ne  leur  manqueraient  pas. 

Le  gaz  hydrogène  doit  être  épuré  de  l'acide  carbonique;  mais  la 
Société  de  Passy  a  concédé  le  droit  d'épuration  à  un  industriel  qui 
emploie  cet  acide  pour  produire  du  bicarbonate  de  soude;  l'épuratiofl 
lui  rapporte  donc  un  certain  bénéfice  qui  doit  entrer  en  ligne  dé 
compte. 

COMBINAISONS  DU   CARBONE  AVEC  l'OXYGÈNE. 

'  Le  carbone  s'unit  à  l'oxygène  en  diverses  proportions,  et  produit 
ainsi  un  oxyde  et  six  acides  au  moins,  dont  quelques-uns,  prove- 
nant de  réactions  sur  les  corps  organiques,  devront  être  étudiés  ee 
détail  dans  la  partie  de  cet  ouvrage  où  l'on  traitera  de  la  cbimid 
organique. 

Ces  combinaisons  sont  l'oxyde  de  carbone,  dont  la  formule  est 
CO  ;  l'acide  carbonique,  qui  est  représenté  par  GO';  Tacide  oxalique, 
par  C'O' ,  en  le  supposant  anhydre  ;  l'acide  méroxalique,  par  G^i 
l'acide  rhodizonique,  par  OOt,  qui  ainsi  est  supposé  sans  eau  et  serait 
un  isomère  de  l'oxyde  de  carbone;  l'acide  mellitique,  parC'K)^  et  Ta- 
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cidecroconique,parCH)4.Cestroisderniéfs,ainsiquel'acideoxd4iquè, 
ne  peuvent  exister  sans  eau,  à  moins  qu'ils  ne  soient  combinés  avec 
des  bases ,  et  sont  ainsi  constitués  :  G*0M10  jG'O',  3  HO  ;  G40^  HO; 
enfin  CH)4,H0. 


OXYDE  Di:  CARSOME,  CO  =  14  ou  17ô,  1  litre  pèse  16^,264. 

L'oxyde  de  carbone  a  été  découvert  par  Priestley.  C'est  un  gaz 
Incolore,  inodore,  insipide;  sa  densité  est  0,968;  la  chaleur  et  l'é- 
lectricité sont  sans  action  sur  ce  corps;  il  est  inflammable  et  brûle 
avec  une  flamme  bleue;  il  n'entretient  pas  la  combustion,  ni  h 
respiration  des  animaux;  il  est  même  extrêmement  toxique,  c'est  ce 
qui  résulte  des  expériences  de  M.  Leblanc  :  il  suffit  de  jj^  de  ce  gaz 
dans  Tair  pour  faire  périr  un  oiseau.  C'est  principalement  à  la  pré- 
sence de  ce  gaz  que  l'on  doit  attribuer  l'asphyxie  par  le  charbon; 
car  il  ce  produit  toujours  en  quantité  d'autant  plus  considérable 
que  le  charbon  est  en  plus  grand  excès  dans  un  fourneau;  c'est  lui, 
et  non  l'acide  carbonique  qui  l'accompagne,  qui  cause  la  mort  :  dans 
tous  les  cas,  il  produit  des  maux  de  tête  très-violents.  Il  n'est  pas 
soluble  dans  l'eau. 

L'oxygène  est  sans  action  sur  ce  gaz  à  froid ,  mais  à  chaud  il  le 
transforme  en  acide  carbonique.  Son  affinité  pour  l'oxygène  à  chaud 
est  assez  grande  pour  qu'il  réduise  à  l'état  métallique  un  grand 
nombre  d'oxydés;  c'est  ainsi  que  dans  les  hauts  fourneaux  l'oxyde 
de  fer  est  réduit  :  il  agit  de  même  sur  certains  sels.  Les  sels  de 
sous-oxyde  de  cuivre  l'absorbent ,  surtout  le  sous-chlorure  dissous 
dans  l'acide  chlorhydrique.  On  se  sert  quelquefois  de  cette  propriété 
pour  séparer  ce  ga2  dans  les  analyses  de  mélanges  de  gaz.  Il  réduit 
même  à  froid  les  sels  d'or.  M.  Levol,  qui  a  découvert  cette  propriété, 
a  donné  en  même  temps  ainsi  un  moyen  de  reconnaître  la  pré- 
sence de  ce  gaz. 

Le  chlore  est  sans  action  sur  ce  gaz  dans  l'obscurité;  mais  si 
l'on  mêle  ces  deux  gaz  en  volumes  égaux,  et  qu'on  les  expose  à  la 
lumière  solaire,  on  voit  le  volume  diminuer  rapidement,  se  réduire 
à  moitié  et  se  décolorer. 

On  peut  obtenir  le  gaz  oxyde  de  carbone  par  un  grand  nombre 
de  procédés;  mais  ils  ne  le  donnent  pas  tous  au  même  degré  de  pu-' 
reté.  On  l'obtient  en  chatfffant  au  rouge  dans  une  cornue  de  grès 
un  mélange  d'oxyde  de  zinc  et  de  charbon  :  c'est  par  ce  moyen  que 
Priestley  l'a  découvert  en  cherchant  le  phlogisticjue.  La  réaction  est 
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tiès-fliD|rie:  ZiiO+C=Zd+00.  Onpeal  anssî  le  préparerei 

HjMiffant  dn  charibop  d«M 
«D  tidie  de  grès  oa  de  por- 
cebine  B  {fig.  77).  Oé 
£bI  passer  alors  un  courant 
Cûble  de  gaz  acide  carbo- 
ns-77.  mque^qm  se  dégage  d'un 

IbcoD  A.  La  tnmsformalîon  s'opèie  ainsi  :  00*  +  C  =2  GO.  Une 
partie  de  Faâdecarboniqiie  échappant  toojoiirs  à  la  réaction,  od  fait 
passer  le  gai  dans  un  flacon  laTCor  G,  contenant  une  dissolntioB 
de  potasse  on  un  lait  de  chaux  qui  absorbe  tout  Facide  carbonique. 
Le  procédé  qui  en  produit  le  phis  consiste  à  chauffer  dans  une  oor- 
nue  degrés  un  mâange  de  carbonate  de  chaux  (du  marbre  de  pré- 
férence) en  poudre  et  de  charbon  de  bois  que  Fon  a  {NréalaUeiaàDl 
fortement  calciné;  le  charbon  décompose  Facide  carbonique  d|i 
Caire  dès  que  la  cornue  est  chauffée  au  rouge;  il  reste  de  la 
caustique  ^  CaO^Cœ  +  C  =  CAO + 2  GO.  On  peut  remplacer  le 
bonate  de  chaux  par  oAm  de  baryte;  ce  qui  donne  de  la 
caustique  à  peu  de  frais. 

L'oxyde  de  carbone  obtenu  par  ces  divers  moyens  n'est  jamais 
àfaitpur^  le  charlKmretenant  toujoursfdusounKÙis  d'hydrogène 
se  mêle  à  Foxyde  de  carbone^  et  que  l'on  ne  peut  lui  enlever 
Facide  carbonique.  Dulong  a  conseillé  d'emjdoyer  Facide  o: 
ou  le  sel  d'oseille ,  qui  est  un  mâange  de  bi  et  de  quadrio: 
de  potasse,  et  de  ]es  traiter  par  Facide  sulfurique  ccMicentré.  h\ 
oxalique,  ainsi  qu'on  a  pu  le  voir  dans  nos  préliminaires  sur  lesoooh 
binaisons  du  carbone  et  de  Foxygène,  est  un  de  ces  acides  qû 
peuvent  exister  sans  eau  ou  sans  être  combinés  avec  une  base, 
par  unmoyen  quelconque^  on  lui  enlève  ou  soa  eau  ou  la  base  qui 
combinée  avec  lui,  il  devient  libre  ;  mais  en  même  temps  il  se  décorn^ 
pose  :  sa  composition  est  alors  représentée  par  C»0^,  qui  se  dédoubla 
en  volumes  égaux  d'oxyde  de  carbone  CO,  et  d'acide  carbonique, 
dont  la  formule  est  CO*.  On  a  donc  un  mélange  de  ces  deux  gaz  seu- 
lement, en  absorbant  Facide  carbonique  par  un  alcali,  chaux  éteint» 
en  poudre  ou  potasse  en  dissolution  ;  l'oxyde  de  carbone  seul  et 
parfaitement  pur  se  dégage.  C'est  au  moyen  de  Facide  sulfurique 
concentré  que  l'on  produit  la  réaction.  On  mêle  ordinairement  i 
partie  d'acide  oxalique  cristallisé,  qui  contient  3  équivalents d'eau^ 
avec  5  d'acide  sulfurique  concentré;  ce  qui  est  beaucoup  plus  qu'il 
ne  faudrait  :  car  alors  on  emploie  près  de  6  ,  équivalents  d'acide 
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snifurique  monohydraté  pour  i  d'acide  oxalique.  En  employant  un 
pea  moins  que  moitié  de  cette  quantité^  c'est-à-dire  3  équivalents 
(facide  sulfurique^  on  aurait  l'équation  suivante  :  C'O^,  3  HO 
+3S03HO=COH-CO'  H-3(S0^  2  HO).  On  met  un  excès  d'acide 
pour  que  la  réaction  se  fasse  plus  facilement. 
L'oxyde  de  carbone  est  composé^  en  poids,  de  : 

Carbone 42,85 

Oxygène 57,15 


100,00 

et  en  volume,  de  1  de  vapeur  de  carbone,  et  1  d'oxygène  sans  con- 
densation. 

Quelques  chimistes  adoptent  encore  l'opinion  de  Gay-Lussac  au 
qet  du  volume  de  la  vapeur  de  carbone,  et  représentent  cette  com- 
jÊi&on  par  2  volumes  de  vapeur  de  carbone  et  1  d'oxygène,  les  3 
iriames  condensés  en  2  volumes;  et  ils  représentent  la  composition 
^ife  facide  carbonique  par  volumes  égaux  de  vapeur  de  carbone  et 
Voxygène  condensés  de  moitié.  Mais  cette  dernière  hypothèse  n'est 
pas  probable  :  on  ne  connaît  pas  de  gaz  composés  de  volumes  égaux 
qn  présentent  de  condensation ,  hors  les  hydrogènes  carbonés,  qui, 
Meo  qu%  volumes  égaux,  peuvent  présenter  un  grand  nombre  de 
teondensations  diverses;  mais  seuls  jusqu'ici  ils  ont  fait  exception 
siècles  combinaisons  du  carbone  et  du  nitrogène,  qui  donnent  trois 
^wnposés  isomères.  Il  est  donc  probable  que,  s'il  y  a  condensation 
*ini8  l'acide  carbonique,  il  n'y  en  a  pas.  dans  le  gaz  oxyde  de  car- 
^%me,  et  que  l'opinion  deBerzélius,  qui  d'ailleurs  est  plus  générale- 
ment adoptée  maintenant,  est  la  vraie;  et  c'est  celle  que  nous  avons 
«ni  devoir  préférer. 

L'oxyde  de  carbone  qui  se  produit  naturellement  en  grande  quan- 
tité dans  les  hauts  fourneaux,  étant  combustible,  on  a  utilisé  depuis 
tiè»-longtem{)s  la  flamme  qui  sort  de  leurs  gueulards,  en  la  faisant 
passer  alternativement  dans  deux  fours  jumeaux  placés  à  la  partie 
sapâneure ,  pour  cuire  de  la  chaux  ou  de  la  brique.  Depuis  quinze  ou 
nnigt  ans  on  a  cherché  à  employer  ce  gaz  pour  l'affinage  de  la  fonte 
on  pour  chauffer  les  chaudières  des  machines  soufflantes  de  ces  four- 
neaux, et  Ton  a  donné  cet  emploi  de  l'oxyde  de  carbone  comme  une 
cho§e  nouvelle.  Dans  quelques  usines  à  cuivre  d'Angleterre,  on  le  pré- 
pare au  moyen  d'une  antliracite  qui  serait  d'un  très-mauvais  usage 

par  elle-même.  Les  foyers  des  fourneaux  à  réverbère  ont  une  grande 

profondeur;  et  il  se  fait  naturellement  de  l'oxyde  de  carbone ;,  qui 
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produit  la  flamme  nécessaire  à  ces  sortes  de  four,  flamme  que  d^ 
donne  pas  l'anthracite  directement.  Nous  aurons  à  décrire  ce  pro^ 
cédé  en  traitant  de  la  métallurgie  du  cuivre. 


AC^DE  CARM^imitJE,  GO*  =  22,  OU  275.  1  litre  pèse  lfS98. 

L'acide  carbonique  a  été  trouvé  dans  le  seizième  siècle  par 
Paracelse  et  Van  Helmont^qui^  Fayant  retiré  des  pierres  calcaires,  lui 
donnèrent  le  nom  d'acide  crayeux.  Peu  de  temps  après,  le  second  de 
ces  chimistes  reconnut  que  ce  gaz  se  dégageait  aussi  des  liquides  en 
fermentation ,  et  se  produisait  pendant  la  combustion  du  charbon  : 
ils  en  reconnurent  les  propriétés  principales,  sans  pouvoir  cependant 
connaître  sa  composition.  Black  vit  que  ce  gaz  était  absorbé  par 
les  alcalis,  et  qu'alors  ils  faisaient  effervescence  comme  les  calcaires, 
lorsqu'on  les  traitait  par  les  acides.  PriesUey  le  trouva  dans  Tair  at- 
mosphérique; mais  aucun  deces  chimistes  ne  connutsa  composition. 

Lavoisier,  en  4775,  reconnut  la  nature  de  ses  éléments,  et  établit 
même  sa  composition,  non  par  l'analyse,  mais  par  la  synthèse. 
Berzélius  ne  trouva  qu'une  différence  insignifiante  entre  ses  résul- 
tats et  ceux  de  Lavoisier.  MM.  Dumas  et  Stas  ont  enfin  déterminé 
de  la  manière  la  plus  rigoureuse  sa  composition,  qui  diffère  unpeo 
des  résultats  de  Lavoisier  et  de  Berzélius.  Nous  décrirons  l'opéra- 
tion par  laquelle  MM.  Dumas  et  Stas  ont  obtenu  leurs  résultats. 

L'acide  carbonique  existe  dans  la  nature,  dans  l'air,  et  dissous 
dans  l'eau  :  on  le  trouve  aussi  à  l'état  de  combinaison  avec  un  grand 
nombre  d'oxydes  métalliques  formant  des  carbonates,  dont  l'un  est 
une  des  roches  les  plus  abondantes  :  c'est  le  carbonate  de  chaux  à 
l'état  de  marbre,  de  craie,  etc.  Nous  ne  devons  nous  occuper  ici 
que  de  l'acide  libre. 

Les  volcans  en  produisent  des  quantités  considérables ,  même 
longtemps  après  leur  extinction  :  il  se  dégage  alors  des  fissures  du  ter- 
rain qui  les  avoisine;  dans  les  galeries  des  mines  de  houille,  surtout 
sur  la  rive  droite  du  Rhin ,  il  s'en  dégage  très-abondamment.  Sou- 
vent les  cavités  qui  existent  dans  le  sol  en  sont  remplies  :  la  grotte 
du  Chien,  près  de  Naples,  est  un  des,  exemples  les  plus  connus  de 
ce  fait  ;  ce  gaz  n'y  est  pas  seul,  car  il  est  très-K)dorant.  Dans  les  puits 
que  l'on  creuse^  il  en  sort  quelquefois  une  quantité  assez  grande  pour 
asphyxier  les  ouvriers  qui  y  travaillent;  certaines  caves  sont  dans  le 
même  cas  :  ce  qui,  de  même,  a  souvent  produit  de  funestes  accidents* 


ACnOS  GARBONIOm*  303 

U  n'est  donc  pas  étonnant^  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire, 
que  Tâir  atmosphérique  en  contienne  toujours  :  à  ces  causes  il  faut 
encore  ajouter  Tacide  carbonique  résultant  de  la  combustion  dans 
les  foyers,  de  la  respiration  des  animaux  ^  des  diverses  fermenta- 

(tions,  de  la  décomposition  spontanée  des  matières  organiques.  II 
résulte  de  ces  faits  que,  si  les  végétaux  ne  décomposaient  pas  Tacide 
carbonique  de  l'air,  sous  l'influence  de  la  lumière  solaire,  en  s'em- 
?  parant  du  carbone  et  en  rendant  à  Tair  l'oxygène ,  la  proportion  d'a- 
t^  cide  carbonique  dans  Tair  irait  toujours  en  augmentant;  mais  cet 
l     acte  de  la  végétation  maintient  la  proportion  de  ce  gaz  dans  l'air  , 

sang  qu^ou  trouve  par  l'analyse  qu'elle  augmente  ni  ne  diminue. 
L'acide  carbonique  se  trouve  aussi  en  dissolution  dans  les  eaux  de 

toute  nature;  dans  quelques  lieux ,  et  surtout  dans  le  voisinage  des 

volcans^  les  sources  donnent  des  eaux  assez  chargées  de  ce  gaz  pour 

être  mousseuses. 

L'acide  carbonique^  à  la  température  et  à  la  pression  ordinaires , 
est  un  gaz  incolore  :  son  odeur  est  très-faible,  mais  piquante  cepen- 
dant^ et  sa  saveur  légèrement  aigre;  sa  densité  est  4^529,  plus  de 
i  fcHS  J  «elle  de  l'air  :  aussi  peut-on  le  verser  comme  un  liquide 
d'un  vase  dans  un  autre.  Soumis  à  une  pression  de  36  atmosphères 
à  0*»  il  se  liquéfie;  et  ce  liquide,  soumis  à  une  température  de  —  70% 
se  solidifie  et  présente  la  transparence  de  la  glace  la  plus  pure  ; 
l'acide  carbonique  liquide^  en  s'évaporant  par  une  ouverture  capil- 
laire du  vase  qui  le  renferme,  produit  un  tel  froid  par  son  expansion 
subite  qu'il  se  solidifie  en  neige.  On  connaît  donc  ce  corps  sous  trois 
états  que  nous  étudierons  successivement- 

A  l'état  de  gaz ,  il  éteint  les  corps  en  combustion^  et  n'est  point 
inflammable  :  il  n'est  pas  propre  à  la  respiration  des  animaux ,  mais 
il  n'est  pas  vénéneux  comme  l'oxyde  de  carbone  :  les  accidents  qu*on 
attribuait  à  l'acide  carbonique  étaient  en  grande  partie  dus  à  la 
présence  de  l'oxyde  de  carbone. 

Des  expériences  récentes,  dues  à  M.  Dumas,  ont  montré,  en  effet, 
qu'un  animal  peut  graduellement  parvenir  à  vivre  dans  un  atmo- 
s^ère  contenant  25  à  30  pour  iOO  d'acide  carbonique. 

La  chaleur  est  sans  action  sur  ce  gaz  :  si  on  le  soumet  à  l'action 
d'une  série  d'étincelles  électriques,  il  se  décompose ,  en  partie  seu- 
lement, en  oxygène  et  oxyde  de  carbone.  On  a  vu  cependant  que 
l'oxyde  de  carbone  mêlé  avec  de  l'oxygène  était  changé  en  acide 
carbonique  par  l'étincelle  électrique.  Ces  actions  inverses  se  pro- 
duisent souvent  :  ainsi  de  l'hydrogène  mêlé  de  nitrogène  donne  de 
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rammooiaqiie  par  Fétincelle  électrique  ;  de  rammoniaque  traitée  cj 
même  donne  de  Thydrogène  et  da  nitrogène. 

L^acide  carbonique  rougît  faiblement  la  teinture  du  tournesol^  à  la 
quelle  il  donne  seulement  l'apparence  du  ronge  vineux;  M.  Makigutt 
a  annoncé  que,  si  Ton  comprime  l'acide  carbonique  à  2  atmosphères 
dans  un  vase  contenant  de  la  teinture  du  tournesol^  elle  prend  akxs 
la  teinte  rouge  pelure  d'ognon,  comme  par  les  acides  énergiques.  Ce 
résultat  est  fort  difficile  à  expliquer.  En  ett^,  quelle  que  soit  la  quan- 
tité d'acide  carbonique  que  l'on  fasse  agir  à  la  pression  ordinaire  sur 
cette  teinture ,  elle  ne  prend  jamais  cette  nuance;  il  faudrait  donc 
que^  sous  l'influence  de  la  pression ,  il  prît  un  état  isomérique  parti- 
culier qui  lui  donnât  des  propriétés  acides  plus  énergiques,  ce  qui 
est  possible.  S'il  en  était  autrement^  c'est  que^  dans  cette  expérienee, 
l'acide  carbonique  aurait  entraîné  un  peu  de  Tacide  chlorbydricpie 
ou  de  l'acide  sulfurique  qui  avait  servi  à  le  préparer  :  il  serait  inj^ 
portant  de  vérifier  le  fait  avec  les  précautions  les  plus  minutieoseSi 
en  lavant,  par  exemple^  legaz  produit  dans  deux  flacons  dans  lesquA 
on  aurait  mis  des  dissolutions  de  bicarbonate  de  potasse  ou  de  soude. 

L'hydrogène  le  décompose  à  la  température  rouge  :  il  se  fonne 
de  l'eau  et  de  l'oxyde  de  carbone  CO'  +  H  =  GO  4-  HO.  No« 
avons  vu  que  le  charbon  le  décompose  aussi  dans  les  mêmes  cou* 
di  lions  de  chaleur^  et  que  c'était  un  des  procédés  par  lesquels  oa 
obtenait  l'oxyde  de  carbone.  Le  nitrogène,  le  chlore,  le  soufre^  ne  le 
décomposent  pas. 

Les  métaux  alcalins  le  décomposent  en  s'emparant  de  tout 
l'oxygène  et  en  mettant  le  charbon  en  liberté;  ceux  qui  décompo- 
sent l'eau  à  froid  sous  l'influence  des  acides,  le  fer,  le  zinc,  etc.,  le 
décomposent  aussi,  mais  seulement  en  oxyde  de  carbone  qui  se 
dégage ,  et  en  oxygène  dont  le  métal  s'empare  :  c'est  aussi  l'un  des 
moyens  qui  servent  à  obtenir  l'oxyde  de  carbone. 

L'eau  peut  en  dissoudre  environ  son  volume ,  à  la  pression  ordi- 
naire. La  solubilité  augmente  en  même  temps  que  la  pression,  mais 
non  proportionnellement,  comme  on  l'avait  cru.  Ainsi  M.  Couerbe 
a  constaté  que,  sous  une  pression  de  7  atmosphères,  l'eau  ne  dissol- 
vait que  5  fois  son  volume  de  gaz  acide  carbonique. 

L'eau  chargée  ainsi  d'acide  carbonique  est  mousseuse  et  agréable 
à  boire.  On  vend  souvent  à  Paris,  sous  le  nom  d'eau  de  Seh,  lUW 
eau  qui  est  simplement  chargée  d'acide  carbonique.  Les  fabricants 
dont  l'eau  est  ainsi  préparée  la  vendent  à  un  prix  plus  bas  que  ceux 
qui  font  de  véritable  eau  de  Seltz,  mais  elle  ne  remplit  pas  certaine- 
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ment  le  but  que  les  médecins  qui  Tont  ordonnée  veulent  atteindre. 
On  a  imaginé  pour  la  préparation  de  ces  eaux  des  appareils  très- 
iogénieux,  dans  lesquels  le  gaz  se  comprime  de  lui-même:  nous  en 
donnerons  la  description  en  parlant  des  eaux  minérales  artificielles. 
On  emploie  encore  quelquefois  une  pompe  foulante  pour  compri- 
mer le  gaz  et  en  charger  ces  eaux;  mais  elles  ont  toujours  un  goût 
particulier  très-désagréable,  dû  aux  pistons  graissés  de  la  pompe  : 
aussi  ce  moyen  est-il  de  plus  en  plus  abandonné. 

L'acide  carbonique  à  Tétat  de  gaz  est  employé  en  Allemagne  sous 
ibnne  de  bains,  de  douches ,  depuis  que  le  docteur  Struve,  savant 
distingué^  eutTidéede  plonger  sa  jambe  malade  dans  l^atmosphère 
Smùe  carbonique  qui  se  dégage  d'Une  des  sources  de  Marienbad  :  il 
éj^uva  d'abord  un  fourmillement ,  puis  une  chaleur  qui  finit  par 
déterminer  une  sueur  abondante  à  la  jambe  ^  les  douleurs  dispa- 
nftent ,  et  il  put,  à  son  grand  étonriement,  s'en  aller  sans  béquille  et 
ÉDS  s'appuyer  sur  un  bras  ;  il  continua  pendant  quelque  temps^  et 
im  alla  guéri.  L'aj^lication  de  ce  moyen  est  établie  maintenant  à 
larienbad,  Carlsbad,  Killingen,  Éger,  Manheim,  etc.  Il  est  éton- 
Mt  qu*un  service  semblable  ne  soit  pas  encore  organisé  à  Vichy  et 
antres  établissements  de  bains  en  France. 

M.  Boussingautt,  à  la  séance  du  30  avril  1855^  a  fait  connaître, 
^Mrès  la  communication  des  résultats  qui  viennent  d'être  cités , 
là  observations  qu'il  avait  eu  lieu  de  faire  sur  l'action  d'une  atmo- 
ij^ière  chargée  d'acide  carbonique  dans  les  cavités  d'anciennes  ex- 
]Âûtations  de  soufre  dans  la  Nouvelle-Grenade,  au  fond  des- 
fielles  des  oiseaux,  des  serpents,  des  insectes,  gisaient,  tués  par  les 
|Bqui  remplissaient  ces  cavités. 

On  trouve  dans  quelques  contrées  des  portions  de  terrain  en  en- 
foonoir,  ayant  habituellement  au  fond  un  étang  autour  duquel  la 
végétation  est  florissante  et  dont  l'air  est  asphyxiant  par  l'acide  car- 
bonique qui  en  occupe  le  fond;  et  les  animaux  attirés  par  la  vue  de 
Peau  y  meurent  asphyxiés ,  comme  à  la  Nouvelle-Grenade. 
.  En  y  pénétrant,  on  éprouvait  bientôt  un  vif  picotement  aux 
jeux,  et  un  sentiment  de  chaleur  qu'il  compare  à  celui  que  l'on 
éprouverait  dans  un  bain  d'air  chauffé  à  -f-  ^o  ou  48  degrés.  Cette 
sensation  de  chaleur  avait  fait  penser  à  M.  Boussingault  que  la 
.température  de  ces  cavités  devait  être  sensiblement  supérieure  à 
fàk  de  l'air  extérieur  :  un  thermomètre  y  fut  plongé  pendant  i 
heure  et  indiquait  -h  1 9^,5,  tandis  que  le  thermomètre  extérieur 

BMrquait ,+  22<»,2,  quoique  placé  à  l'ombre. 

T.  I.  20 
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La  sensation  de  chaleur  était  donc  due  exclusivement  à  Factic 
du  gaz  remplissant  cette  cavité^  gaz  dont  il  voulut  alors  détermiai 
sur  place  la  composition  :  il  obtint  le  résultat  suivant . 
Acide  carbonique.    .  .       95 
Air  atmosphérique.  .  .         5 
Acide  sulfhydrique.  .  .    traces 
100 
Les  ouvriers  qui  exploitent  ces  soufrières  perdent  quelquefois 
complètement  la  vue,  et,  dans  tous  les  cas  ^  elle  s'affaiblit  beaucoup; 
ce  qui  n'étonna  pas  M.  Boussingault^  puisque ,  après  un  séjour 
momentané  seulement,  il  avait  éprouvé  chaque  fois  aux  yeux  un  pi- 
cotement douloureux. 

Quelle  peut  être  la  cause  de  l'effet  de  chaleur  considérable  que 
l'on  éprouve  dans  une  atmosphère  d'acide  carbonique?  Il  y  aocf- 
tainement  une  réaction  chimique  :  il  serait  intéressant  de  reche^ 
cher  s'il  ne  se  produit  pas  de  l'oxyde  de  carbone  et  de  l'eau. 

La  dissolution  d'acide  carbonique  dans  l'eau  exposée  à  la  teOr 
pérature  de  l'ébuUition  abandonne  entièrement  son  acide  cariXNÎ* 
que  :  le  même  effet  se  produit  si  Ton  place  cette  dissolution  sousifl 
récipient  d'une  machine  pneumatique  et  que  l'on  fasse  le  vide. 

Lorsqu'on  met  l'acide  carbonique  en  contact  avec  certains  oxydes 
métalliques,  ils  l'absorbent  plus  ou  moins  rapidement  pour  fonnei 
des  carbonates.  On  se  sert  de  cette  propriété  pour  le  séparer  dani 
les  analyses  de  gaz ,  pour  doser  le  carbone  sous  cette  forme  daà 
les  analyses  organiques^  dans  celles  des  combustibles  ^  de  la  fouie 
de  fer  et  de  l'acier.  Pour  le  caractériser,  on  emploie,  d'après  ceU, 
l'eau  de  chaux,  c'est-à-dire  la  dissolution  filtrée  de  chaux  dfDi 
l'eau  :  cette  base  l'absorbe,  et  produit  à  l'instant  un  dépôt  blanc  de 
carbonate  de  chaux  insoluble  dans  l'eau,  si  la  chaux  est  en  quan- 
tité convenable;  car,  si  l'on  traitait  ce  dépôt  une  fois  formé  par  une 
nouvelle  quantité,  suffisante,  d'acide  carbonique,  le  dépôt  disparaî- 
trait :  c'est  par  cette  action  de  l'acide  carbonique  que  les  eaux  U 
chargent  de  carbonate  de  chaux ,  qu'elles  contiennent  quelquefois 
en  quantité  considérable.  Des  expériences  récentes  de  M.  Bineauool 
montré  que  de  même,  que  l'acide  carbonique  tient  le  carbonate* 
chaux  en  dissolution  dans  l'eau,  ce  sel  retient  l'acide  carbonique. 

L'acide  carbonique ,  étant  un  acide  faible ,  car  il  ne  dorme  qu'un* 
nuance  vineuse  àla  teinture  de  tournesol,  et  n'est  que  très-peu  solubk 
dans  l'eau,  est  chassé  de  ses  combinaisons  par  la  plupart  des  autres 
acides;  et  la  chaleur  seule  suffit  pour  l'en  dégager,  à  moins  que  b 
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base  ne  soit  un  alcali  y  comme  la  potasse,  la  soude  ou  la  baryte.  Il 

est  donc  facile  d'obtenir  ce  gaz  par  l'un  ou  Tautre  de  ces  moyens  \ 

mais  on  choisit  ordinairement  Faction  des  acides,  si  ce  n'est  dans 

quelques  cas  particuliers. 
On  l'obtient  en  général  en  traitant  le  carbonate  de  chaux ,  qui  est 

le  plus  conmiun,  par  l'acide  chlorhydrique  ou  par  l'acide  sulfu- 
rique.  Le  choix  de  l'acide  dépend  de  l'état  d'agrégation  du  calcaire. 
Si  c'est  du  marbre,  qui  est  compacte,  on  emploie  l'acide  chlorhy- 
drique, parce  que  le  chlorure  de  calcium  qui  résulte  delà  réaction  est 
extrêmement  soluble  dans  l'eau,  et  que  la  surface  du  marbre,  étant 
toujours  libre,  reste  en  contact  avec  l'acide  qui  peut  continuer  son 
action  sans  interruption.  L'équation  suivante  explique  la  réaction  : 
CaO,CO»^-HCl  =  CaCl  +  HO^-CO^       . 

Hais  si  le  carbonate  de  chaux  est  au  contraire  sans  cohésion, 
comme  la  craie,  il  faut  employer  l'acide  sulfurique,  qui  ne  pourrait 
servir  dans  l'autre  cas,  parce  que  sa  réaction  produit  du  sulfate  de 
ekaux  ou  plâtre,  lequel,  peu  soluble  dans  l'eau^  encroûterait  bientôt 
les  fragments  de  marbre  et  empêcherait  le  contact  de  l'acide  avec  le 
calcaire  et  l'action  se  trouverait  ainsi  complètement  arrêtée.  Mais,  la 
craie  étant  très-divisée ,  l'emploi  de  l'acide  sulfurique  est  possible , 
parce  que  l'enveloppe  de  sulfate  de  chaux  ne  peut  avoir  assez 
f^aisseur  sur  chaque  parcelle  de  craie  pour  arrêtei*  l'action;  elle 
h  fait  que  la  retarder  juste  assez  pour  régulariser  le  dégagement. 
OÀ  ne  pourrait  pas,  au  contraire,  employer  dans  ce  cas  l'acide  chlor- 
%drique,  à  cause  de  l'extrême  solubilité  du  chlorure  de  calcium 
l^uit  :  il  en  résulterait  une  action  si  vive  et  si  tumultueuse  que 
h  matière  sortirait  presque  en  entier  du  vase,  et  les  bouchons  de 
Pàppareil  pourraient  sauter,  les  tubes  de  dégagement  ne  présentant 
pas  une  section  assez  grande  pour  suffire  à  la  rapidité  de  ce  dégage- 
ment. L'opération  est  représentée  par  l'équation  suivante  :  CaO,CO* 
+  SO^  =  GaO,SO^  +  G0%  en  faisant  abstraction  de  l'eau,  qui  n'in- 
tervient en  rien  dans  la  réaction. 

L'appareil  consiste  dans  un  flacon  à  tubulures  dans  lequel  on  met 
le  calcaire,  et  que  l'on  remplit  aux  deux  tiers  d'eau;  à  l'une  des 
tubulures  on  adapte  un  tube  droit  à  entonnoir  pour  verser  l'acide , 
à  l'autre  un  tube  à  dégagement;  l'appareil  est  exactement  le  même 
çie  celui  qui  sert  à  la  préparation  de  l'hydrogène.  On  peut  aussi 
Pobtemr  en  chauffant  un  carbonate  à  une  température  plus  ou 
ïlïoins  élevée,  selon  l'énergie  de  la  base;  il  faut  en  excepter  cepen- 
taol  les  carbonates  alcalins  et  celui  de  baryte.  Dans  les  analyses 

20. 


308  ACIDE  CARBONIQUE  LiaVIBE. 

organiques  pour  le  dosage  du  nitrogène^  on  dégage  le  courant  d'à 
cide  carbonique  qui  est  nécessaire  pour  entraîner  Jes  gaz  et  vapeurs 
au  moyen  du  carbonate  de  plomb  ou  mieux  du  bicarbonate  desoudf 
L'acide  carbonique  en  dissolution  dans  Feau  se  comporte  comic 
à  l'état  de  gaz,  c'est-à-dire  qu'il  rougit  faiblement  le  tournesol,  e 
précipite  l'eau  de  chaux.  Si  l'on  met  du  fer  dans  cette  dissolution 
il  s'y  oxyde  et  se  dissout  à  l'état  de  bicarbonate:  le  cuivre,  le 
plomb,  le  zinc,  etc.,  se  comportent  de  même.  Il  dissout  aussi  le 
phosphate  de  chaux  qui  se  trouve  dans  le  sol ,  soit  naturellement, 
soit  qu'il  y  ait  été  ajouté  dans  les  engrais ,  et  le  rend  ainsi  suscep- 
tible de  passer  dans  la  sève  des  plantes  qui  le  retiennent,  ainsi  que  le 
carbonate  de  chaux  qui  à  été  dissous  de  la  même  manière.  C'estaiosi 
que  les  animaux  herbivores  trouvent  naturellement  dans  les  plantes 
qui  leur  servent  de  nourriture  la  matière  qui  doit  constituer  leurs  os. 

ACIDE  CARBONIQUE   LIQUIDE. 

M.  Faraday  est  parvenu  le  premier  à  liquéfier  ce  gaz.  Pour  obte^ 
nir  ce  résultat ,  il  introduisit  d'abord ,  dans  un  tube  doublement  re- 
courbé et  très-épais ,  du  carbonate  d'ammoniaque ,  puis  de  l'acide 
sulfurique  concentré  dans  une  autre  portion  du  tube;  il  fenna 
alors  le  tube  à  la  lampe  d'émaîlleur.  En  renversant  le  tube,  les  deux 
corps  se  mêlant,  l'acide  sulfurique  fait  dégager  l'acide  carbonique 
qui,  ne  trouvant  point  d'issue,  se  comprime  lui-même  et  vient  se  con- 
denser dans  la  portion  libre  du  tube  que  l'on  plonge  dans  un  mé- 
lange réfrigérant.  Il  se  présente  alors  sous  la  forme  d'un  liquide 
incolore ,  très-mobile ,  dont  le  pouvoir  réfringent  est  très-faible.  D 
ne  se  dissout  pas  dans  l'eau  en  quantité  sensible;  mais  il  est  très- 
soluble  dans  l'alcool ,  l'éther  et  les  huiles  essentielles.  Selon  Thi- 
lorier,  sa  densité  est  :  0,9  à  —  20** 
0J84  à  0« 
0,6    àH-30« 

M.  Faraday  a  reconnu  que  cette  condensation  s'opérait  sous  une 
pression  de  36  atmosphères  à  0®.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  quCj 
quand  on  veut  ouvrir  les  tubes  qui  le  contiennent,  ils  éclatent  en 
produisant  une  explosion  violente  :  cette  explosion  a  même  souvefll 
lieu  spontanément,  si  les  tubes  ne  sont  pas  extrêmement  forts.  J)flû^ 
tous  les  cas ,  on  ne  doit  essayer  cette  expérience  qu'avec  la  plu^ 
grande  prudence. 

M.  Berthelot  a  proposé  un  moyen  très-simple  pour  liquéfier  tous 
les  gaz  coercibles.  Il  reoiplit  exactement  de  mercure  un  tube  .très- 
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^V^ais,  feimé  à  l'une  de  ses  extrémités  et  effilé  à  Tautre.  On  chauffe 
ensuite  le  mercure  pour  en  chasser  une  partie  par  la  dilatation  :  on 
\b  met  en  communication  avec  le  tube  par  lequel  se  dégage  le  gaz 
que  Ton  veut  condenser,  et  on  laisse  refroidir  le  mercure,  dont  la 
contraction  permet  aux  gaz  de  pénétrer  dans  la  portion  du  tube 
qu'il  laisse  libre  lorsque  le  refroidissement  est  complet,  et  il  est 
bon  même  de  le  forcer  par  de  la  glace;  on  ferme  la  partie  effilée 
au  chalumeau.  Si  Ton  chaufTe  alors  de  nouveau  le  mercure,  sa  di- 
latation comprime  le  gaz,  qui  peut  se  liquéfier  si  le  tube  est  assez 
résistant. 

M.  Brunet  a  comprimé  Tacide  carbonique  au  moyen  d'une  pompe 
foulante  pour  le  liquéfier  dans  le  but  d'essayer  de  réaliser  l'idée  de 
H.  Davy  de  remplacer  la  vapeur  d'eau,  dans  les  machines ,  par  des 
gaz  liquéfiés.  Les  essais  qui  ont  été  faits  jusqu'ici  n'ont  pas  réalisé 
les  espérances  que  l'on  avait  conçues. 

Thilorier  imagina,  quelque  temps  après,  un  appareil  dans  lequel 
l'opération  se  fait  d'après  le  même  principe  que  dans  l'expérience  die 
M.  Fafaday,  mais  avec  des  dimensions  capables  d'en  produire  de 
grandes  quantités.  L'appareil  est  composé  de  deux  parties  distinctes  et 
séparées  :  elles  consistent  en  deux  cylindres  en  fonte  {fig.  78),  dont 

l'un.  A,  sert  de  générateur  ; 
l'autre,  B,  est  le  récipient. 
Ces  cylindres  sont  garnis  de 
cercles  épais  en  fer  foi^gé, 
pour  augmenter  la  résis- 
tance; dans  le  principe  on 
n'avait  pas  pris  cette  pré- 
caution, et  M.  Hervy,  prépa- 
rateur de  chimie  à  l'École 
de  pharmacie,  périt  victime 
Fig.  78.  de  l'explosion  du  généra- 

teur ,  auquel  il  avait  imprimé  des  oscillations  trop  rapides.  Quelque 
temps  avant  ce  malheur,  M.  Hare,  se  défiant  de  la  résistance  de  la 
fonte,  avait  fait  construire  un  appareil  semblable ,  mais  en  fer  forgé, 
qui  offre  une  résistance  beaucoup  plus  grande. 

Maintenant  ces  cylindres  sont  formés  de  trois  enveloppes  :  la  por- 
tion intérieure  est  un  cylindre  de  plomb ,  exactement  enveloppé  par 
un  cylindre  épais  en  cuivre  rouge,  garni  en  dehors  d'un  système  de 
cercles  en  fer  forgé,  épais,  recouvrant  le  cylindre  de  cuivre  dans 
toute  sa  hauteur,  et  dont  les  bases  sont  couvertes  de  disques  en  fer 
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plus  épais  que  les  cercles  et  reliées  ensemble  par  de  forte$  tringl^^ 
de  fer,  et  maintenues  par  des  écrous. 

On  introduit  dans  le  générateur  2  kilogramme  au  plus  de  bî« 
carbonate  de  soude,  sur  lequel  on  verse  4 1  litres  d'eau  à  +  3^^; 
on  fait  descendre  alors  dans  le  mélange  un  cylindre  en  cuivre,  G^ 
contenant  1  kilogramme  d'acide  sulfurique  concentré;  ce  cylindre 
est  assez  long  pour  ne  point  se  renverser,  de  telle  sorte  que  l'a- 
cide ne  peut  se  répandre  sur  le  carbonate.  On  ferme  alors  Fouver- 
ture  du  générateur  au  moyen  d'une  vis  qui ,  s'appliquant  sur  une    j 
lame  de  plomb,  ferme  l'appareil  hermétiquement.  Ce  générateur  est    ] 
suspendu  par  deux  pointes  FG  en  fer,  placées  un  peu  au-dessus 
du  milieu  de  sa  hauteur,  pour  qu'il  puisse  garder  la  position  verti- 
cale quand  il  est  suspendu.  Lorsque  l'on  veut  commencer  Topé- 
ration,  on  fait  légèrement  osciller  le  générateur,  pour  faire  passer  une 
petite  portion  de  l'acide  sur  le  carbonate.  Il  est  important  de  con- 
duire cette  opération  lentement;  car  la  température  s'élève  chaque 
fois  que  l'acide  s'écoule ,  la  tension  de  l'acide  carbonique  augmente 
considérablement,  et  l'on  courrait  risque  de  produire  une  explosion, 
malgré  la  grande  résistance  des  appareils,  dont  les  pas  de  vis  sont 
en  général  beaucoup  trop  fins  et  trop  peu  profonds. 

L'appareil  étant  hermétiquement  fermé ,  l'acide  carbonique  ne 
peut  se  dégager,  et,  sa  tension  devenant  d'environ  iOO  atmosphères, 
Il  se  liquéfie  dans  le  générateur  et  y  reste  âu-dessus  de  la  dissolu- 
tion saline. 

Quand  la  décomposition  est  achevée,  on  adapte  au  générateur  un 
tube  en  cuivre ,  D,  qui  se  fixe  au  moyen  de  deux  brides  sur  les  tubes 
qui  surmontent  les  robinets,  pour  le  mettre  en  communication 
avec  \m  récipient  construit  exactement  de  la  même  manière  que 
le  générateur.  On  ouvre  les  robinets  E,E',  dont  les  ouvertures  sont 
fermées  par  des  balles  de  plomb,  et  la  distillation  s'opère  d'elle- 
même;  car  le  générateur  a  été  échauffé  par  la  réaction,  et  le  récipient 
est  froid  :  aussi  s'opère-t-elle  facilement  et  en  peu  de  temps.  H  fau' 
faire  la  distillation  au  bout  de  8  à  40  minutes;  on  a  remarqué  que, 
si  l'on  attend  trop  longtemps  ou  si  l'on  veut  distiller  dès  que  l'opé- 
ration est  terminée,  on  n'obtient  pas  autant  d'acide. 

Lorsqu'une  distillation  est  achevée,  on  sépare  le  générateur,  on 
dévisse  la  fermeture;  on  le  vide  pour  recommencer  une  nouvelle 
opération,  et  ainsi  de  suite  cinq  ou  six  fois;  on  peut  obtenir  de  cette 
manière  5  ou  6  litres  d'acide  carbonique  liquide. 

M.  Natterer,  à  Vienne,  a  construit  un  appareil  au  moyen  duquel  on 
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eut  comprimer  facilement  par  une  pompe  foulante  les  gaz  coer- 
ibles  dans  un  récipient  en  fer  forgé;  c^est  au  moyen  de  cet  appa- 
û  que  l'on  a  obtenu  en  quantité  notable  le  protoxyde  de  nitrogène 
juide.  M.  Bianqui  a  modifié  cet  appareil  d'une  manière  heureuse, 
c'est  celui  qu'il  a  construit  qui  sert  maintenant  à  la  Faculté  des 
iences  pour  la  liquéfaction  de  ce  gaz. 

Le  gaz  que  Ton  veut  liquéfier  est  préparé  d'avance;  on  en  rem- 
t  des  gazomètres  d'où  on  le  fait  passer,  en  le  desséchant,  dans 
s  sacs  en  étoffe  imperméable,  que  \\  n  adapte  à  la  pompe  pour 
i  comprimer. 

Le  récipient  A  est  placé  au  milieu  d'un  réservoir  B  {Jig.  70  et 
I  Ws) ,  dans  lequel  on  met  de  la  glace;  à  la  partie  inférieure  on  a 


Fig.  79.  Fig.  79  his. 

îsposé  un  petit  tube  par  lequel  |la  glace  fondue  s'écoule  dans  un 
ylindre C  qui  enveloppe  la  pompe,  dont  le  piston,  sans  cette  pré- 
iution,  s'échaufferait  considérablement.  La  t^e  du  piston  passe  à 
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travers  un  second  cylindre  D,  qui  reçoit  un  courant  d'eau  à  0"  pour^ 
le  refroidir;  elle  passe  à  travers  deux  boîtes  à  cuir.  La  pompe  est 
mise  en  mouvement  par  une  manivelle  E  qui  fait  tourner  une  roae 
dentée  F  engrenant  la  roue  6,  d'un  plus  grand  diamètre^  montée 
sur  le  même  arbre  que  le  volant  H. 

L'appareil  est  disposé  sur  un  châssis  en  fonte ,  posant  sur  des  v/s 
qui  permettent  de  le  mettre  d'aplomb  quand  il  est  en  place.  Lors- 
qu'on veut  le  mouvoir,  on  fait  remonter  les  vis;  il  pose  alors  sur  des 
galets  tournants.  Le  mouvement  de  la  tige  du  piston  de  la  pompe 
est  maintenu  verticalement  au  moyen  des  galets  J,  J,  roulant  dans 
les  glissoires  L^  M.  Le  gaz  est  introduit  dans  des  sacs  N  en  étoffe  im- 
perméable, que  l'on  met  en  communication  avec  le  corps  de  pompe 
au  moyen  de  tuyaux  en  caoutchouc^  en  lui  faisant  traverser  au  moins 
un  tlacon  plein  de  chlorure  de  calcium  0  pour  le  dessécher.  On 
exerce  une  pression  sur  le  sac  pour  faire  passer  le  gaz. 

Lorsqu'on  a  ainsi  condensé  le  gaz,  on  dévisse  le  récipient  A  pour 
faire  sortir  le  liquide  en  vapeur;  si  c'est  du  protoxyde  de  nitrogène, 
on  dispose  des  tubes,  fermés  par  une  des  extrémités,  dans  le  coi  des 
flacons  B  {fig.l9  ter)  au  fond  desquels  on  a 
mis  de  l'acide  sulfurique  concentré  pour  dessé- 
cher l'air  :  sans  cette  précaution,  le  froid  produit 
par  le  liquide  arrivant  dans  le  tube  condense- 
rait à  sa  surface  extérieure  l'eau  hygrométrique 
sous  forme  de  givre,  ce  qui  empêcherait  de  voir 
si  l'on  a  recueilli  du  produit  qui  ne  se  solidifie 
Fig.  79  ter.  pas  comme  l'acide  carbonique. 
Aux  récipients  condensateurs  de  ces  deux  systèmes,  sont  adap- 
tés des  robinets  de  dégagement ,  dont  l'ouverture  est  extrêmement 
petite,  afin  que  la  vapeur  ne  puisse  s'échapper  qu'en  très-peiile 
quantité  à  la  fois.  ' 

Nous  avons  dit  que,  pour  sa  préparation^avec  l'appareil  Thilorier, 
il  fallait  ^conduire  lentement  la  réaction,  parce  qu'autrement  la  tem- 
pérature, en  s'élevant  beaucoup,  augmente  considérablement  la  ten- 
sion, et  pourrait  causer  des  accidents;  la  table  suivante  fait  connaître 
la  progression  croissante  de  cette  tension  de  0<>  à  +  30**  : 

Température.  Tension. 

à     O^ 36  atmosphères. 

-f-    50 40  id. 

H-  iOo 44,5      id. 

-h  150 50  id. 
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-}-  20o 56,4      îd. 

-}-  25« 64,5      id. 

+  30o 73,5      id. 

Thilorier  avait  calculé  que  la  pression  augmentait  d'une  atmo- 
])bère  par  chaque  degré  du  thermomètre  centigrade. 

<•  ACIDE    CARBONIQUE  SOLIDE. 

Thilorier  découvrit,  en  4835,  que  Tacide  carbonique  liquide, 
1  passant  de  Tétat  liquide  à  Tétat  de  gaz,  est  tellement  refroidi  par 
aie  de  son  expansion  subite,  que  la  température  peut  être  évaluée  à 
es  de  —  400°,  et  qu'alors  il  se  solidifie.  Pour  le  recueillir  souscette 

forme,  Thilorier  imagina  une  sorte 
'^'.•s-.  ^     B      JTri      I  ^^  récipient  en  cuivre  A,  en  forme 

de  boîte  (  fig.  80  et;80  bis  ).  Le  bec  du 
robinet  par  lequel  on  fait  dégager  la 
Fig.  80  et  80  hu.  vapcur  s'engage  dans  le  tuyau  B,  au- 

ei  correspond  une  lame  courbe  C,  qui  imprime  un  mouvement 
rotation  aux  vapeurs  qui  se  condensent  et  forment  comme  une 
de  de  neige;  après  avoir  laissé  le  dégagement  se  faire  pendant  un 
rtaîn  temps,  on  ferme  le  robinet  et  Ton  ouvre  la  boîte,  dans  laquelle 
trouve  une  masse  blanche  poreuse,  qui  est  Tacide  carbonique. 
Dans  cet  état  il  se  volatilise  lentement,  parce  qu'il  produit  un 
jd  considérable  qui  le  maintient;  si  onle  comprime  avec  force, 
se  conserve  plus  longtemps. 

Lorsqu'on  ffut  cette  opération,  la  quantité  de  produit  que  l'on  ob- 
nt  varie  beaucoup  suivant  la  température  de  l'atmosphère;  ainsi 
y*  oii  obtient  dix  fois  plus  d'acide  solide  qu'à  +  30<». 
L'acide  carbonique  solide  est  plus  dense  que  celui  qui  est  liquide. 
.  Mitchell,  ayant  introduit  de  ce  dernier  dans  un  tube  de 
rre  très-résistant  et  muni  d'un  robinet,  le  plaça  dans  un  mélange 
BUîide  solide  et  d'éther  :  le  liquide  se  congela,  et  la  partie  solidifiée 
mba  au  fond  du  liquide. 

M.  Mitchell  pense  que  l'acide  solide  fond  à  —  60».  Thilorier  a 
•timéque  le  froid  produit  par  l'évaporation  de  l'acide  caii)onique 
►lide  était  à  —  95®  environ;  M.Pouillet,  avec  le  thermomètre  à  air,  a 
ouvé  —  79«,  M,  Mitchell  —  89».  Lorsqu'on  le  mêle  avec  l'éther 
ahydre,  Thilorier  et  M.  Mitchell  ont  trouvé  —  98".  Ces  résultats 
e  peuvent  êti'e  regardés  que  comme  approximatifs  :  ce  qu'il  y  a 
e  certain,  c'est  que  ce  froid  est  plus  considérable  que  celui  qu'on 
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obtient  par  tout  autre  moyen  connu,  si  ce  n'est  celui  résultant  de 
Févaporation  du  protoxyde  de  nitrogène  liquide. 

On  peut,  au  moyen  de  ce  mélange,  solidifier  quatre  fois  son  poids 
de  mercure.  Le  métal  est  alors  aussi  mou  que  le  plomb  :  on  peut 
le  mouler  en  médailles,  le  martder;  si  Ton  plonge  dans  ce  mélange 
des  tubes  secs  dans  lesquels  on  fait  arriver  du  chlore,  du  protoxyde 
de  nitrogène ,  de  l'acide  sulfhydrique,  de  Tammoniaque,  de  Tacide 
sulfureux,  etc.,  ces  gaz  s*y  liquéfient  immédiatement;  le  cyanogène 
s'y  solidifie. 

M.  Faraday,  au  moyen  de  ce  mélange,  et  en  çomprio^ant  le  gu 
à  40  atmosphères  dans  des  tubes  en  verre  ou  en  cuivre,  a  liquéfié 
le  gaz  oléfiant,  le  fluorure  de  silicium  et  Tacide  chlorhydrique.  Il 
a  solidifié ,  après  liquéfaction,  les  acides  bromhydrique  ,  iodhydri- 
que,  sulfhydrique,  hypochlorique ,  sulfureux,  protoxyde  de  nitro- 
gène, ammoniaque,  chlore,  cyanogène,  hydrogène  arsénié.  Lors- 
qu'on expose  l'acide  carbonique  liquide  à  ce  froid ,  il  se  prend  ea 
une  masse  d'apparence  vitreuse  et  transparente.  L'oxygène,  ITrj- 
drogène,  le  nitrogène,  le  bioxyde  de  nitrogène,  l'oxyde  de  car- 
bone ,  n'ont  pu  jusqu'ici  être  liquéfiés. 

La  composition  de  l'acide  carbonique  peut  être  déterminée  beau- 
coup plus  facilement  par  la  synthèse  que  par  l'analyse.  L'expérience 
se  fait  d'une  manière  commode  et  prompte, 
'  au  moyen  d'un  ballon  A  (  fig.  81  )  garni 
d'une  douille  B,  portant  un  robinet  qui  peut 
être  dévissé.   On  soude  un   fil  de  platine 
terminé  par  une  petite  capsule  D  du  même 
métal,  dans  laquelle  on  place  un  fragmentée 
charbon  de  bois  récemment  chauffé  à  la  tepr 
pérature  du  rouge-blanc;  on  visse  ensuite  le 
robinet,  et  l'on  fait  le  vide  pour  remplir  ensuite 
^*^*  ^^'  le  ballon  d'oxygène,  après  quoi  l'on  ferme  le 

robinet.  On  chauffe  alors  un  peu  le  ballon,  et  l'on  ouvre  un  in- 
stant le  robinet  pour  faire  sortir  une  petite  partie  du  gaz,  après  Ta- 
voir  plongé  dans  le  mercure^  le  gaz,  en  refroidissant,  diminue  de 
volume,  et  le  mercure  remonte  dans  le  col  dès  qu'on  ouvre  le  ro- 
binet, que  Ton  ne  referme  que  quand  le  refroidissement  est  complet; 
le  mercure  a  dû  remonter  à  environ  la  moitié  de  la  longueur  du 
col.  On  expose  alors  le  charbon  qui  est  dans  l'intérieur  du  ballon 
au  foyer  d'un  porte-lentille  E,  qui  détermine  sa  combustion  ;  celle-ci 
continue  ensuite  d'elle-même  :  lorsqu'elle  est  terminée,  on  laisse 
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refroidir  le  ballon  pour  le  reporter  sur  le  bain  de  mercure^  en 
ayant  soin  de  le  disposer  de  manière  que  le  niveau  extérieur  scHt 
le  même  que  quand  on  a  fait  pénétrer  le  mercure^  afin  d'avoir 
la  même  pression  :  on  ouvre  alors  le  robinet ,  et  Ton  voit  que  le 
niveau  du  mercure  ne  change  pas  dans  l'intérieur  du  ballon.  Il 
est  évident  que  le  volume  du  gaz  acide  carbonique  formé  est 
égal  à  celui  du  gaz  oxygène  qui  Fa  produit  ;  on  peut  donc  en  con- 
clure et  sa  constitution  et  sa  composition;  car  on  connaît  la  densité 
de  l'oxygène,  celle  de  Tacide  carbonique,  et  par  suite  le  poids 
de  chacun  d'eux;  la  différence  représente  le  poids  du  carbone. 
MM.  Dumas  et  Stas  ont  déterminé  directement  cette  composition 
par  la  combustion  du  carbone  sous  divers  états.  Nous  décrivons 
cette  expérience,  qui  est  un  modèle  de  précision  par  les  précautions 
habiles  qui  ont  été  prises  afin  d'éviter  toute  cause  d'erreur.  Ces 
expériences  étaient  d'une  importance  extrême,  puisque  non-seule- 
noent  elles  devaient  donner  la  composition  réelle  du  diamant,  mais 
encore  servir  à  déterminer  l'équivalent  exact  du  carbone  ;  ce  qui 
étaij  nécessaire  pour  établir  avec  exactitude  les  équivalents  de  toutes 
les  combinaisons  de  ce  corps  et  des  substances  organiques. 

Ces  habiles  chimistes  ont  opéré  sur  le  graphite  naturel^  sur  celui 
qui  provient  des  hauts  fourneaux,  enfin  sur  le  diamant.  La  combus- 
tioa  du  graphite  naturel  s'est  opérée  avec  éclat  ;  l'oxygène  a  été  ab- 
soibé  facilement  et  presqu'en  entier. 

Le  graphite  artificiel,  au  contraire,  n'a  pubrûler  qu'avec  beaucoup 
de  peine,  et,  pendant  tout  le  temps  de  l'expérience,  l'acide  carbo- 
mqùe  était  mêlé  avec  une  très-grande  quantité  d'oxygène. 

Le  diamant  brûle,  au  contraire,  avec  une  extrême  facilité  ;  tout 
l'oxygène  est  transformé  en  acide  carbonique ,  quand  bien  même  le 
diamant  est  en  gros  cristaux.  Ces  divers  corps  ont  donné  pour  ré- 
sultats les  nombres  74,980  pour  le  graphite  naturel,  74,982  pour 
le  graphite  artificiel,  75,005  pour  le  diamant,  comme  équivalent 
du  carbone,  celui  de  l'oxygène  étant  pris  pour  100.  Ces  nombres 
sont  tous  les  moyennes  des  dernières  expériences  faites  sur  chacun 
de  ces  corps,  et  la  moyenne  de  ces  trois  résultats  est  74,989;  et  si 
l'on  part  de  l'hydrogène  =  1 ,  l'équivalent  du  carbone  devient  5,999. 
Nous  avons  compté  cet  équivalent  75  dans  la  série  de  l'oxygène,  et  6 
<lans  celle  de  l'hydrogène;  ce  sont  les  nombres  admis,  et  qui  sont 
^ossi  près  de  la  vérité  qu'il  soit  possible  de  le  désirer. 

En  admettant  que  l'oxyde  de  carbone  soit  composé  de  volumes 
6gaux  de  vapeur  de  carbone  et  d'oxygène  sans  condensation,  on 
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doit  conclure  de  ces  résultats  que  l'acide  carbonique  est  composé 
d'un  volume  de  vapeur  de  caiî)one  et  de  3  d'oxygène  condensés 
en  2  volumes  ;  car^  pour  800  d^oxygène^  Tacide  carbonique  ob- 
tenu contenait  300  de  carbone,  comme  moyenne  «xacte  de  toutes 
ces  expériences ,  ou,  en  poids  : 

Carbone 27,27 

Oxygène 72,73 

100,00 

L'appareil  dont  MM.  Dumas  et  Stas  se  sont  servis  est  disposé  comme 
on  le  voit  dans  la  figure  82.  BG  est  un  tube  de  porcelaine  dans  le- 
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quel  on  place  une  petite  nacelle  de  platine  A,  destinée  à  recevoir 
le  gTÉçhite  ou  le  diamant  que  Ton  veut  brûler.  Ce  tube  est  disposé 
dans  un  fourneau  qui  permet  d'élever  la  température  du  tube  à  une 
forte  chaleur  rouge  :  on  fait  passer  dans  ce  tube  Toxygène  cou- 
tenu  dans  un  flacon  D,  où  l'on  fait  arriver  un  courant  très-Ienl 
d'eau  de  chaux  provenant  du  vase  E;  l'oxygène  passe  à  travers  un 
tube  FG,  contenant,  dans  son  premier  tiers,  de  la  ponce  humectée 
d'une  dissolution  de  potasse;  au  milieu,  de  la  potasse  solide  en 
fragments;  dans  le  dernier  tiers,  de  la  ponce  imprégnée  d'acide sul- 
furique  :  ces  trois  sections  sont  séparées  par  des  couches  d'asbesle. 
A  la  suite  de  ce  tube  horizontal  on  a  disposé  un  tube  en  U,  H,  con- 
tenant de  la  ponce  imbibée  d'acide  sulfurique  concentré.  La  potasse 
a  absorbé  l'acide  carbonique  qui  aurait  pu  se  trouver  dans  Toxy- 
gène;  l'acide  sulfurique  a  desséché  complètement  le  gaz  avant  son 
arrivée  dans  le  tube  BC. 

Gomme  il  est  difficile  d'éviter  à  coup  sûr  la  formation  d'une 
quantité  plus  ou  moins  sensible  d'oxyde  de  carbone,  le  gaz,  en  sor- 
tant du  tube  de  porcelaine,  traverse  un  tube  de  verre  JK  contenant 
de  l'oxyde  de  cuivre  chauffé  au  rouge  dès  avant  le  commencement 
de  l'opération;  l'oxyde  de  carbone  qui  a  pu  se  former  s'y  trans- 
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rme  en  acide  carbonique  s'ajoutant  à  celui  qui  s^était  produit.  Le 
iz,  toujours  mêlé  d'un  peu  d'oxygène,  passe  dans  un  tube  en  U,  L, 
Hitenant  de  la  ponce  humectée  d'acide  sulfurique  destiné  à  retenir 
;au  qui  aurait  pu  provenir  de  la  dessiccation  des  bouchons  par  la 
laleur  ;  de  là  il  traverse  un  tube  à  boule  M,  contenant  une  dissolu- 
)Q  c(Hicentrée  de  potasse^  puis  deux  autres  tubes  en  U,  N  et  0^ 
intenant  de  la  ponce  alcaline;  ensuite  un  autre  tube  semblable  P^ 
ein  de  ponce  acide  retenant  l'eau  qui  pourrait  être  entraînée 
»  dissolutions  alcalines;  enfin  un  dernier  tube  R^.dans  lequel  on 
mis  de  la  potasse  en  poudre  grossière  qui  empêche  l'eau  hy- 
Nmétrique  et  l'acide  carbonique  de  l'air  de  venir  troubler  les  ré- 
dtats. 

On  fait  passer  le  courant  d'oxygène  lentement,  en  quantité  trois 
u  quatre  fois  plus  grande  qu'il  ne  serait  nécessaire  pour  brûler  la 
nantité  de  carbone  contenu  dans  la  nacelle  de  platine;  on  laisse 
!  fourneau  se  refroidir  lentement,  puis  on  remplace  le  courant  d*oxy- 
^ne  par  un  courant  d'air,  pour  que  les  pesées  avant  et  après  l'ex- 
érience  se  trouvent  dans  les  mêmes  conditions. 
On  a  pesé  exactement,  d'une  part,  l'échantillon  que  l'on  devait 
rûler,  et,  d'une  autre,  les  tubes  M,  N,  U,  P  ensemble  avant  l'expé- 
ence;  l'augmentation  de  poids  que  l'on  y  trouve  représente  exac- 
moit  la  quantité  d'acide  carbonique  résultant  de  l'opération. 
A  la  suite  de  ces  expériences,  M.  Dumas  compare  les  opinions  de 
ïy-Lussac  et  de  Berzélius  sur  le  volume  de  vapeur  de  carbone  qui 
trouve  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxyde  de  carbone;  nous  avons 
tque  ce  qui  nous  faisait  pencher  pour  l'opinion  de  Berzélius,  c'é- 
it  la  loi  des  condensations  dans  les  gaz  composés.  M.  Dumas  ap- 
lie  l'opinion  de  Gay-Lussac  de  la  ressemblance  qui  existe  entre 
mide,  qui  contient  2  volumes  de  nitrogèneet  4  d'hydrogène  :  d'où 
tire  cette  conclusion,  que  le  cyanogène  doit  aussi  être  représenté 
ur  4  volumes  de  vapeur  de  carbone  et  2  de  nitrogène.  Mais  on  peut 
re  aussi  que  le  bioxyde  de  nitrogène  se  comporte  comme  un 
>rps  simple,  et  qu'il  est  composé  de  volumes  égaux  d'oxygène  et 
î  nitrogène.  Ainsi  l'opinion  qu'on  peut  avoir  reste  encore  indécise, 
l'on  s'en  rapporte  à  ces  combinaisons. 

Nous  avons  dit  qu«,  quand  les  volumes  des  gaz  composants  étaient 
jaux,  il  n'y  avait  jamais  condensation,  si  ce  n'est  pour  les  carbures 
'hydrogène  qui  constituaient  des  isomères  à  un  nombre  non  encore  li- 
aité  de  condensations.  Or  le  cyanogène,  cité  par  M.  Dumas,  quoique 
orme,  dans  l'opinion  de  Berzélius,  de  volumes  égaux  de  vapeur  de 
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carbone  et  de  nitfogène^  présente  nne  condensation  de  moitié 
ce  qui  semble  en  opposition  avec  le  principe  que  nous  avons  posé; 
mais  il  en  est  des  combiiiaisons  de  ces  deux  corps  conune  de  ceDes 
du  carbone  et  de  ITiydrogène,  c'est-à-dire  qu'elles  offrent  des  iso- 
mères à  divers  degrés  de  condensation^  et  que^  de  même  que  l'on  t 
une  série  nombreuse  de  la  formule  C°H''^  on  en  connaît  une  de  trds 
degrés  de  la  formule  C*W  ;  de  telle  sorte  que  l'cm  ne  peut  invoquer 
cet  exemple  contre  le  principe  que  nous  avons  mis  en  avant. 

De  quelque  manière  que  l'on  considère  les  combinaisons  gazeuses 
du  carbone  par  rapport  au  volume  de  vapeur  de  carbone  qui 
entre  en  combinaison,  l'équivalent  trouvé  par  cet  illustre  savant 
n'en  est  pas  moins  fixé  d'une  manière  aussi  précise  qu'il  soit  pos- 
sible de  l'obtenir. 
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Ce  composé  a  été  découvert  en  1817  par  J.  Davy,  qui  lui  donna  le 
nom  dephosgène,  parce  qu'il  se  produit  sous  l'influence  de  la  lu- 
mière. 

L'acide  chlorocarbonique  est  un  gaz  incolore  ;  il  possède  une 
odeur  suffocante;  il  irrite  les  organes  respiratoires  et  les  yeux  : 
sa  dentité  est  3,408,  il  n'est  pas  inÛammable;  il  éteint  les  corps  en 
combustion  :  il  rougit  la  teinture  de  tournesol ,  mais  on  ne  peut 
pas  affirmer  que  ce  soit  par  lui-même  qu'il  lui  donne  la  couleur 
pelure  d'ognon,  parce  que  l'eau  le  décompose  immédiatement  en 
produisant  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  carbonique,  l'eau 
se  décomposant  elle-même.  En  effet  COCl  +  HO  =  CO'  +  Hfl. 

Les  corps  métalloïdes  paraissent  sans  action  sur  ce  gaz^  excepté 
l'arsenic;  mais  un  grand  nombre  de  métaux  le  décomposent  en 
s'emparant  du  chlore  et  mettant  le  gaz  oxyde  de  carbone  en  liberté. 
Les  oxydes  métalliques  le  décomposent  aussi;  mais  l'oxygène  * 
l'oxyde  s'unit  à  l'oxyde  de  carbone  pour  former  de  l'acide  carbo- 
nique, pendant  quele  métal  s'unit  au  chlore. 

Ce  corps ,  mis  en  contact  avec  du  gaz  ammoniac  sec ,  en  absorbe 
quatre  fois  son  volume  et  produit  un  corps  blanc,  amorphe, qui 
peut  être  sublimé  sans  se  décomposer.  Ce  sel  est  neutre  aux  papi^ 
réactifs;  il  est  piquant,  et  attire  facilement  Thumidité  de  l'air  ;  si  on 
le  dissout  dans  l'eau,  la  moitié  de  l'ammoniaque  se  dégage,  et  il  se 
produit  un  équivalent  de  chlorhydrate  et  un  de  carbonate  d'ammo- 
niaque» 
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L'alcool  anhydre,  le  sulfure  de  carbone,  peuvent  dissoudre  ce  gaz 
sans  le  décomposer. 

On  obtient  l'acide  chlorocarbonique  en  mettant  dans  un 
lacon  sec  des  volumes  égaux  de  gaz  oxyde  de  carbone  et  de 
cblore.  En  exposant  le  mélange  au  soleil,  la  combinaison  s'opère 
promptement,  et  le  gaz  se  décolore  3  si  Ton  reporte  le  flacon  sur  le 
mercure  et  qu'on  le  débouche,  on  voit  qu'il  y  a  réduction  de  moitié. 
M.  Hoffmann  l'obtient  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  oxyde 
de  carbone  à  travers  du  perchlorure  d^antimoine;  mais,  comme  il 
Sint  que  le  courant  de  gaz  soit  rapide,  la  combinaison  n'est  pas  com- 
plète, et  il  reste  toujours  de  l'oxyde  de  carbone  mêlé  au  produit. 
L'acide  chlorocarbonique  est  composé  de  : 

Carbone 12,i2 

Oxygène 16,16 

Chlore 71,72 

100,00 
On  peut  le  considérer  comme  de  l'acide  carbonique  dans  lequel 
le  second  équivalent  d'oxygène  est  remplacé  par  un  équivalent  de 

chlore;  ce  que  l'on  pourrait  formuler  ainsi  C    au  lieu  de  C  . 

Berzélius  l'a  considéré  comme  une  combinaison  de  chlorure  de 
carbone  et  d'acide  carbonique  ,  lui  donnant  la  composition  CGI'  -f- 

COpourî  C^. 
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L'acide  oxalique  a  été  découvert  par  Scheele.  En  le  combinant 
îvecles  bases,  l'équivalent  d'eau  peut  être  éliminé,  et  la  formule  se 
trouve  réduite  à  C*0^  :  c'est  pourquoi  Dulongle  considérait  comme  un 
acide  carboneux.  Il  existe  tout  formé  dans  quelques  végétaux,  et  l'on 
peutle  produire  artificiellement;  au  moyen  de  quelques  substances 
organiques ,  telles  que  le  sucre,  l'amidon,  etc.  Comme  il  se  comporte 
de  la  même  manière  que  toutes  les  substances  organiques  qui  se 
trouvent  dans  les  végétaux,  on  doit  le  considérer  comme  un  acide 
organique,  et  nous  n'en  parlerons  eh  détail  que  dans  la  Chimie  or- 
ganique; nous  ne  l'avons  cité  qu'en  raison  de  la  composition. 
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ACIDE  MBIMKKitlillllJE,  G^O^.HO  =  50  ou  625. 

Cet  acide  ^  découvert  par  MM.  Wodher  et  Liebig,  est  encore  uo 
produit  qui,  malgré  sa  composition^  puisqu'il  ne  contient  que  du  car- 
}K)ne  et  de  Toxygène ,  appartient  exclusivement  à  la  chimie  orga- 
nique; on  ne  l'obtient  qu'au  moyen  de  l'action  de  l'acide  nitrique 
sur  Facide  urique^  puis  par  celle  des  alcalis.  C'est  donc  comme  un 
des  dérivés  de  Tacide  urique  que  nous  Tétudierons  plus  tard. 
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L'acide  mellitique  a  été  découvert  par  Rlaproth  dans  un  minéral 
(jue  l'on  n'a  encore  trouvé  qu'en  Thuringe,  près  d'Artun,  dans  un  li- 
gnite où  il  est  empâté  sous  forme  de  cristaux  octaédriques  très- 
surbaissés^  jaune  de  miel^  ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de  pierre 
de  miel  ou  mellite^  laquelle  dans  cet  unique  gisement  est  fort 
rare.  11  supporte  une  assez  haute  température  sans  se  décomposer, 
et,  comme  l'acide  oxalique,  il  se  sublime  en  partie;  mais  à  +300» 
il  se  décompose,  en  se  comportant  comme  les  matières  organiques. 
Nous  ne  l'étudierons  qu'à  cette  partie  de  l'ouvrage. 
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ou   1562,5. 

Cet  acide,  découvert  par  M.  Heller,  se  forme  dans  la  préparation 
du  potassium  au  moyen  du  carbonate  de  potasse  et  du  charboD^pen' 
dant  laquelle  il  se  produit  un  corps  noir  sur  lequel  M.  Léopold  Gme- 
lin  a  le  premier  appelé  l'attention  et  dont  on  ne  connaît  pas  encore 
la  composition ,  mais  qui ,  par  l'action  de  l'eau,  forme  un  sel  rouge 
qui  est  du  rhodizonate  de  potasse.  Ce  composé  noir  est  très-détonant; 
l'acide  qu'on  en  retire  se  décompose  à  une  température  supérieure 
à  +  iOQo.  Les  dissolutions  de  ses  sels,  soumises  à  l'ébullition,  se 
transforment  en  deux  sels,  qui  sont  un  oxalate  et  un  croconate. 
L'acide  rhodizonique  C707  =  C»0^  acide  oxalique  4-  C^O^,  acide 
croconique,  dontréquivalent=60ou  775.  Nous  ne  l'étudierons  avec 
ce  dernier  qu'en  traitant  de  la  Chimie  organique. 
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COMBINAISON   BU  CARBONE  BT  DU  NITR06ÈNB. 

Le  cartxme  et  le  nitrogène  peuvent  former  probablement  plusieurs 
combinaisons  dont  les  compositions  isomériques  ne  diffèrent  que 
par  leurs  condensations^  et  présentent  des  propriétés  qui  leur  font 
jouer  le  même  rôle  qu'aux  corps  simples  ou  radicaux^  et  que  Ton 
oomme  alors  radicaux  composés.  Une  seule  de  ces  combinaisons  a  été 
isolée^  et  c'est  la  plus  importante.  Découverte  en  1814  par  Gay- 
Lussac^  elle  reçut  de  lui  le  nom  de  cyanogène ,  deux  mots  grecs  si- 
gnifiant :  j'engendre  le  bleu,  parce  qu'il  produit  le  bleu  de  Prus^^e  en 
9e  combinant  avec  le  fer,  ce  qui  souleva  contre  Gay-Lussac  d'assez 
riolentes  observations,  cenom  violant  les  règles  de  la  nomenclature  ; 
nais,  ce  corps  se  comportant  delà  même  manière  que  les  corps  sim- 
)ies  de  la  famille  du  cÛore^  tous.les  chimistes  ont  adopté  le  nom  qu'il 
ivait  choisi  plutôt  que  celui  de  carbone  nitrogéné^  et  on  le  représente 
tottvent  par  le  symbole  Cy  plutôt  que  par  C'N,  qui  indique  sa  com- 
X)sition.Les  deux  autres  composés  que  l'on  connaît  à  l'état  d'oxa- 
»des  seulement,  sous  les  noms  diacides  fulminique  et  cyanurique^ 
ntpour  radicaux^  encore  hypothétiques^  G^N'  pour  le  premier  ou 
îy%  et  C^N^  ou  Cy^  pour  le  second,  que  l'on  xiommemi  fulminogène 
^  cyanurogène. 

cnrAIVOGÊlVB»  Cy  ou  G»N  =  26  ou  325. 1  lit.  pèse  2e%  363. 

Le  cyanogène,  dont  la  découverte  a  eu  tant  d'influence  sur  les 
progrès  de  la  chimie,  et  qui^  ainsi  que  cdle  de  l'iode^  a  convaincu  les 
(Chimistes  ^  peu  nombreux,  qui  repoussaient  encore  la  possibilité 
d'acidesproduits  par  l'hydrogène ,  est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur 
pénétrante  spéci^e,  agissant  fortement  sur  les  yeux,  sur  le  cer- 
veau^ et  dangereux  à  respirer.  Sa  densité  est  1,8064.  SoUs  une  pres- 
sion de  4  atmosphères  on  peut  le  liquéfier;  ce  qui  est  facile  en  em- 
pkyant  un  tube  courbé  en  /v,  comme  pour  la  liquéfaction  du  chlore 
an  moyen  des  cristaux  d'hydrate  de  ce  corps.  Pour  le  cyanogène  on 
met  dans  une  des  branches  fermées  à  la  lampe  du  cyanure  de  mer- 
care;  puis  on  ferme  l'autre  branche.  On  chauffe  le  cyanure  de  mer- 
cure, et  le  gaz,  ne  pouvant  se  dégager,  vient  se  condenser  sous  forme 
d'un  liquide  incolore  dans  l'autre  partie  du  tube  qui  est  plongée  dans 
un  mélange  de  chlorure  de  sodium  et  de  glace.  Ce  liquide,  dont  la 
densité  est  0,9,  ne  peut  être  solidifié  que  par  un  froid  considé- 
rable; il  reste  liquide  à  —  18o.  Si  on  met  ce  liquide  dans  un  tube 
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plongé  dans  un  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éiher^  il  se 
solidifie,  même  à  la  pression  ordinaire. 

La  chaleur  ne  le  décompose  pas;  qiais^  û  Tcm  soumet  ce  gu  à 
une  série  d'étincelles  électriques,  il  produitdu^arbone  qui  se  d^poie 
et  du  nitrogène  qui  occupe  le  même  volume  que  le  cymogàoe. 

Le  cyanogène  est  inflammable  ;  il  brûle  avec  une  flamme  poarpn 
très-belle^  qui  le  caractérise  aussi  bien  que  son  odeur  :  aa  eombus^ 
tion  donne  lieu  à  la  production  d'adde  carbonique  et  de  nitrogène. 

Le  cyanogène  est  jsoluble  dans  l'eau,  qui  en  prend  41  fois  son 
volume  ;  l'alcool  en  dissout  95  volumes.  Il  peut  se  dissoudre  aussi 
dans  l'éther  et  les  huiles  essentielles  :  la  dissoluticm  aqueuse  de  ce 
gaz  se  décompose  sous  l'influence  de  la  lumière,  et  laisse  déposer 
une  matière  brune  dont  la  composition  n^est  pas  «dcore  parfaite- 
ment connue,  mais  qui  semble  pouvoir  être  représ^tée  par  4  équi- 
valent de  cyanogène  et  i  d'eau  ;  la  liqueur  contient  du  cartwnite 
d'ammoniaque,  du  cyanhydrate  d^ammoniaque,  de  l'acide  oxalique 
et  de  l'urée. 

L'oxygène  peut  se  combiner  avec  deux  fois  saa  volume  de  cy»* 
nogène ,  et  forme  alors  l'acide  cyanique  ,  CyO  ou  C*N  0. 

L'hydrogène  se  combine  avec  lui  à  volumes  égaux  ^  et  produit 
l'acide  cyanhydrique ,  CyH  ou  C'NH,  analogue  aux  acides  chlofhy- 
drique,  bromhydrique,  etc. 

Les  métaux  alcalins  se  combinent  directement  avec  lui,  et  pro- 
duisent des  cyanures  analogues  aux  chlorures. 

L'acide  sulfhydriquesecombineavec  le  cyanogène  en  deux  propor- 
tions :  l'une,  qui  doit  être  représ^tée  par  2  Cy,  3  US,  est  peu  st^U^; 
et  résulte  de  la  combinaison  de  S  volumes  de  cyanogèq^  et  de 
3  de  gaz  sulfhydrique  :  ce  produit  peut  être  obteni)^  sqU  en  lu^ 
lant  les  gaz  humides  sur  le  mercure^  soit  en  faisant  arriver  las  ({eux 
gaz  dans  de  l'eau  ou  de  l'alcool,  pourvu  qu'il  y  ait  toij^ours  un  excès 
de  cyanogène;  la  combinaison  reste  en  dissolution^  loais  se  àécoB^ 
pose  facilement.  Préparé  par  les  gaz^  ce  corps  donne  des  cristaps 
jaunes.  Il  peut  se  combiner  av^  les  métaux  alcalinsf^  qMaa4ûQ  le  met 
ep  contact  avec  les  dissolutions  de  leurs  oxydei^^  en  donq^t  plu* 
sieurs  produits. 

Si  l'on  ne  met  pas  de  eyauogène  en  excès^  il  se  produit  une  autre 
combinaison,  plus  stable  que  la  précédente ,  qui  est  composée  de 
volumes  égaux  de  cyanogène  et  d'acide  suUhydrique ,  et  doot  te 
formule  est  Gy,  ^  Hs  ;  ce  produit  est  plus  stable  que  le  précédeot- 
Avec  les  oxydes  onétaÂUque^^  U  se  forme  un  équivalent  d'efiu ,  Té- 
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quivalent  du  métal  se  substituant  à  i  équivalent  d'hydrogène  : 
Gy,2HS  -HPbO=Cy  HPb,  S»-frHO.  Ces  combinaisons  se  nomment 
sulfocyanures.  Lorsqu'on  opère  ainsi  sur  le  produit  2  Gy ,  3  Hs ,  la 
réaction  est  plus  compliquée;  ainsi  :  2  Cy^  3  HS  -H  3K0  =  KGy  + 
KS4-  KCyS*  +  3  HOj  c'est-à-dire  qu'on  obtient  i  équivalent  de 
cyanure,  1  de  sulfure^  i  enfin  de  siilfocyanure;  il  se  forme  en 
D^me  temps  3  équivalents  d'eau. 

les  acides  sélénhydrique  et  tellurbydrique  produiraient  des 
^^omposés  de  même  nature . 

Le  cyanogène  se  forme  dans  un  grand  nombre  de  circonstances  ^ 

1°  Quand  on  calcine  au  rouge  des  matières  animales  y  comme  le 

^ang desséché,  la  laine,  la  rftpure  de  corne,  etc.,  avec  du  carbonate 

^  potasse  ou  de  soude,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme  plus  de  produits 

Ventiles. 

Dans  ce  cas,  l'excès  du  carbone  de  la  matière  organique  réduit 
l'oxyde  à  l'état  métallique;  l'autre  portion  du  carbone  se  combine 
^vecle  nitrogène  pour  former  le  cyanogène  qui  s'unit  au  métal  :  il  se 
produit  en  même  temps  de  Feau. 

2®  M.  Desfosses  a  montré  que,  si  l'on  fait  passer  un  courant  d'air 
«itmospbérique  sur  un  mélange  de  charbon  et  de  potasse,  à  une 
haute  température,  il  se  forme  aussi  du  cyanure  de  potassium.  Ge 
procédé  a  été  exécuté  en  grand  en  Angleterre  (l). 

3®  M.  Lassaigne  en  a  obtenu  de  même  en  chauffant  un  mélange 
de  matière  animale  avec  du  potassium  ;  ce  procédé,  qui  ne  peut  être 
pratiqué  au  point  de  vue  industriel,  est  précieux  cependant  pour 
reconnaître  si  une  substance  contient  du  nitrogène. 

4®  Enfin  Scheele  avait  remarqué  la  production  de  ce  corps,  sans 
eu  connaître  la  nature  exacte ,  par  l'action  de  l'anuuooiaque  sur  le 
charbon  chauffé  au  rouge.  Glouet  obtint  les  mêmes  résultats ,  qui 
ont  été  confirmés  et  complétés  par  M.  Langlois.  G'est  probablement 
cette  action  qui  détermine  la  f(H*mation  du  cyanhydrate  et  du  sulfo- 
cyanhydrate  d'ammoniaque  que  l'on  trouve  dans  les  produits  résul- 
^t  de  la  fabrication  du  gaz  de  houille. 

Les  diverses  combinaisons  du  cyanogène ,  obtenues  par  ces  pro- 
cédés^ pe  peuvept  servir  à  la  préparation  de  ce  corps  à  l'état  de  li- 

(1)  Cest  de  cette  manière  qu'il  a^en  produit  dang  les  haut»*liMnraeaax.  Noos 
avons  eiLaminé  un  dépôt  abondant  formé  au  coude  par  lequel  on  fait  pass«r  le  gaz 
ôxy^e  de  carbone,  afin  de  fatitiser  au  chauffage  des  chaudières  des  machines  souf- 
ftûles  dbs  forges  de  Sdessip  près  liége  :  il  étaH  compaeé^  -presque  «ntièrenent 
M  eymiiie  de  potassiiun. 
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berté  :  on  ne  peut  le  retirer  que  de  celles  qu'il  forme  avec  certaiic 
métaux  peu  électro-positifs.  C'est  ordinairement  le  cyanure  de  m^ 
cure  dont  on  se  sert,  parce  qu'il  est  en  outre  facile  de  te  purifier  {^« 
cristallisation,  ce  qui  est  important^  puisqu'on  doit  le  priver  entière 
ment  de  tout  composé  contenant  de  l'oxyde  de  mercure,  qui  dan. 
nerait  de  l'acide  carbonique  et  du  àitrogène.  Pour  obtenir  ce  gaz 
pur,  il  faut  que  le  cyanure  de  mercure  soit  parfaitement  desséché^ 
parce  que,  sans  cela,  on  produirait  en  même  temps  du  carbonate  et 
du  cyanhydrate  d'ammoniaque. 
Le  gaz  étant  sensiblement  soluble  dans  l'eau ,  on  doit  le  rece? oir 

sur  le  mercure.  On  introduit  le 
cyanure  de  mercure  dans  une  pe- 
tite cornue  de  verre  (/î^.  83)  à 
aquelle  on  adapte  untubeabduc- 
teur  pour  recevoir  le  gaz  dans  des 
éprouvettes.  On  chauffe  la  comoe 
au  moyen  d'une  lampe  à  alcool 
.  dont  la  température  est  plus  qoe 
Pig.  83.  suffisante  ;  car  le  cyanure  se  dé- 

compose, à  +  300",  en  mercure  qui  se  distille  et  dont  les  vapeurs  se 
condensent  en  gouttelettes  dans  le  col  de  la  cornue ,  tandis  que  le 
gaz  se  dégage  :  il  reste  dans  la  cornue  une  matière  noire  ressem- 
blant à  du  charbon ,  mal  connue  encore  et  désignée  sous  le  nom  de 
paracyanogène. 

La  composition  du  cyanogène  peut  être  facilement  établie  ]Kur 
l'analyse  eudiométrique.  On  introduit  dans  l'appareil  i  voiuiuede 
cyanogène  et  3  d'oxygène.  Au  moyen  de  l'étincelle  électrique,  on 
fait  détoner  le  mélange  :  il  se  forme  de  l'acide  carbonique  qui  reste 
mêlé  avec  le  nitrogène  et  l'oxygène  en  excès;  on  absorbe  l'acide 
carbonique ,  et  de  son  volume  on  conclut  le  carbone,  puisque  l'ex- 
périence a  montré  précédemment  la  constitution  de  ce  gaz,  qui 
occupe  le  volume  de  l'oxygène  qu'il  contient  :  comme^  après  l'ab- 
sorption^ il  a  disparu  2  volumes  correspondants  à  2  volumes 
d'oxygène,  on  voit  que  le  résidu  contient  i  volume  d'oxygène, 
que  l'on  peut  absorber  par  le  phosphore,  et  H  reste  4  volume  de 
nitrogène.  On  peut  aussi  déterminer  sa  composition  en  analysant  un 
cyanure  métalUque,  comme  une  matière  organique. 

Comme  2  volumes  de  cyanogène  se  combinent  avec  1  équi- 
valent de  potassium  9  ces  â  volumes  représentent  l'équivalent 
du  cyanogène;  on  doit  donc  le  représenter  par  G'N,  c'est-à-dii« 
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î  volumes  de  vapeur  de  carbone^  plus  2  volumes  de  nitrogène^ 
condensés  ensemble  en  2  volumes. 

On  en  déduit  facilement  la  composition  en  poids  ;  et  Ton  trouve 
qoe  ce  corps  est  composé  de 

Carbone.  .  •  .     45^52 

Nitrogène.  .   .     54,48 

100,00 

Le  cyanogène  libre  n^a  pas  d'usages  directs;  mais  beaucoup  de 
ses  combinaisons,  dont  im  grand  nombre  sont  vénéneuses  ^  sont  au 
contraire  très-employées  dans  les  laboratoires,  l'industrie,  et  même 
pour  le  traitement  de  quelques  maladies. 

PARAGTANOGiNE. 

Johnston  a  reconnu  le  premier  que  la  matière  noire  qui  se 
produisait  dans  la  préparation  du  cyanogène  devait  être  un  isomère 
du  cyanogène,  et  lui  donna  le  nom  qu'il  porte. 

Le  paracyanogène  est  amorphe,  insipide ^  inodore,  incdore;  il 
n'est  pas  volatil  lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge  :  au  contact  de  l'air 
il  brûle  difficilement,  et  produit  de  l'acide  carbonique  seule- 
ment, n  est  insoluble  dans  l'eau;  mais  les  acides  sulfurique  et 
ehlorhydriquele  dissolvent  sans  l'altérer,  et,  si  l'cm  verse  peu  à  peu 
ces  dissolutions  dans  l'eau,  le  paracyanogène  s'en  sépare.  Les  alcalis 
caustiques  ou  carbonates  en  dissolutions  concentrées  le  dissolvent 
enfermant,  dans  ce  cas,  des  composés  qui  jusqu'ici  n'ont  pas  été 
examinés. 

Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  naissant  le  paracyanogène^  et  que  l'on 
fait  passer  sur  lui  un  courant  d'hydrogène ,  il  se  forme  du  cyanhy- 
drate  d'ammoniaque.  Le  chlore  sec  à  chaud  produit  du  chlorure 
de  cyanogène  solide. 

Lorsqu'on  chauffe  du  cyanure  d'argent,  la  moitié  du  cyanogène  se 
dégage  assez  facilement  ;  puis  ce  dégagement  cesse  tout  d'un  coup, 
et  il  se  produit  une  vive  lumière,  comparable  à  l'éclair  que  l'on 
aperçoit  à  la  fin  de  la  coupellation  d'un  essai  d'argent,  quand  le 
bouton  se  solidifie.  La  masse  fondue  qui  reste,  grisâtre,  d'un  éclat 
presque  métallique,  peut  supporter  une  température  assez  élevée  sans 
se  décomposer.  Plusieurs  autres  cyanures  métalliques  présentent  ce 
phénomène,  que  l'on  croit  produit  au  moment  où  le  cyanure  se  trans- 
forme complètement  enparacyanure  :  d'où  l'on  devrait  conclure  que 
•'équivalent  du  paracyanogène  est  la  moitié  de  celui  du  cyano- 
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gène,  et  devrait  être  représenté  par  —5—  ou  •—-,  si  c'était  bien  réel- 

lement  du  cyanogène  qui  se  dégage  ducyànnred'argent;  maiscegaz 
diffère  beaucoup  du  cyanogène  produit  par  le  cyanure  de  mercoie. 
ËnefTet^  quoique  ayant  la  même  densité, la  même  compositicm^et 
brûlant  de  la  même  manière^  il  en  diffère  en  ce  que  son  odeur 
est  très-différente,  quoique  aussi  irritante;  il  se  liquéfie  à — 4",  à  la 
pression  ordinaire,  et  le  liquide  incolore  obtenuse  conserve  mémeàO', 
tandis  que  le  cyanogène  demande  une  pression  d'environ  4  atino- 
sphères.  M.  Thaulow,  à  qui  Ton  doit  beaucoup  d'observations  sur  ce . 
corps,  a  reconnu  qu'il  était  très-soluble  dans  Teau,  tandis  que  le  cya- 
nogène liquide  semble  y  être  presque  insoluble. 

La  dissolution  de  ce  corps  dans  Teau  rougit  le  papier  de  toonesol, 
et  se  décompose  rapidement  en  paracyanogène  qui  se  dépose,  é 
Ton  sent  alors  en  même  temps  l'odeur  du  cyanogène  ordinareqni 

se  dégage.  Si  ce  corps  a  en  effet  la  composition  -^,  la  réaction,  dm 

ce  cas,  se  ferait  sur  3  équivalents  de  ce  corps,  et  Ton  aurait  l'éq» 
tion  suivante  : 

3^ouC«N3  =  C4  N>  +C»N, 

c'est-à-dire  production  de  4  équivalent  de  paracyanogène  et  1  de 
cyanogène. 

Le  potassium  et  le  sodium  se  combinent  facilement  avec  le  gaz  sec, 
avec  ignition  :  le  produit  se  dissout  facilement  dans  l'eau,  et  ne  tarde 
pas  à  se  décomposer. 

La  dissolution  concentrée  de  potasse  ou  de  soude  dissout  ce  gai 
en  grande  quantité ,  en  produisant  immédiatement  un  dépôt  de  pan- 
cyanogène.  Mais,  si  la  dissolution  est  étendue ,  elle  se  colore  seu- 
lement en  jaune,  sans  déposer  de  paracyanogène.  Cette  liqueur, 
saturée  ensuite  au  moyen  de  Tacide  nitrique ,  ne  donne  pas  de  oelo- 
ration  bleue  par  les  sels  de  fer. 

Les  précipités  obtenus,  dans  ces  dissolutions,  par  les  sels  de  plomk 
ou  d'argant,  sont  un  peu  solubles  dans  l'adde  nitrique. 

n  est  évident,  par  cette  longue  suite  de  caractères  difTérents  de 
ceux  que  présente  le  cyanogène,  que  ce  gaz  est  un  isomère  de  ce 
corps. 

Ainsi  voilà  donc  trois  combinaisons  isomériques  :  le  cyanogtoe 
ordinaire,  le  paracyanogène,  et  ce  dernier  gaz,  que  Ton  a  proposéde 
nommer  méUwyanogène. 
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M.  Bftmn  a  dcmné  tm  prolsédé  pour  obtenir  le  paraefAnôgèiie  «n 
plus  gratlde  quantité.  Il  faut  introduire  le  ioyanUre  de  mercure  sec 
dans  un  tube  de  fer  fermé  à  une  de  ses  extrémités  :  on  adapte  à 
Fautre  un  bouchon  en  fer^  à  vis  j  muni  d'un  tube  court  et  étrcnti 
également  en  fer,  dans  lequel  on  introduit  du  plâtre  mis  en  bouillie 
claire;  on  le  laisse  sécher>  puis  on  chauffe  le  tube  au  rouge  sombre  : 
pendant  queron  commence  à  chauffer,  le  plâtre  achève  de  se  sécher} 
et ,  quoiqu'on  raison  de  sa  porosité  les  gaz  puissent  le  traverser,  il 
y  a  cependant  une  pression  assez  forte  pour  que  le  cyanogène  se 
transforme  en  paracyanogène.  Lé  mercure  se  dégage  en  vapeurs  à 
travers  le  plfttrci 

n  est  évident  qu'il  reste  encore  un  beau  champ  aux  recherches 
atir  ce  sujet  pour  déterminer  les  équivalents  de  ces  deux  isomères 
du  cyanogène^  et  la  nature  des  diverses  combinaisons  qu'ils  peu* 
>eat  produire. 

M.  Johnston  a  déjà  annoncé  que  le  paracyanogène  formait  avec 
l^xygène  un  acide  que  l'on  devait  représenter  par  2  équivalents 
decyam^ne  etl  d'oxygène  pour  constituer  Tacide  paracyanique^ 
et  dont  la  formule  serait  C^N^O  ou  Gy'O;  tandis  qu'on  a  vu  que 
l'acide  cyanique,  que  nous  avons  cité,  avait  pour  formule  C*NO  ou 
CyO.  Le  véritable  équivalent  du  paracyanogène  serait  donc  double 
de  celui  du  cyanogène.  On  n'a  pas  encore  de  données  sur  le  corps 
que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  méiaeyanogène. 


COMBINAISON  DU  CYANOGÈNE  AVEC  L  HYDROGENE. 

jâC^U»  CYAlVHYDBiaUB,  HC'N  ou  HCy  =  27  ou  337,5  1  litre 
pèse  5«*",220. 

L'adde  cyanhydrique  a  été  découvert  par  Scheele,  qui  lui  avait 
donné  le  nom  d'àcîde  prussique,  parce  qu'il  l'avait  obtenu  du  bleu 
de  P^^*  il  était  toujouri^  dissous  dans  une  assez  grande  quantité 
d'eau.  Oay'-Lustôc  ensuite  l'obtint  anhydre,  et  lui  donna  le  nom  d'a- 
cide cyanhydrique,  quand  il  eut  fait  le  beau  travail  qui  fit  connaître 
le  cyanogène,  et  qu'en  même  temps  l'acide  prussique  est  seulement 
Une  combinaison  de  ce  cyanogène  avec  l'hydrogène  à  volumes  égaux, 
mids  que  l'on  ne  peut  obtenir  directement. 

L'acide  cyanhydrique  se  rencontre  tout  formé  dans  le  règne  vé- 
gétal. On  n'est  pas  certain  de  l'état  sous  lequel  il  s*y  trouve.  Il  y  en  a 
dans  les  finaudes  amères  des  fruits  du  genre  prune ,  dans  les 
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feuilles  du  laurier-cerise;  dans  les  feuilles,  les  fleurs^  les  amandes  du 
pécher  ;  les  fleurs  de  Tarbre  de  Sainte-Lucie  en  exhdent  l'odeur  à  un 
haut  degré.  C'est  cet  acide  qui  se  trouve  dans  le  suc  des  racines  de 
manioc,  suc  que  Ton  doit  exprimer  avec  grand  soin^  pour  em- 
ployer ensuite  ces  racines  comme  aliment. 

L'acide  cyanhydrique  anhydre  est  un  liquide  incolore,  d'une 
odeur  vive,  qui  rappelle  celle  des  amandes  amères  :  lorsqu'il  est 
étendu  d'eau,  il  a  uiie  saveur  fraîche  d'abord,  puis  brûlante^  avec  un 
goût  très-fort  d'amandes  amères  :  sa  densité  est  0,706  k  +  T,d 
0,697  à  -^i8^  n  est  très-volatil;  il  entre  en  ébullition  à  +â6»,5.  A 
— 15»,  il  se  solidifie,  en  prenant  la  forme  de  prismes  déliés.  Si  l'on 
en  humecte  un  papier,  il  se  volatilise  si  rapidement  qu'il  produit  un 
froid  capable  de  le  faire  cristalliser.  M.  Schultz  prét^d  que,  lorsque 
cet  acide  est  parfaitement  anhydre,  il  ne  sohdifiepas,  mémeà— 19<>. 
L'acide  cyanhydrique  anhydre  brûle  comme  l'alcool;  sa  flamme 
donne  des  reflets  bleuâtres.  La  densité  de  sa  vapeur,  à  +  â&»,5,  est 
0,948,  par  l'expérience  ;  calculée  à  0°,  elle  est  0,965. 

L'acide  cyanhydrique  s'altère  promptement;  il  reste  à  sa  pboe 
une  masse  noire  brillante,  même  quand  on  le  conserve  dans  des 
tubes  fermés  à  la  lampe.  Cette  décomposition  s'opère  quelquefois 
très-rapidement.  Gay-Lussac  a  vu  une  fois  cet  effet  se  reproduire 
au  bout  d'une  heure;  quelquefois  il  se  maintient  pendant  près  d'un 
mois.  Il  y  a  certainement  une  cause  particulière  qui  produit  ces  dé- 
férences. On  pense  que  la  présence  d'un  oxacide  lui  donne  de  la 
stabilité,  comme  au  bioxyde  d'hydrogène;  il  paraît  cependant  que, 
quand  il  est  pur  et  parfaitement  anhydre^  il  peut  se  conserver  indé- 
fini ment.  Le  résidu  de  cette  décomposition  n'est  pas  parfaitement 
connu  ;  on  sait  seulement  que  si,  après  l'avoir  desséché,  on  le  chauffe 
dans  un  appareil  convenable,  on  distille  du  carbonate  d'anunoniaque 
du  cyanhydrate  d'anunoniaque,  et  il  reste  du  paracyanogène  :  si  lama- 
tière  n'a  pas  été  séchée,  il  se  forme  aussi  du  formiate  d'ammoniaque. 

Lorsque  l'acide  cyanhydrique  est  étendu  d'eau,  il  se  conserve 
longtemps  à  l'abri  de  la  lumière  ;  mais,  sans  cette  précaution,  il  se 
décompose  en  peu  de  jours.  L'acide  anhydre  est  soluble  entente 
proportion  dans  l'eau. 

Le  soufre,  chauffé  dans  un  courant  de  vapeur  d'acide  cyanhy- 
drique jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  saturé,  donne  un  produit  solide,  cris- 
tallin, jaune,  soluble  dans  l'eau,  se  combinant  avec  les  bases  pour 
former  des  sels  qui  n'ont  pas  été  étudiés. 

Le  potassium,  chauffé  dans  la  vapeur  d'acide  cyanhydrique,  s'em- 
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pare  du  cyanogène  et  md;  Fhydrogène  m  liberté  :  le  vcdume  est  di- 
minué de  moitié.  On  analyse  cet  acide  au  moyen  de  ce  procédé. 

Les  oxacides  puissants  décomposent  Tacide  cyanhydrique  en 
animoniaque  et  acide  formique  ;  une  partie  de  Tammoniaque  se  com- 
bine avec  l'acide  employé  pour  opérer  la  décomposition  ;  le  reste 
constitue  du  formiate  d'ammoniaque.  Si  Ton  chauffe,  l'acide  éner- 
gique s'empare  detoutel'ammoniaque^  et  l'acide  formique  distille. 

Les  bases  alcalines  s'unissent  à  l'acide  cyanhydrique  en  pro- 
duisant de  l'eau  et  des  cyanures  qui  sont  inaltérables  quand  ils  sont 
secs,  mais  qui  se  décomposent  rapidement  quand  ils  sont  humides  ;  il 
se  produit  un  f(n*miate,'  et  au  <)ontact  de  l'air  il  se  forme  des  carbo- 
nates. Ces  cyanures  sont  tous  vénéneux. 

L'acide  cyanhydrique  est  le  plus  énergique  de  tous  les  poisons,  à 
l'état  de  vapeur  comme  à  l'état  liquide  :  aussi  doitron  prendre  les 
pins  grandes  précautions  quand  on  le  prépare.  Quand  il  est  en  dis- 
solution dans  l'eaU;  il  est  moins  énergique;  anhydre,  il  suffit  d'une 
goutte  placée  sur  une  des  membranes  muqueuses  pour  faire  périr 
un  chien;  introduit  dans  le  sang  de  l'animal,  ce  dernier  tombe  comme 
foudroyé.  L'action  toxique  de  cet  acide  se  manifeste  même  lors- 
qu'on mange  des  amandes  amères  en  quantité  un  peu  forte,  et  l'em- 
pioides  feuilles  de  laurier-cerise,  pour  donner  le  goût  d'amande  au 
lait,  peut  produire  le  même  effet  dont  nous  connaissons  un  exemple 
qui  faillit  faire  périr  plusieurs  personnes.  —  On  ne  connaît  pas  de 
Gontre-poison  assez  efficace  pour  agir  avec  certitude  dans  les  cas 
d'empoisonnement  par  cet  acide  ;  cependant  le  chlore^  qui  le  dé- 
truit, et  l'ammoniaque,  qui  se  combine  avec  lui,  peuventétreemployés 
si  l'acide  est  faible  et  que  l'on  n'attende  pas  longtemps  pour  appliquer 
le  remède;  mais^  quant  à  l'acide  anhydre^  l'effet  est  trop  instantané 
pour  qu'il  y  ait  aucune  ressource. 

Le  mode  de  préparation  de  cet  acide  varie  selon  l'état  où  l'on  veut 
l'obtenir.  Pour  préparer  l'acide  anhydre ,  on  peut  introduire  dans  un 

ballon  A  (fig.  84)  du 
cyanure  de  mercure  et  de 
l'acide  chlorhydrique  fu- 
mant en  poids  égaux.  Ce 
ballon  communique  au 
moyen  d'un  tube  courbé  à 
angle  droit  avec  un  large 
.  tube,  B,  C,  d'environ  quatre 
Fig  84.  décimètres  de  long,  conte- 
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nant^  dans  dapremièiemoHié^duiiuiiiireblanc^etdsittlAfieix)^ 
chlorure  du  calcium  fondu  et  tous  les  deul  en  ftligmetits;  X  iWé^ 
mité  C  est  adapté  un  autre  tube  ooulrbé  à  angle  droH^  el  fité  au 
moyen  d'un  bouchon  au  ttibe  en  U^  D,  bien  sec  >  tpA  est  plongé 
dans  un  mélange  réfrigérant;  à  la  partie  inférieure  du  tube  en  D^ 
on  a  soudé  un  petit  tube  droite  par  lequel  l'aeide  condoisé  s'éèotde 
dans  un  flacon  B^  qui  a  dû  être  séché  ;  ce  flacon  est  de  même  en- 
touré d'un  mélange  réfrigérant.  Lorsque  tout  est  dnpo6é>  les  bou- 
chons tenant  bien>  car  il  serait  dangereux  de  laisser  quelque  twkf 
on  chauffe  doucement  le  ballon  :  l'acide  chlorhydrique  réagit  sur  le 
cyanure  de  mercure,  il  se  forme  un  chlorure  'de  ce  métal^et^Hiy* 
drogène  s'unissant  au  cyanogène ,  l'aeide  cyanhydriqoe  se  vahh 
tili^  I 

HgCy+HCl==:HgCl+HCy. 

Les  vapeurs  d'acide  cyanhydrique  entratiimit  de  l'adde  ddrth 
dyhrique  et  de  la  vapeur  d'eau;  le  marbre  ou  cari)6nate  dedm 
qui  occupe  la  moitié  du  tube  réagit  sur  l'acide  chlorhydrique)  lin 
forme  du  chlorure  de  calcinnâ ,  de  l'eau  et  de  l'acide  carbotiitiK 
qui  se  dégage  :  ces  deux  derniers  corps  sont  entraînés  par  la  ynfëà 
d'acide  cyanhydrique,  qui,  continuant  à  traverser  le  tubeB,  C,dNrt- 
donne  l'eau  au  chlorurede  calcium  fondu.  Il  ne  pa^se  doncidas^ 
la  vapeur  d'acide  cyanhydrique  et  de  l'acide  carbonique  3  lepiemii^ 
de  ces  deux  acides  est  condensé  par  le  mélange  réfrigérant,  etse  naà 
dans  le  flacon  Ë;  l'acide  carbonique  se  dégage  par  la  partie  effiléi 
du  tube  D.  C'est  au  moyen  de  ce  procédé  que  Gày-Lussac  a  obtani 
pour  la  première  fois  ce  produit. 

Vauquelin  en  a  proposé  un  autre  qui  réussit  plus  sûrement  et  qoa 
l'on  emploie  maintenant  de  préférence.  Il  est  fondé  sur  l'action  dfc 
l'acide  sulfhydrique  gazeux  sur  le  cyanure  de  mercure.  On  dégage 
l'acide  sulfhydrique  au  moyen  du  protosulfure  de  fer  fonda, de 
l'eau  et  de  Pacide  sulfurique  dana  un  flacon  à  tubulure  A  {fig*  85). 

Ce  gaz  passe  dans  on 
tube  B,  contenant 
du  cyanure  de  me^ 
cure  pulvérisé;  il  se 
produit  de  l'acide 
cyanhydrique  et  du 
sulfure  de  meroure, 
HS  +  HgCy==HgS 

HCy.  L'acide  cyanhydrique  se  dégage  en>ntrainantavec  luil'ex- 


Fig.  85. 


ces  d'acide  sulfhyrique  et  l'eau  qui  humectait  le  gaz.  Ces  deux  corps 
déitent  être  absorbés  :  pour  cela^  on  fait  passer  les  vapeurs  dans  un 
second  tube  C,D^  cjui  dans  sa  première  moitié  est  rempli  de  carbo- 
nate de  t)lomb  destibé  à  absorber  l'acide  sulfhydrique;  il  se  forme  du 
sUlfUi*e  de  plomb  et  de  l'eau;  l'acide  carbonique  devenu  libre  se 
dégage  avec Teau  :  PbO,CO*  -H  Hs = PbS + H0+  CO  *.  La  seconde 
liàoltié  du  tube  C,  D,  contient  du  chlorure  de  calcium  qui  retient 
l'éati  ;  l'acide  cyanhydrique  et  l'acide  carbonique  arriv^tseuls  dans 
le  tubeetl  U,E,  qiii  est  entouré  d'un  mélange  réfrigérant;  les  vapeurs 
d'acide  cybjbihydrique  se  condensent  ;  l'acide  carbonique  se  dégage 
par  l'extrémité  effilée  du  tube  en  U.  Ddns  cet  àppai*eil  tious  aVôtis 
indiqué  le  tube  en  U  sans  addition  d'tin  tube!  soUdé  à  là  pëHie  IH- 
féf  ieilte,  destiné,  comme  dails  là  figure  84,  à  feire  arriver  l'acide  con- 
densé dans  un  flacon  :  cette  disposition  est  ittoins  embarrassante; 
mais ,  lorsque  l'opératiott  est  terminée ,  il  faut  verse^dan8  un  flacon 
l'acide  qui  s'est  condensé    ce  qui  présente  toujours  des  daugetf^. 
Il  n'est  pas  toujours  nécessaire  d'avoir  l'acide  cyanhydrique  an- 
hydre rScheele  l'obtint  en  traitant  la  dissolutîondu  cyanure  de  mei^- 
ciirepar  le  fer  et  l'acide  sulfurique.  L'eau  était  décotnposée^et  le 
cyanure  dé  mercure  en  même  temps  ;  il  se  formait  du  cyanure  de  fcfr 
et  da  mercure  métallique,  que  Scheele  séparait  en  décantant  la  U- 
qnenr  lorsque  cette  première  pàHie  de  la  réaction  était  achetée  ; 
pk  il  distillait  à  une  douce  chaleur  la  liqueur  décantée  :  l'eau  se  dé- 
compose pendant  cette  seconde  action ,  l'oxygène  se  cotnbine  avec 
le  fer  et  produit  du  protoxyde,  et  par  suite  du  sulfate  de  fer;  l'hy- 
drogène s'unit  en  même  temps  au  cyaiiogèfne,  et  l'acide  cyan- 
hydrique distille  avec  une  partie  de  l'eau. 

Dans  la  première  partie  de  cette  opération ,  HgCy  ■+-  Fe  = 
FeCy-f-Hg; 

Dans  la  seconde,  Fe  Cyr-f-  HO  -4^  80^  «=  FeO  SO^  -f-  HGy. 

On  ne  continue  la  distillation  que  jusqu'à  ce  qu'on  ait  recueîlK 
le  quart  de  la  liqueur.  Ce  procédé  n'est  plus  employé;  nous  ne 
l'avons  cité  que  comme  le  premier  à  l'aide  duquel  on  ait  produit 
cet  acide. 

Deux  autres  procédés  plus  économiques  ou  plus  simples  sont 
suivis  maintenant  pour  l'obtenir  sous  cette  forme,  surtout  pour  les 
applications  à  la  tnédecine. 

Pour  le  premier,  on  traite  une  partie  de  fferrocyanure  de  potassium 
par  un  mélafige  de  1 1  partie  d'acide  sulfurique  et  2  d'eau  dans  un 
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Fig.  «6. 


ballon  Ay  chauffé  sea- 
lementaubain-mana 
Qny  adapte  untube 
B  C,  qui  traverse  m 
manchon  en  zinc  DE, 
qui  sert  de  r^rq|é- 
rant  au  moyen  d'm 
courant  d'eau  fiioîde 
arrivant  par  le  tube 
àent(»mQirF^ets(x^ 


tant  par  le  tube  G;  l'extrémité  C  du  tube  BC  plonge  dans  une  pe- 
tite quantité  d'eau  qui  est  au  fond  d'un  flacon. 

La  réaction  est  semblable  à  celle  qui  précède^  et  la  même  kt- 
mule  sert  à  l'expliquer  en  remplaçant  seulement  Fe^  symbole  da 
fer^  par  K,  symbole  du  potassium;  on  voit  ainsi  qu'il  se  forme  da 
sulfate  de  potasse ,  au  lieu  de  sulfate  de  fer. 

On  peut  ainsi  préparer  une  dissolution  d'acide  cyanhydricpe  m  \ 
degré  que  Ton  veut.  On  arrive  au  même  résultat  en  décomposaoiil  | 
froid^  une  dissolution  [de  cyanure  de  mercure  pai*  le  gaz  acide  sdt*  ^ 
hydrique  en  excès;  on  sépare  l'excès  d'acide  sulfhydrique  te  i 
la  liqueur  filtrée^  au  moyen  du  carbonate  de  plomb  qui  n'est  paftdi- 1 
composé  par  l'acide  cyanhydrique  ;  en  filtrant  de  nouveau  quel 
avoir  agité ,  la  liqueur  ne  contient  plus  que  la  dissolution  d't^ 
cyanhydrique. 

Cette  dissolution  étant  employée  surtout  pour  le  traitement  M 
certaines  maladies^  il  est  très-important  de  la  titrer^  c'est-à-dire #! 
déterminer  exactement  la  quantité  d'acide  qu'elle  contient.  Geii- 
sultat  s'obtient  facilement  en  versant  dans  un  volume  détermioé 
de  la  liqueur  une  dissolution  acide  de  nitrate  d'argent  :  le  poids  du 
cyanure  d'argent  donne  celui  de  l'acide  cyanhydrique. 

L'acide  cyanhydrique  est  composé  de  volumes  égaux  de  cyano- 
gène et  d'hydrogène  sans  condensation;  et,  en  poids ,  de  : 
Hydrogène.  .  .      3,7 

Carbone.  .  .  .    44,44 
Nitrogène.  .   .    51,86 


Cyanogène. 


96,3 


100,0 


L'acide  cyanhydrique  est  employé  en  médecine  contre  la  phthisi^ 
pulmonaire  lorsqu'elle  commence ,  pour  calmer  les  irritations  ner- 
veuses ;  en  fumigations/  contre  le  traitement  d'ulcères  de  la  cornée 
sous  forme  de  collyre.  On  l'a  essayé  pour  le  traitement  de  Tépilepsia 
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La  formule  du  Codex  indique^  pour  l'acide  médicinal^  8^5  d'eau  dis- 
tilée  et  i  d'acide  cyanhydrique  anhydre^  en  poids  ;  ou,  en  volume, 
i  d'acide,  6  d'eau.  M.  Pissina  a  indiqué  le  procédé  suivant  pour 
obtenir  l'acide  cyanhydrique  hydraté  :  On  fait  un  mélange  de  9  d'a- 
dde  suUiirique  et  de  12  d'eau  ;  lorsque  le  mélange  est  refroidi ,  on 
fintroduit  dans  une  cornue  de  verre  par  sa  tubulure;  on  y  ajoute 
idors  18  parties  de  prussiate  jaune  de  potasse  en  poudre;  on 
néie  exactement ,  et  Fon  dispose  la  cornue  sur  un  bain  de 
MèlefiKHd  ;  on  adapte  à  la  cornue  une  allonge  et  un  ballon  tubulé 
arec  de  bons  bouchons,  et  on  lute.  Après  15  heures  demacération, 
on  entoure  le  ballon  de  glace,  et  l'on  chaufTe  doucement  la  cornue, 
on  retire  par  distillation  les  cinq  sixièmes  du  liquide.  Ainsi  obtenu, 
Padde  cyanhydrique  se  conserve  mieux.  M.  Leibig  attribue  cet  ef- 
fet à  la  présence  d'un  peu  d'acide  sulfurique. 

Comme  cet  acide  contient  des  quantités  variables  d'eau,  M.  Leibig 
I  proposé,  pour  le  titrer,  une  liqueur  d'essai  composée  de  3  grammes 
13  ooAtigrammes  de  nitrate  d'argent  pour  former  100  centimètres 
BÉbeB  avec  de  l'eau  distillée.  100  de  cette  liqueur  dans  la  burette 
Porométrique  correspondent  à  10  centigrammes  d'acide  cyanhy- 
Mqœ  anhydre.  Pour  opérer,  on  dissout  dans  6  grammes  d'eau 
Moentigrammes  de  potasse  à  l'alcool;  on  y  ajoute  quelques  gouttes 
Itee  dissolution  de  chlorure  de  sodium,'puis  enfin  10  centigrammes 
h  Facide  cyanhydrique  dont  on  doit  déterminer  le  titre. 

On  verse  dans  cette  dissolution  la  Uqueur  d'épreuve  jusqu'à  ce 
■K  le  précipité  qui  se  produit  cesse  de  se  dissoudre  :  le  nombre  de 
■grés  de  la  burette  indique  la  quantité  d'acide  anhydre  :  100  degrés 
pu  la  burette  valent  à  10  centigrammes  de  cet  acide . 
;   On  en  fait  un  sirop  composé ,  d'après  le  Codex ,  de  : 

Acide  cyanhydrique  médicinal.  •  •  25  centigrammes. 
Sirop  simple  blanc. 32  grammes. 

Dans  une  potion  on  n'emploie  que  32  grammes  de  ce  sirop. 
Pour  appUquer  sur  les  dartres,  les  cancei*s  ulcérés ,  ou  pour  in- 
jection des  cancers  de  l'utérus  : 

Acide  cyanhydrique  médicinal.  .  .  4  à  8  grammes* 

Eau  de  laitue. 1000  grammes  ou  1  litre. 

.Od  prépare  aussi  un  cérat  avec  cet  acide. 
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COMBINAISONS  DU  CnfANOalNS  ATEG  L'iaXOÈSn. 

On  connaît  trois  combinaisons  isomériquesducarbone^  du  nitro- 
gène  et  de  Toxygène  : 

L'acide  cyanîque,  C*NO  ou  GyO,  qui  se  combine  avec  1  équi- 
vïtlent  d'eau  pu  1  de  base  ; 

L'acide  fulminique,  G^ N»  0*  ou  Cy' 0%  qui  se  combine  avec  î 
équivalents  d'eau  ou  de  base; 

L'acide  cyanurique^  CWO'ouCyW,  qui  se  combine  avec  3 
équivalents  d'eau  ou  de  base. 

Enfin  M.  Johnston  a  trouvé  un  quatrième  acide  qui  n'est  (dus  un 
isomère  de  l'acide  cyanique,  et  que  l'on  pourrait  nommer  paracya* 
nique,  puisqu'il  est  le  produit  de  l'oxydation  du  paracyanogène^  et 
dont  la  formule  est  C^N^O  ou  Gy^O. 


AC9DEI  crr jjngiJE,  cno  ou  cyo  =  34  ou  425. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  Vauquelin  et  déterminé  parM.  Wob- 
1er;  il  est  liquide ^  très-fluide ^  incolore;  son  odeur^  très-vivejBt 
pénétrante^  ressemble  à  cdle  de  l'acide  acétique;  il  excite  \» 
larmes^  et  est  si  corrosif  que  la  (dus  petite  goutte  produit  iouoédiar 
tement  une  am()oule  sur  la  (leau  :  il  la  blanchit  en  produisaot  la 
même  douleur  qu'une  brûlure.  On  ne  doit  o()érer  sur  cet  acide 
qu'avec  précaution. 

On  ne  connaît  pas  exactement  la  température  ^  son  ébullitioDi 
mais  elle  est  très-peu  élevée.  L'acide  cyanique  s'évapore  s()Oiitapé- 
ment  avec  rapidité^  et  sa  vapeur  se  mêle  facilement  avec  les  gai. 
Il  n'a  qu'une  faible  réacticm  acide;  ce(>endantsa  va(>eur  rougit  le 
papier  de  tournesol  :  il  n'est  (>as  inflanmiable. 

Lorsqu'on  chauffe  pendant  quelque  temps  cet  acide  à  quelques 
degrés  au-dessus  de  zéro,  il  se  produit  une  sorte  de  crépitation^  il  se 
trouble ,  et  finit  par  se  prendre  en  une  masse  blanche^  solide;  pen- 
dant cette  transformation  il  y  a  dégagement  de  chaleur^  et  les  faibles 
détonations  qui  se  produisent  successivement  projettent  quelque- 
fois la  ipatière. 

Cette  transformation  s'opère  sans  dégagement  dç  gaz  ni  aucune 
absorption  ;  elle  est  purement  isomérique  avec  l'acide  cyanurique  : 
nous  en  parlerons  au  sujet  de  cet  acide.  Ce  même  produit  se 
forme  aussi  quand  on  volatiliseracide  cyanique  ;  on  lui  donne  le  nom 
de  cyamélide. 
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L'acide  cyanicpie  contint  i  équivalent  d'eau  :  sa  véritable  for- 
ule  est  donc  CyO^HO;  mais,  si  on  ajoute  un  peu  d'eau  ^  il  se  dé- 
impose  rafHdement.  Cependant^  si  Fon maintient  la  température  à 
f  eette  décomposition  ne  s'opère  que  lentement.  Le  résultat  de 
tta  décomposition  varie  suivant  le  rapport  qui  existe  entre  Les 
umtités  d'acide  et  d'eau,  i  équivalent  d'acide  et  4  d'eau  donneront 
i  bicarbooate  d'ammoniaque  : 

C»NO-f-  4H0  =  Nff,  HO,  2C0*. 

Si  on  mêle  2  équivalents  d'acide  avec  4  d'eau^  il  se  produit  d'a- 
fddu  cyanate  d'ammoniaque  : 

2  G>NO  T+-  4  HO  =  NH^HO.  G»NO  ; 

lis,  sans  réaction  apparente,  la  masse  cristallise,  et  se  trouve  trans- 
rmée  en  urée ,  dont  la  formule  est  : 

C*N*H^O»  =  NHSHO,C*NO. 

Llieide  cyanique  se  forme  quand  on  chauffe  au  rouge  un  cya- 
re  alcalin  au  contact  de  l'oxygène,  ou  bien  avec  un  oxyde 
andonnant  facilement  par  la  chaleur  son  oxygène ,  qui  oxyde  en 
ime  temps  le  métal  alcalin  et  le  cyanogène  :  l'oxyde  dont  on  se 
f  est  ordinairement  le  bioxyde  de  manganèse;  on  pourrait 
jpdre  de  ^léine  le  bioxyde  de  plomb,  l'oxyde  de  mercure,  etc. 
os  ce  caç ,  l'acide  cyanique  reste  combiné  avec  la  b  asse  >  et  ^  quoi- 
'ilsoit  volatil,  on  ne  peut  l'en  séparer  ^u  moyen  d'un  autre  acide, 
pce  qu'il  est  en  général  combiné  avec  de  l'eau ,  et  que  celle-ci  le 
compose.  Il  se  forme  du  bicarbonate  d'ammoniaque  par  la  réac- 
n  que  nous  avons  citée;  mais  l'acide  employé  à  la  réaction  se 
mbine  alors  avec  l'ammoniaque,  et  l'acide  carbonique  le  dégage, 
m'a  pas  essayé  l'action  des  acides  sulfurique  et  phosphorique 
ihydre,  qui  probablement  pouiraient  le  dégager  sans  altération. 
Lorsqu'on  fait  agir  le  cyanogène  directement  sur  les  oxydes  alca- 
y&,  il  se  comporte  comme  le  chlore  ;  il  se  forme  en  même  temps 
équivalent  de  cyanure  et  1  de  cyanate,  2  Gy  -h  2K0  =  KCy  + 
0,  CyO.  On  peut  obtenir  cet  acide  libre  : 

l^'Par  la  distillation  de  l'urée.  On  a  vu  plus  haut  que^  sous  Tin- 
uence  de  l'eau,  l'acide  cyanique  se  transforme  en  uréej  sous  l'in- 
uence  de  la  chaleur,  la  transformation  inverse  se  produit. 

V  En  oi^ydant  l'acide  urique  au  moyen  de  l'oxyde  de  mercure  ou 
1q  cblQrate  de  potasse  en  quantité  suffisante  pour  céder  2  équiva- 
^d'oxygèjD^  k  ^  d'acide  urique.  Ge  dernier  est  en  effet  représenté 
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par  la  formule C'<>N<HW  ;  si  l'on  y  ajoute  0^  on  a  4(CyO,  HO)-f 
2  COS  qui  représentent  C^N^O^^H^O^ -f-  C»  (M. 

3®  En  chauffant  dans  une  cornue  de  verre  de  l'urée  ou  de  Tacide 
cyanurique  préalablement  desséché  :  on  adapte  à  la  cornue  un  lé* 
cipient  parfaitement  sec^  que  Ton  entoure  d*un  mélange  de  ^jbt» 
et  de  sel;  on  chauffe  alors  la  cornue.  La  distillation  doit  être  conti- 
nuée jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  rien  dans  la  cornue^  qui  finit  ptr 
être  portée  à  la  chaleur  du  rouge  naissant.  U  passe  toujours  a?ac 
l'acide,  qui  est  un  liquide  transparent,  une  matière  blanche  quije 
trouble ,  et  dans  le  col  de  la  cornue  il  se  dépose  aussi  une  matière 
solide^  cristalline^  blanche,  que  nous  avons  indiquée  sous  le  nom  de 
cyamélide,  et  que  l'on  nomme  aussi  adde  cyanurique  insokMe, 

La  réaction  est  très-simple^  puisque  l'acide  cyanurique  n'est  qu'un 
isomère  de  l'acide  cyanique^  mais  dont  l'équivalent  est  triple  de 
celui  de  ce  dernier.  L'acide  cyanurique  n'étant  que  peu  volatil  soos 
l'influence  de  la  chaleur^  l'acide  cyanique  volatil  se  produit  par  la 
dissociation  des  3  équivalents  juxtaposés  qui  constituaient  le 
seul  équivalent  d'acide  cyanurique,  et  la  distillation  s'opère  abn: 
C«N30%  3H0  =  3  {C»NO,  HO). 
Le  produit  solide  qui  se  forme  en  même  temps  résulte  d'une  ac- 
tion inverse  se  produisant  sur  l'acide  cyanique  hydraté,  qui, une 
fois  formé ,  ne  peut  se  maintenir  au-dessus  de  O""^  et  se  transfonna 
spontanément  en  cyamélide.  C'est  pourquoi  le  récipient  destiné  à 
le  recueillir  doit  être  entouré  d'un  mélange  réfrigérant^  et  non  de 
glace  seulement;  il  est  composé  de  : 

Cyanogène.  .  .  .    76,47 

Oxygène 23,53 

100,00 
ou  Carbone 34,81 

Nitrogène.   ...    41,66 

Oxygène 23,53 

100,00 
Cet  acide  est  sans  usage. 


ACIOB  PCIiMIMIQCfi,  C^N'C  ou  Cy>0'  =  68  ou  850. 

On  ne  connaît  cet  acide  qu'à  l'état  de  combinaison  ;  jusqu'ici  « 
n'est  pas  parvenu  à  l'isoler  :  les  éléments  qui  le  constituent  sont* 
faiblement  réunis,  qu'ils  se  séparent  instantanément  avec  une  "i^ 
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taliser  cette  dissolution ^  donne  alors  des  prismes  contenant,  outre 
l'équivalent  d'eau  basique ^  2  équivalents  d'etui.de  cristallisation, 
comme  l'acide  oxalique.  Lorsqu'on  les  chauffe^  ils  fondent  à + 130^; 
et  si  Ton  élève  la  température  entre  +  lôO»  et  + 170>,  une  |yartie 
se  sublime^  le  reste  se  décompose;  ce  qui  est  un  autre  trait  de  res- 
semblance avec  l'acide  oxalique. 

.  Les  sekque  forme  cet  acide  sont  solubles  dans  l'eau  etl'alcool;  ils 
sont  décomposables  par  là  chaleur  ^  et  ne  laissent  pour  résidu  que 
des  chlorures. 

'  .On  obtient  cet  acide «n  faisant  réagir  les  dissolutions  alcalines,  et 
de  préférence  celle  de  baryte^  sur  le  bisulfite  de  perchlorure  de 
carbone ,  et  en  décomposant  ensuite  le  sel  par  Tadde  sulforique. 


BIStJIiFITB  DB  PROVOCHULORUIBB  INBCARBOME, 

CCI*  2S0\ 

Lorsqu'on  fait  agir  des  corps  réducteurs  y  simples  ou  composés^ 
sur  le  bisulfite  de  perchlorure,  on  produit  ce  nouveau  corps,  mais 
en  dissolution  dans  l'eau,  dont  on  n'est  pas  parvenu  à  le  séparer. 
Ainsi  ^  en' faisant  agir  Facide  sulfureux  ^  il  y  a  décomposition  de 
l'eaapar  21  équivalents  d'acide  sulfureux^  lesquels,  s'emparant  de^ 
équivalents  d'oxygène  pour  se  transformer  en  acide  sulfurique, 
mettent  en  tnème  temps  en  liberté  ^  équivalents  d'hydrogène,  qui 
enlèvent  2  équivalents  de  chlore  pour  produire  de  l'acide  chlor- 
hydrique. 

(eCl^âSO»)  -i-  nHO  -h  2S0»  =  (C»C1*  2S0*)  -4-  n«>  HO-H  280^ 
H-2HCL 

Si  l'on  agit  avec  l'acide  sulfliydrique ,  il  y  a  également  formation 
d'acide  chlorhydrique ,  mais  c'est  l'acide  sulfhydrique  qui  cède  son 
hydrogène  au  chlore;  il  y  a  dépôt  de  2  équivalents  de  soufre.  Le 
fer,  le  zinc^  s'emparent  de  2  équivalents  de  chlore  directement; 
le  protochlorure  d'étain,  de  même. 

Ce  nouveau  corps  a  toutes  les  propriétés  des  acides  :  il  est  in- 
colore y  inodore  ;  le  chlore  le  ramène  à  l'état  de  bisulfite  de  per- 
chlorure. 

Si  l'on  met  cet  acide  en  contact  avec  des  bases  y  il  pi^i^l  des  sek 
dont  Qia  peut  le  séparer  en  traitant  leur  dissôlu^m  afcpooliquè 
par  racida  sulfurique,  l'alcool  ne  dissolvant  pas  la  plupart  des  suK 
fuies;  on  agit  de   préférence  sur  le  sel  de  potasse,  et  la  dissolu- 

T.  23 
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lion  9  évaporée  convenablement  donne  des  oristaux  qui  contiennent 
2  équivalents  d'eau;  la  formule  devient  alors  GHM*  âSO%  3  HO  :  c'est 
donc  un  acide  bibasique,  et  l'on  a  cru  devoir  lui  donner  un  nom 
particulier  dans  cet  état;  on  Ta  nommé  aiA^eehlaroearbosulfkirBtec , 
qui  appartient  aussi  bien  au  corps  non  cristallisé. 

Les  sels  neutres  que  forme  cet  acide  contiennent  S  éqaira- 
lents  de  base;  les  sels  acides  contienUent  1  équivalent  de  base 
et  1  d'eau. 

On  connidt  encore  deux  autres  combinaisons  dérivées  des  précé- 
dentes :  i""  l'acide  méthylobisulfureux^  C'H%  2180%  HO^  ainsi  nommé' 
parce  qu'il  contient  le  radical  C'H'  de  Paleool  méthylique  :ilié^ 
suite  de  la  décomposition  du  perehlorocarbobisulfite  de  zine  pitr 
la  pile;  2o  Tacide  chlorométhylobisulfureux,  CHO,  2S0%  HO,  dans 
lequel  le  radical  méthylique  G'  H'  contient  un  équivalent  de 
chlore  substitué  à  Tun  de  ses  équivalents  d'hydrogène.  Cet  iode 
dérive  de  la  décomposition  de  l'acide  perchlorocarbosulfureux  par 
l'action  simultanée  du  zinc  et  de  l'acide  sulfurique. 

Tous  ces  composés  sont  sans  aucurle  application;  nous  avons  diï 
cependant  les  citer,  car  souvent  un' corps  peut  sembler  longtemps 
n'être  susceptible  d'aucun  emploi ,  et  tout  d'un  coup  son  utilité  se 
révéler.  Le  sulfure  de  carbone  en  est  un  exemple  :  ce  n'est  que  de- 
puis quelques  années  que  rindustrie  s'en  sert  ;  |iisque-là  les  labora- 
toires ne  l'employaient  que  pour  quelques  réactions,  et  les  cabinets 
(le  physique,  que  pour  des  expériences  de  réfraction  de  la  lumière. 

SÉLÉNIURE  DE  CARBONE. 

Herzélius  y  en  distillant  du  ferrocyanure  de  potassium  avec  un 
t?xcès  (le  sélénium^  a  obtenu  un  liquide  incolore,  ayant  une  odeur 
analogue  k  celle  du  sulfure  de  carbone,  et  qui  probablement  est  une 
combinaison  chi  même  ordre.  On  n'est  pas  parvenu  à  combiner  ces 
deux  corps  directement. 

gombinais(Jns  du  cyanogène. 

Le  chlore  et  le  cyanogène  forment  des  combinaisons  isomères 
(|iii  peuvent  être  considérées  comme  les  analogues  des  acides  (^ 
nique,  fulminique  et  cyanurique  ;  les  condensations  sont  les  mêmes' 
ainsi  le  premier,  qui  est  l'analogue  de  l'acide  cyanique,  GyO,  est  re- 
présenté par  CyGl  :  il  est  gazeux.  Le  second^  analogue  à  l'acide  fid* 
minique,Cy"0%apourformuleGy*Gl*;  il  est  liquide.  Letroisièmefl^ 
fin  ^  qui  correspond  à  l'acide  cyanurique^  Gy^O%  est  repréMOté  par 
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GfQ^y  et  il  est  solide  coaime  l'acide  cyanurique.  De  même  que 
dans  les  acides,  la  composition  pour  100  est  semblable  ;  la  valeur  des 
équivalents  se  trouve  seulement  dans  les  rapports  1^  2  et  3. 


OlLOBUl»  1»  CYAlVaCSAlVB  «AOBUX»  GyCl  =r  et, 6  ou  768P 
i  litre  pèse  2«',74733. 

Ce  corps^  découvert  par  Gay-Lussac^  est  un  liquide  incolore;  son 
odeur  est  piquante;  il  provoque  les  larmes;  sa  densité  est  2^13444. 
Soumis  à  un  froid  de  —  1 5»^  il  se  liquéfie  ;  le  liquide  obtenu  cristallise 
ea  aiguillés  à— ^  IS^,  et  bout  à  — 12®.  A  la  température  de  -h  20o^ 
il  ne  peut  être  liquéfié  que  par'  une  pression  de  4  atmosphères. 

L'eau  en  dissout  25  volumes;  Téther,  50;  Talcool,  100.  Là  disso- 
lution aqueuse  ne  rougit  pas  le  tournesoL  Quand  on  met  ce  gaz  en 
contact  avec  la  dissolution  d'un  sel  de  (irotoxyde  de  fer,  et  que  l'on 
y  ajoute  ensuite  un  peu  d'une  solution  de  potasse  ou  de  soude 
caustique,  on  obtient  un  précipité  vert.  ^ 

La  dissolution  de  ce  gaz  ne  détruit  pas  les  couleurs  végétales  et 
ne  précipite  pas  le  nitrate  d'argent,  mais  elle  ne  tarde  pas  à  se  dé- 
composer en  acide  carbonique  et  en  chlorhydrate  d'ammoniaque  : 
Cya  ou  C'N  CI-+-4H0=  2G0'  -i-  NH%  HCl. 

Lorsqu'on  met  ce  composé  en  contact  avec  du.  gaz  ammoniac,  il 
se  forme  aussi  du  chlorhydrate  d'ammoniaque ,  mais  en  même 
temps  un  produit  particulier  contenant  une  combinaison  de  nitro- 
gène  et  d'hydrogène,  autre  que  l'ammoniaque,  qui  ne  contient  que 
î  équivalents  d'hydrogène ,  au  lieu  de  3,  et  que  l'on  nomme  ami- 
^ène  ou  seulement  amide,  dont  nous  parlerons  en  traitant  de 
l'amnaoniaque  comme  oxyde  d'un  métal  hypothéthique  encore,  con- 
tenant un  équivalent  d'hydrogène  de  plus  que  l'ammoniaque.  Toute 
les  combinaisons  dans  lesquelles  entre  NH' ,  c'est-à-dire  l'amido- 
gène  ou  amide,  constituent  une  classe  de  corps  que  l'on  nomme 
«us»  anUdes. 

En  mêlant  donc  4  équivalents  de  chlorure  de  cyanogène  avec 
i  de  gaz  ammoniac ,  un  des  deux  équivalents  de  ce  gaz  en  perd 
1  d'hydrogène ,  qui  se  combine  avec  le  chlore  pour  produire  de 
l'acidechlorhydrique  qui  s'unit  à  l'autre  équivalentd'ammoniaqOie  ;  le 
<^yanogène  s'unit  en  même  temps  à  l'amidogène,  qui,  conune  le  cya- 
nogène, joue  toujours  le  rôle  de  radical,  et  l'on  a l'éqaatîoil suivante: 
Cy  a  +  2  NH^  =  NH* ,  HGl  +Cy  NH«. 
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M.  Liebig,  qui  a  produit  cette  réaction,  a  nommé  ce  corps  cyam- 
mide.  On  obtient  d'autres  amides  analogues  au  moyen  de  tous  les 
alcalis  volatils  organiques  ou  analogues  à  Tanimoniaque. 

On  prépare  le  chlorure  de  cyanogène  de  la  même  manière  que 
Tacide  hypochloreux,  en  remplaçant  l'oxyde  de  mercure  par  le 
cyanure  du  même  métal  ;  la  réaction  s'opère  de  là  même  manière. 
Le  cyanure  de  mercure  est  décomposé  :  il  se  forme  du  chlorure  de 
mercure  et  du  chlorure  de  cyanogène;  le  cyanure  de  mercure  doit 
être  en  poudre  et  huniecté. 

Si  l'on  opère  en  mettant  Iç  cyanure  humide  dans  un  flacon 
plein  de  chlore  y  à  la  température  ordinaire ,  la  réaction  ne  s-'achève 
qu'au  bout  de  quelques  jours  :  il  faut  opérer  dans  r>pbscurité;  si 
l'on  refroidit  à  —  18®,  température  à  laquelle  ce  corps  cristallise. 
Il  faut  avoir  soin  d'entr'ouvrir  le  ilacon  pour  que  l'air  puisse  y  pé- 
nétrer, sans  quoi  le  vide  qui  résulterait  de  la  condensation  du  gaz  em- 
pêcherait au  moins  de  pouvoir  déboucher  le  flacon,  qui  pourrait 
même  céder  à  la  pression  de  l'air,  si  les  parois  n'étaient  pas  solides. 
On  peut  ensuite  détacher  les  cristaux,  et  les  dissoudre  dans  l'eau, 
pour  en  dégager  ensuite  le  gaz  par  la  chaleur. 

MM.  Cahoùrs,  Gloez  et  Gannizzaro  l'obtiennent  en  plus  grande 
quantité  par  un  moyen  semblable  à  celui  proposé  par  M.  Pelouze, 
pour  prèpa'rer  en  plus  grande  quantité  l'acide  hypochloreux  :  au 
lieu  d'un  tube,  ces  chimistes  introduisent  le  cyanure  de  mercure 
en  poudre  dans  un  ballon,  avec  20  fois  son  poids  d'eau;  ils  refroi- 
dissent le  ballon  à  0<>,  et  y  font  arriver  un  courant  de  chlore  :1e 
chlorure  de  cyanogène  se  dissout  dans  l'eau  à  mesure  qu'il  se 
forme;  on  le  dégage  de  cette  dissolution  par  la  chaleur,  comme  dans 
le  cas  précédent. 


CHLoRURG     de    CYAMOCîÈMG   I^IQUIDE»    Gy>    Cl'   = 

123  OU  1536,4. 

Ce  corps  a  été  découvert  par  Gay-Lassac  :  c'est  un  liquide  jau- 
nâtre, oléagineux;  son  odeur  est  la  même  que  celle  du  chlorure 
gazeux.  A  —  7»  il  se  solidifie  ;  et  il  bout  à  +  lô*».  Ge  composé  est 
insoluble  dans  l'eau  ;  il  est  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther  :  il  est  pré- 
cipité par  l'eau  de  ces  dissolutions. 

On  le  prépare  de  la  même  manière  que  le  précédent,  mais  sous 
l'influence  de  la  lumière;  on  ne  doit  pas  cependant  prolonger  cette 
action,  parce  qu'elle  finirait  par  le  décomposer;  comme  le  fait  lâcha- 
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leur;  le  produit  liquide  jaunâtre  qui  en  résulte  a  pour  composition 
Cto^i  G1>S  que  Tacide  nitrique  transforme  en  un  liquide  d'une  nou- 
velle composition,  ayant  pour  formule  G"  N^  Cl«<  0^. 


CHJLOlitJiUB  PB  eiTAmO^ÉSKB  SOIilBE,  Gy'CÏ'  =r=    184,5 

oa  2304,6. 

Gecorps  a  été  découvert  par  SeruUas  ;  il  est  sous  forme  d'aiguilles 
blanches  dont  Todeur  acre  est  celle  de  la  souris  ;  sa  saveur  est  peu 
sensible;  sa  densité  est  4,32;  il  fond.à  +  140o,  et  se  réduit  à-h  lOO^ 
en  vapeur  dont  la  densité  est  6,39. 

Ce  chlorure  est  à  peine  soluble  dans  l'eau,  il  est  assez  soluble 
dans  Palcool  et  Féther;  si  Ton  ajoute  de  Teau  à  ces  dissolutions,  le 
chlorure  en  est  précipité.  L'eau  bouillante  le  décompose  :  il  se  forme 

3  équivalents  d'acide  chlorhydrique  et  1  d'acide  cyanurique. 

Gy3  œ  -i-  3H0  =  3HG1  -+-  Gy^  0'. 

L'ammoniaque  liquide,  en  contact  avec  ce  corps,  produit  aussi  une 
amidequi  sl  été  nommée  cyanamide  chlorée  ou  chlorocyanamide , 
dont  la  formule  est  Gy',  2NH%  CI.  La  réaction  s'opère  entre  1  équi- 
valent de  chlorure  de  cyanogène  solide  et  4  d'ammoniaque  : 
Cf  œ  -H  4NH3  =  Gy3,  2NH%  Gl  -4-  2  (NH^,  HGl). 

La  cyanamide  du  chlorure  gazeux  est  représentée  par  la  formule 
Cy,  NH*.  Gelle  du  cMorure  solide  serait  représentée  par  Gy^,  3NH^ 
On  ne  connaît  pas  ce  composé.  Dans  la  cyanamide  chlorée,  des 
équivalents  d'.àmidogène  est  remplacé  par  1  de  chlore.  Ce  produit 
%t  décomposé  par  1%  chaleur,  qui  le  transforme  en  acide  chlorhy- 
drique, chlorhydrate  d'ammoniaque,  et  un  autre  corps  particulier 
découvert  par  M.  Liebig,  qui,  bien  que  trèsrcomplexe,  se  comporte 
comme  un  radical  que  l'on  a  nommé  mellon,  et  qui  réagit  comme 
le  cyanogène,  car  il  produit  un  acide  hydrique,  et  avec  les  métaux, 
des  raellonures  :  la  formule  de  ce  corps  est  G"  N^  H^. 

Cette  réaction  remarquable  a  été  analysée  par  MM.  Laurent  et 
G«rhardt  : 

4  (Cy3, 2NH%C1  )  ou  G'»  N'oH«  Gl*  =  HGl  -+-  NH^HCl  -+-  G",N9,H3. 
On  prépare  ce  corps  en  introduisant  dans  un  flacon  plein  de  gaz 

chlore  sec  parfaitement  pur,  de  l'acide  cyanhydrique  anhydre,  dont 
rt  faut  1  gramme  pour  un  flacon  de  1  litre.  On  bouche  le  flacon,  et 
on  Pexpose  pendant  plusieurs  jours  à  l'aiction  de  la  lumière  solaire  : 
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on  obtient  de  Tackle  cblorhydrique  ^aienx  et  du  chlorure  de  cya- 
nogène qui  cristallise  sur  les  parois  du  flacon.  Il  foui  quil  y  ait  un 
excès  de  chlore  pour  arriver  à  ce  résultat;  si  Fadde  cyanhydrique 
était  en  excès  ^  on  obtiendrait  une  matière  solide ,  ressemblant  à  dn 
suif  par  sa  consistance,  et  d'un  rouge  foncé.  Ces  divers  chlorures 
de  cyanogène  ont  la  mêi^e  coippqsition  en  poids  : 

Cyanogène 42,3 

Chlore 57,7 

100,0 

Lorsque  la'réaction  est  terminée^  on  débouche  le  flacon;  on  y  fait 
passer*un  courant  d'air  sec  pour  chasser  l'acide  cblorhydrique,  od 
détache  les  cristaux  avec  un  peu  d'eau^  et  on  les  presse  entre  pio- 
sieurs  doubles  de  papier  à  filtre. 

M.  Persoz  a  obtenu  ce  chlorure  solide  au  moyen  du  chlonire 
gazeux  liquéfié  par  sa  pression  dans  un  tube  fermé  par  les  deux  ex- 
trémités ;  la  transformation  s'opère  au  bout  de  quelque  temps  : 
elle  est  analogue  à  la  transformation  de  l'acide  cyanique  en  acide 
cyanurique. 

Tous  ces  chlorures  de  cyanogène  sont  très-délétères.  Ils  donneiil 
naissance  à  d'autres  produits  que  nous  n'avons  pas  cités  parce  que 
leur  composition  est  loin  d'être  bien  déterminée,  et  que  quelques- 
uns  d'entre  eux  ne  sont  probablement  que  des  mélanges  de  plu- 
sieurs corps. 


BROMURE  DE  CYAMOCËME ,  CyBr  =  104,3  ou  1,325. 

Le  bromure  de  cyanogène  a  été  découvert  par  SeruHas  :  il  est 
solide ,  incolore,  il  a  une  odeur  très-pénétrante  ;  il  bout  à-hlS"; 
suivant  Serullas;  à  -4-  40°,  selon  M.  Bioeau  ;  il  cristallise  en  cubes. 
La  densité  de  sa  vapeur  est  3,$07,  elle  est  inflammable;  il  résulte 
de  sa  combustion  de  l'acide  carbonique  en  volume  égal  au  sieo.  H 
est  très-soluble  dans  l'eau  et  Talcool. 

Les  dissolutions  alcalines  le  décomposent  en  cyanure  et  en  bro- 
mate;  son  équivalent  représente  A  volumes  résultant  de  la  combi- 
naison de  2  volumes  de  cyanogène  et  de  2  de  vapeur  de  brome  sans 
condensation.  Sa  composition,  en  poids,  donne  : 

Cyanogène 24,53     . 

Brome 75,47 

100,00 
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Od  prépare  le  bromure  de  cyanogène  en  chauffant ,  (|ans  une 
etitecomne  tuhulée  à  lacfueUeon  adapte  un  récipient^  un  mélange 
B  parties  égaies  de  cyanure  de  mercure  et  de  brome. 


lODinB  DB  CrrAMOCÊMB,  Cyl  =   151,3  ou  1911. 

LHodure  de  cyanogène  est  solide  ^  sons  forme  d'aiguilles  blanches 
ès-déliées:  il  aune  odeur  particulière,  piquante;  il  provoque  les 
rmes  ;  sa  saveur  est  acre  ;  il  est  soluble  dans  Teau^  beaucoup  plus 
ilnble  dans  Falcool,  l'éther  et  les  htdles  essentielles.  La  lumière  le 
kx)mpose  ;  les  alcalis  le  décomposent  de  la  même  manière  que 
bromure.  Lorsqu'il  est  en  dissolution,  le  mercure  le  décompose  ; 
.  réaction  est  inverse  de  celle  par  laquelle  on  l'obtient.  L'acide  sulf- 
fdrique  le  décompose ,  il  est  probable  qu'il  décompose  à  plus 
fte  raison  le  bromure  :  on  obtient  des  acides  cyanhydrique , 
dhydrique  et  du  soufire.  il  ne  celore  pas  l'iEUiiidon.  L'équivalent 
e  l'iodure  de  cyanogène  est  représenté  par  i  volumes  résultant  de 
i  combinaison  de  2  volumes  de  cyanogène  et  de  2  de  vapeur  d'iode 
ans  condensation.  Sa  composition,  en  poids  donne  : 

Cyanogène 17,2 

Iode. 82,8 

100,0 

jf  e^  On  obtient  ce  corps  en  chauffant  à 

4-  i35opar  un  bain  d'huile  A  {fi^.  92) 
un  mélange  de  i  |  de  cyanure  de  mer- 
cure et  de  3  d'iode  que  Ton  introduit 
dans  la  partie  B^G  du  tube  B,G,D  avant 
de  fermer  en  B.  Cette  portion  du  tube 
F|g-  <».  est  chauffée,  et  les  vapeurs  se  rendent 

30  D,E,  que  l'on  recouvre  d'une  éponge  mouillée  pour  condenser  les 
sapeurs  autant  que  possible;  par  la  partie  effilée,  ce  qui  n'est  pas 
^fié  peut  se  dégager  :  quand  l'opération  est  terminée,  on  achève 
l'étirer  à  la  lampe  d'émailieur  la  partie  C,D,  et  l'on  ferme  de  mente 
mE. 

On  peut  remplacer  le  cyanure  de  mercure  par  un  autre  cyanure 
^u  même  ferrocyanure  métallique,  pourvu  qu'il  soit  desséché 
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COMBINAISON  DÙ^lTANOaËNE  £T  BU  SOUFRE.  SULFOGTANOGENE. 

Le  composé  désigné  par  cette  dénomiiiation  n'a  pas  encore  été 
obtenu  à  Tétat  de  liberté,  si  ce  n'esta  à  ce  qu^il  parait^  dans  ce  der- 
nier temps  par  M.  Liebig  ;  il  se'.comporte  comme  les  radicaux  haloSdes, 
tels  que  le  fluor,  le  chlore^  etc.;  il  est'donc  dans  le  mém^  cas  que  le 
premier  de  ces  corps,  dont  on  ne  connaît  d'une  manière  certaine  que 
les  combinaisons.  Cette  circonstance  a  empêché  jusqu'ici  d'établir 
rigoureusement  sa  constitution.  Selon  quelques  chimistes^  elle  doit 
être  représentée  par  la  formule  CyS;  selon  d'autres^  par  CyS*. 

Voici  les  raisons  sur  lesquelles  se  fondent  les.preniiers  :X'acide 
cyanique^  en  se  combinant  av^c  un  oxyde  métallique^  donne  on 
cyanate  représenté  par  MO^CyO.  Lorsque  le  sulfocyanogène  est  com- 
biné avec  un  métal  ^  le  produit  contient  1  équiyalent  de  métal,  1  de 
cyan(^ène  et  2  de  soufre  ^  de  même  qu'un  cyanate  contrent  i  de 
métal,  1  de  cyanogène  et  2  d'oxygène.  Il  est  donc  au  moins  probable 
que  ces  combinaisons'  sont  analogues^  'et  que  l'on  peut  représenter 
les  sulfocyanures.  par  la  formule  MS,CyS. 

La  seconde  opinion  est  fondée  sur  ce  qu'en  traitant  un  sulfo^- 
cyanure  par  l'acide  chlorhydrique ,  on  obtient  un  acide  que -Font 
nommé  sulfocyanhydriqm,  que  l'on  représente  par  la  formule 
H,CyS*  ;  d'où,  si  Ton  tire  cette  conséquence  :  le  sulfocyanogène  est 
CyS^ 

Plusieuçs  raisons  tendent  cependant  à  rendre  cette  dernière  opi- 
nion moins  probable.  En  eflfèt,  en  décomposant  les  sulfocarbonates 
convenablement,  on  obtient  une  combinaison  HS,CS*;et  l'on  arrive 
à  des  combinaisons  analogues  avec  les  métaux^  c'est-à-dire  ayant 
pour  formule  MS,CS*,  en  raisonnant  sur  le  sulfure  de  carbone 
comme  on  le  fait  pour  le  sulfocyanogène.  Si  Ton  ne  connais- 
sait pas  ce  corps  sans  combinaison^  on  arriverait  à  cette  conclu- 
sion, que  le  sulfure  de  carbone  a  pour  formule,  non  pas  CS%  mais 
bienCS^ 

Berzélius  repousse  cette  analogie  entre  lés  sulfocyanures  et  les 
sulfosels,  par  les  deux  autres  raisons  suivantes  :  l*»  Ils  ne  décent 
pas  d'acide  sulfhydrique,  comme  tes  sulfosels^  quand  on  les  traite 
par  un  acide. 

A  cette  première  raison  on  peut  objecter  que  jusqu'ici  le  sulfo- 
cyanogène n'a  pu  être  séparé  d'une  combinaison  sans  lui  en  faire 
contracter  une  autre ,  et  l'acide  sulfhydrique  qui  se  produit  ce- 
pendant se  cx)mbine  inmiédiatement  avec  le  sulfocyanogène  pour 


SULFOCYANOGÊNE.  361 

produire  l'acide  sulfocyanhydrique.  et  cela  de  la  manière  suivante  : 
MS,CyS  -f-  S03,H0  =  HS,CyS  -f-  MO;,SO^ 

2®  Les  sulfoeyanures  de  plomb ,  de  cuivre ,  d'argent ,  sont  décom- 
posés par  l'acide  sulfhydrique^  avec  précipitation  de  sulfures  de  ces 
métaux;  donc,  dit  Berzélius,  ces  métaux  n'étaient  pas  combinés  avec 
le  soufre  dans  le  sulfocyanure»  mais  bien  avec  la  combinaison  GyS'  : 
on  doit  donc  les  représenter  par  M,GyS*,  et  non  par  MS,CyS. 

On  peut  faireà  cette  seconde  raison  deuxobjections.  D'abord,  lors- 
qu'on traite  du  sulfocyanure  par  Tacide  sulfhydrique ,  il  se  forme 
immédiatement  l'acide  sulfocyanhydrique  .-donc  l'acide  sulfhydrique 
a  pu  se  substituer  au  sulfure  métallique  qui,  devenu  libre  et 
étant  insoluble ,  se  dépose  de  la  même  manière  qu'une  base  inso- 
luble est  séparée  par  une  base  soluble.  On  a  donc  : 

MS,CyS  -H  HS  =  MS  +  HS,GyS. 

Secondement,  on  poun*ait  appliquer  le  môme  raisonnement  aux 
oxysels  qui  sont  décomposés  par  Teau,  et  dire  :  puisqu'on  ajoutant 
de  l'oxyde  d'hydrogène  au  nitrate  de  bismuth ,  il  se  dépose  de 
l'oxyde  de  bismuth ,  c'est  que  l'équivalent  d'oxygène  que  l'on  sup- 
pose combiné  avec  le  métal  l'était  réelleihent  avec  l'acide ,  puisque 
l'oxyde  se  forme  par  l'addition  de  l'eau,  et  sa  réaction  doit  s'écrire 
ainsi  :  Bi%  3  NO«-t-  3H0  =  3  NO^  HO-|-Bi'0^  et  non  pas  : 
Bi»0^  3  NO^  +3H0  ==  3N05,  HO  -f-Bi/Q^ 

Nous  allons  citer^un  exemple  tiré  des  corps  organiques,  qui  répond 
encore  mieux  h  cette  seconde  raison  de  Berzélius. 

Parmi  les  corps  organiques,  on  connaît  deux  essences  sulfurées  : 
l'essence  de  moutarde,  C^H^NSS  et  celle  d'ail,  C^H^S.  Si  l'on  re- 
tranche la  formule  de  cette  dernière,  que  l'on  peut  en  effet  eri  retirer 
en  la  remplaçant  par  un  sulfure  métallique,  il  reste  C"NS,  c'est-à- 
dire  CyS,ou  un  sulfure  de  cyanogène.  Or,  dansFessence  d'ail,réqui- 
valentde  soufre  peut  être  remplacé  pari  d'oxygène  ou  de  chlore;  on 
doit  donc  la  considérer  comme  le  sulfure  d'un  composé  C**B^  que 
Ton  a  nommé  allyl  :  ce  corps  remplace,  dans  cette  combinaison, 
soit  Tacide  sulfhydrique ,  soit  un  sulfure  métallique;  les  sulfoeya- 
nures peuvent  donc  être  désignés  par  la  formule  MS,GyS  plutôt 
jûe  par  MCyS%  et  par  suite  le  sulfocyanogène  doit  être  GyS  et 
loh  CyS* ,  et  les  sulfoeyanures  peuvent  être  considérés  comme 
constitués  de  la  même  manière  que  les  sulfosels.  On  peut  le  nommer 
icide  sulfocyanique,  aussi  bien  que  le  sulfure  de  carbone  acide  âw/- 
^ocarbonique.  Berzélius  le  nomme  rAo(/an,   de  la  propriété  que 
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possède  ce  corps  de  produire  dans  les  sels  de  eesquîoKyde  de  fer  uoe 
couleur  rouge  de  saug. 

Lorsqu'on  veut  isoler  ce  corps,  il  se  déccHnpose,  et  prodqHon 
autre  composé  du  même  genre  qui  a  été  nommé  xantlùm. 

On  n'a  pu  parvenir^  ainsi  que  nous  venons  de  le  direi  à  isoler  ce 
corps;  la  seule  méthode  qui  pût  donner  ce  résultat,  en  considérant 
les  sulfocyanures  comme  des  sulfosels ,  eût  été  de  traiter  le  solfo- 
cyanure  par  un  sulfacide  énergique ,  conune  les  solfîiies  d'arsenic 
ou  d'antimoine. 


itCIDB    SUl4FOCYA]!inBiniBI^UB    OU 

DBl^UB»  HCyS'  ou  HS,CyS  =  59  ou  737,5.  ^ 


j 


Cet  acide  a  été  découvert  par  M.  Rink.  On  peut  Tobt^r  an-   ] 
hydre  :  il  est  alors  solide  et  cristalisé.  Sous  cette  forme  il  a  été  dé- 
co uvert  par  M.  Wôhler  ;  ces  cristaux  se  détruisit  qfKXitanéineiil  en 
peu  de  temps  :  il  se  dégage  de  Tacide  cyanhydrique,  et  il  reste  unepoo- 
dre  jaime  qui  est  de  l'acide  hydroxantbique  ou  persaUocyanbydnipie* 

L'acide  hydraté  est  un  liquide  incolore^  d'une  odeur  piquante, 
d'une  saveur  acide  et  piquante  à  la  fois.  Au  maximum  dâ  concen-  \ 
tration  sa  densité  est  1,22  ;  il  bout  à  + 103<>^  et  se  solidifie  à—  iO*. 
Le  chlore  et  Tacide  sulfurique  concentré  le  décomposent  :  le  pie-    : 
mier  de  ces  agents  donne  naissance  à  un  corps  jaune-rougeâtre;ra-   ;; 
clde  sulfurique  dégage  de  l'acide  sulfureux.  j 

L'airseulsuffit'pourdécomposer Tacide  sulfochyanydriqueaqueux;    ! 
il  s'y  produit  à  la  longue  de  l'acide  hydroxantbique  qui  se  dépose; 
riode  s'y  dissout  sans  qu'il  y  ait  aucune  réaction  :  la  liqueur  est 
rouge  foncé. 

Le  caractère  spécial  de  l'acide  sulfocyanhydrique  et  des  sulfo- 
cyanures solubles  est  de  colorer  l^s  sels  de  sesquioxyde  de  fer  eo 
rouge.  Cette  coloration  est  tellement  intense  que  l'on  peut  repdre 
sensible  par  ce  réactif  la  présence  de  traces  impondérables  de  fer. 

Cette  combinaison  est  très-vénéneus^^  beaucoup  moins  f^^peodaot 
que  l'acide  cyanhydrique. 

L'acide  sulfocyanhydrique  estcomposeenpartie.de  : 

^         ,  ..  .^1  Carbone 20^ 

^y^^^^"^ ^^'^^  1  Nitrogène 23,IS7 

Soufre 54,216 

Hydrogène 1,682 

100,000 


^ 
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Pendant  la  distillation  de  la  houille  pour  produire  le  gaz  d'éclai- 
rage, il  se  forme  toujours  de  l'acide  sulfocyanhydrique  en  même 
temps  que  de  Tacide  cyanhydrique;  tous  deux  s'y  combinent  avec 
une  parSe  de  Fammoniaque  résultant  de  cette  opération. 

On  prépare  l'acide  sulfocyanhydrique  aqueux  en  traitant  le  sulfo- 
cyanure  de  potassium  humecté  par  l'acide  phosphorique  dans  une 
émue  de  verre ,  ou  bien  en  traitant  le  sulfocyanure  d'argent  ou  de 
pkmb  en  suspension  dans  l'eau  par  le  gaz  acide  sulfhydrique,  enfki 
parle  sulfocyanure  de  barium  en  dissolution  par  une  quantité  d'acide 
«nlfurique  exactement  suffisante  pour  précipiter  toute  la  baryte. 

L'acide  anhydre  s'obtient  en  traitant  le  sulfocyanure  de  mercure 
par  un  courant  de  gaz  chlorhydrique  ou  sulfhydrique. 

M;  Liebig,  en  traitant  le  sulfocyanure  de  potassium  par  le  chlore, 
a  obtenu  un  dépôt  d'un  beau  jaune,  inodore,  insipide;  il  est 
insoluble  dans  l'eau,  l'alcool  et  i'éther.  Il  se  dissout  sans  altération 
duis  l'acide  sulfurique  ;  si  l'on  ajoute  de  l'eau  à  cette  dissolution, 
il  se  sépare.  Les  alcalis  le  dissolvent;  il  se  forme  de  l'eau,  et  le  mé- 
td  alcalin  se  substitue  à  l'hydrogène.  Il  avait  supposé  que  ce  corps 
était  le  sulfocyanogène.  MM.  Parnell  et  Wœlckel,  qui  ont  repris  ce 
travail,  ont  trouvé  sa  composition  très-différente  de  c^ile  qu'on  lui 
avait  supposée;  ils  y  ont  trouvé,  en  poids  : 

Carbone 19,446 

Nitrogène.   ....  23,268 

Soufre 52,879 

Oxygène 3,286 

Hydrogène.  .  .  .  r    0,824; 

cequi  correspond  àC«  N^  S^jH^  0,  quel'on  peut  écrire  :  C*  N^  S^  0,2HS, 
et  que  ces  chimistes  ont  nommé  cyanoxysulfide. 

MM.  Laurent  et  Gerhardt,  d'après  leurs  analyses,  ont  cru  devoir  le 
formuler  ainsi  : 

C«N5HS«=3(GyS»)H. 

Ik  n'y  ont  pas  trouvé  d'oxygène. 

Si  cette  combinaison  doit  réellement  être  ainsi  représentée ,  elle 
c^^uie  l'opinion  d'après  laquelle  on  donne  au  sulfocyanogène  la 
formule  CyS*.  Ce  corps  correspondrait  à  3  équivalents  d'acide  cya- 
ïiique,  ou  3(Cy8*),  ou  par  Cy^  S^  à  l'acide  cyanuriqué ,  d'après  le 
niode  de  condensation  de  ces  isomères  ;  alors  le  cyanogène  pourait, 
^mme  l'hydrogène,  former  deux  combinaisons  avec  le  soufre  :  dans 
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oe  cas,  le  produit  Cy8'  devrait  avoir  des  propriétésanalogiies  à  eeUn 
de  HOetHS'. 

Les  transfonnations  du  cyanogène  sont  si  nombreuses  qaTi  ni 
probable  que  les  corps  analysés  par  MIL  Pamell  et  Wcrickd,  d'âne 
part;  et  MM.  Laurent  et  Gerhardt,  de  l'autre ,  ne  doivent  pas  ëtn 
les  mémesJ 

Ge  corpS;  libre  ou  combiné ^  sec  ou  dissous^  se  déciMnpose  fin- 
lement  par  sa  chaleur.  S^il  est  libre  et  sans  eau ,  à  +200*^  fl  pro- 
duit du  soufre ,  du  sulfure  de  carbone  et  une  nouvelle  comiMnaisoa 
dont  la  formule  estC^N^,  que  Ton  noinme  meUan,  etqui  se  cemporle 
comme  un  radical  du  même  genre  que  le  cyanogène.  Si  Ton  traite 
ce  nouveau  corps  par  Teau  bouillante  ^  il  se  décompose  encore  en 
acide  cyanhydrique  qui  le  dissout ,  et  en  un  nouveau  corps  jaooe 
pulvérulent  qui,  diaprés  M.  Jamicson^  a  pour  formule  G*N»S*HK).fti 
voit  bien^  par  la  réaction  indiquée  et  la  comparaison  des  deux  î&h 
mules;  quil  manque  S  équivalents  de  cyanogène^qui  Ont  dû  prodoR 
S  équivalents  d'acide  cyanhydrique;  mais  que  deviennent  kl 
4  équivalents  de  soufre ,  qui  n'ont  trouvé  que  S  équivalents  d'oxy- 
gène laissés  en  liberté  parla  formation  de  l'acide  cyanhydrique? 

Enfin  la  comlnnaison  de  ce  corps  avec  le  sulfure  de  potassimneB 
dissolution  est  décomposée^  par  Tébullition;  en  divers  produits,  en- 
tre autres  en  un  corps  jaune,  acide,  insoluble  dans  l'eau,  nu» 
soluble  dans  l'alcool;  et  auquel  M.  Pamell,  qui  l'a  produit^adonnék 
nom  d'acide  thiocyanhydrique,  sans  indiquer  sa  composition. 

Nous  reviendrons  nécessairement  sur  la  suite  de  ces  combinaisons 
en  traitant  des  sels  ammoniacaux  et  de  la  décomposition  des  corp 
organiques  nitrogénés,  qui  sont  la  source  des  produits  cyaniques. 


B0=  10,9  ou  136,15. 

Le  bore  a  été  découvert  en  même  temps  par  H.  Davy,  en  Angle- 
terre, et  en  France  par  MM.Gay-LussacetThénard.  Il  n'existe  jamab 
k  l'état  deliberté  dans  la  nature  ;  mais  on  le  rencontre  à  l'état  d'acide 
borique  libre  ou  combiné. 

Le  bore  est  un  corps  solide ,  pulvérulent.  Dans  l'état  où  on  l'ob- 
tient ordinairement ,  il  est  brun,  un  peu  verdâtre  ;  il  s'attache  «a 
doigts,  qu'il  tache  ;  il  est  insipide  et  inodore;  aux  plus  hautes  tem- 
pératures des  forges,  il  n'est  ni  volatil  ni  fusible;  mais  M.  Despreb 
l'a  obtenu  fondu,  en  le  soumettant  à  l'action  d'une  pile  de  Bunzeo 
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de  600  éléments^  et  dans  une  atmosphère  de  nitrogène  ^  poar  éviter 
sa  combustion  :  ît  s'est  alors  présenté  sous  la  forme  d'un  globule 
oûir^  brillant,  d'une  grande  dureté  ;  il  n'a  pas  paru  se  volatiliser. 
8i  densité  est  environ  â;  on  ne  la  connaît  pas  exactement;  il  n'est 
pn  conducteur  de  l'électricité. 

Le  bore  ne  décompose  l'eau  ni  à  froid^  ni  à  la  température  de  Té- 
bolKtion  :  il  est  un  peu  soluble  dans  Veau  pure  ou  alcaline^  qui  se  co- 
lore en  jaune.  On  empêche  la  dissolution  de  s'opérer  par  l'addition 
fane  petite  quantité  de  chlorhydrate  et  d'ammoniaque  dans  l'eau; 
«Isi  Ton  ajoute  un  peu  de  ce  sel  dans  la  dissolution^  quand  elle  s'est 
opérée^  elle  ne  tarde  pas  à  se  troubler^  et  le  bore  se  dépose  au  bout 
Âquelque  temps.  Quand  on  évapore  la  dissolution  de  bore  jusqu'à 
âeeité,  le  bore  reste  sous  forme  d'une  croûte  translucide^  vert-jau- 
nâtre^  qui  semble  être  un  hydrate,  car,  en  la  desséchant  compléte- 
nént;  elle  devient  opaque  et  se  réduit  en  poudre  d'un  brun  verdàtre. 

Le  bore  perd  sa  solubilité  dans  l'eau  quand  on  le  chauffe  dans  le 
lide,  ou  dans  un  gaz  qui  soit  sans  action  sur  lui  -,  ce  qui  semble  indi- 
^r  un  changeoàent  isomérique.  D  n'est  dans  aucun  cas  soluble 
daos  l'alcool,  l'éther  ni  les  huiles  volatiles. 

Le  Bore  a  une  grande  affinité  pour  l'oxygène  ;  il  s'enflamme  lors- 
(p'on  le  chauffe  au  contact  de  l'air,  à  une  température  d'envi- 
ion  dOO».  n  projette  des  étincelles  comme  le  charbon  en  poudre;,  la 
bnlière  qu'il  produit  est  rougeâtre  et  très-vive.  Si  l'on  opère  la  com- 
Ine&m  dans  l'oxygène,  elle  est  beaucoup  plus  vive,  et  la  flamme  est 
Tefdàtre.  La  température  qui  résulte  de  sa  combustion  est  considé- 
laUe;  l'acide  borique  produit  entre  en  fusion  et  recouvre  le  riBste 
do  bore^  dont  il  empêche  la  combustion  de  continuer  :  on  traite 
alors  par  l'eau  bouillante,  qui  dissout  l'acide  borique;  et  l'on  peut 
linsi achever  la  combustion,  ce  qui  donne  un  moyen  de  déterminer 
directement  la  composition  de  l'acide  borique. 

Le  bore  soluble  s'enflamme  dans  le  chlore  à  la  température  ordi- 
ttire,  et  répand  alors  une  vive  lumière  ;  mais,  quand  il  a  été  chauffé 
dans  le  vide  ou  dans  des  gaz  sans  action ,  cette  réaction  ne  se  pro- 
duit plus,  il  brûle  aussi  dans  la  vapeur  de  soufre  quand  on  le 
chauffe  au  rouge-blanc. 

Les  acides  sont  sans  action  sur  le  bore ,  excepté  l'acide  nitrique 
^  Peau  régale.  Les  alcalis  en  dissolution  sont  aussi  sans  action, 
iBais;  à  chaud,  les  hydrates  alcalins  et  leurs  carbonates  réagissent. 
Avec  les  hydrates  l'eau  est  décomposée,  il  se  dégage  de  l'hydrogène  ; 
ivecles  carbonates,  l'acide  carbonique  est  décomposé  en  carbone 


qui  se  dépose  et  en  oxygène  qui^  de  même  que  cdui  de  l'eau  àam  le 
premier  cas,  produit  de  Tacide  borique,  et  de  là  tm  borate. 

Le  bore  s'obtient  en  traitant  par  le  potassium,  ou  le  sodiua. 
l'acide  borique  vitrifié  et  mis  en  poudre.  L'acide  borique  d(Ht  ôtn 
fondu  au  moment  de  l'opération  et  pulvérisé  rapidement,  parce^qa'il 
attire  facilement  l'humidité  de  l'air;  on  l'introduit  dans  untidiede 
verre  fermé  par  un  boutetluté  avec  un  mélange  d'argile  et  de  saik, 
ou  mieux  dans  un  tube  de  cuivre  ou  de  fer^  et  l'on  y  fyoute  le  mêlai. 
On  chauffe  modérément ,  et  vers  I5(^  la  réaction  a  lieu.  Le  potas- 
sium ou  le  sodium  s'empare  de  l'oxygène  d'une  partie  de  l'adde 
borique,  dont  le  bore  devient  libre;  l'oxyde  métallique  produit  se 
combine  avec  le  reste  de  l'acide  borique. 

4B003  4-  3  K  ou*3  Na  =  3  (KO  ou  NaO  ,  BoO^)  -hB. 

Lorsque  la  réaction,  qui  se  fait  avec  production  de  chaleur  et  de 
lumière ,  est  terminée ,  on  laisse  refroidir  ,  et  l'on  traite  la  masse  par 
l'eau  froide,  qui  enlève  le  borate  et  l'acide  borique  qui  peut  être  en 
excès,  et  laisse  le  bore  ;  on  lave  avec  de  l'eau  chargée  d^ùn  pea  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque,  puis  avec  de  l'alcool,  et  l'on  sèche. 

Berzélius  employait  plus  avantageusement  le  fluoborure  de  po- 
tassium, qui,  parfaitement  desséché,  est  ensuite  traité  de  lam&Be 
manière  que  l'acide  borique.  Le  mélange  peut  être  dans  les  prope^ 
tiens  suivantes  :  31^3  de  sel  sec,  et  29,4  de  potassium  ;  mais,  comme 
un  léger  excès  de  potassium  ne  peut  nuire,  on  emploie  parties 
égales.  On  fait  fondre  le  métal  (kns  le  tube^  on  ^oute  le  sel ,  et 
l'on  agite  avec  une  tige  de  fer  bien  décapée  pour  obtenir  un  mé- 
lange parfait,  puis  on  chauffe  au  rouge  naissant  :  la  réaction  s'o- 
père sans  explosion,  et,  quand  le  tube  est  refroidi ,  on  traite  par 
l'eau  pour  dissoudre  le  fluorure  de  potassium  formé  et  séparer 
le  I)ore ,  avec  les  mêmes  précautions  pour  n'en  pas  dissoudre. 

Le  bore  est  sans  usages. 

COMBINAISON  DU  BORE  AVEC  l'hTBROGÈNE. 

On  ne  coiuiaît  pas  de  combinaison  de  ce  genre  bien  déterminée,* 
cependant,  lorsqu'on  a  employé  un  excès  de  potassium  pour  olh 
tenir  le  bore,  et  qu'on  traite  le  mélange  par  l'eau  pour  dissoudre 
le  borate  formé,  le  potassium  excédant  décompose  l'eau,  et  W 
dégager  de  l'hydrogène  qui  contient  des  traces  de  bore  faciles  à  re- 
connaître ;  si  l'on  traite  du  borure  de  fer  par  l'acide  chlorhydriq*! 
il  se  produit,  selon  M.  Léopold  Gméiin,  un  gaz  qui  a  l'odeur  de 
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Fassa-fœtîda  >  et  qui,  mêlé  avec  du  chlore  sur  Teau,  produit  un 
trouble  dû  à  de  l'acide  borique,  mais  en  quantité  très-petite  qui  n'a 
pis  été  déterminée.  Il  est  probable,  d'après  cela^  que^  si  cette  com- 
binaison  existe,  comme  ces  résultats  semblent  l'indiquer^  le  gaz 
eheott  dans  les  deux  cas  n'était  qu'un  mélange  de  beaucoup 
dliydrogène  avec  une  très-faible  quantité  d'hydrogène  bore. 

COMBINAISON  DU  BORE  AVEC  l'oXYGÈNE,  BoO'  —  34,9  OU  436,15, 

On  ne  comiatt  que  cette  combinaison  du  bore  avec  l'oxygène. 
L'iâde  borique  se  trouve,  dans  la  nature,  libre  et  combiné  :  l'acide 
ibie  se  rencontre  dans  le  voisinage  des  volcans  ou  dans  les  ter- 
nios  volcaniques  récents ,  dans  Tile  Vulcano,  il  est  en  petites  masses 
cristallines  nacrées,  toujours  mêlées  avec  un  peu  de  soufre,  et  à  Sasso, 
efl  Toscane,  dans  des  marais  et  des  fossés  nommés  lagoni.  On  le 
trooveauBsicombinéà  la  soude  dans  quelques  lacs  du  Thibet  :  cette 
eoHdmiaîson,  qui  est  du  borax  impur,  ÎBst  connue  sous  le  nom  de 
MM;  on  le  ti^Duve  aussi  combiné  avec  la  magnésie,  aux  environs  de 
Higdebourg,  en  cristaux  transparents  ou  opaques  parfaitement  dé- 
terminés; enfin  combiné  avec  la  chaux  et  la  magnésie ,  dans  l'Amé- 
liqne  du  Sud ,  dans  le  voisinage  du  banc  de  nitrate  de  soude ,  et  en 
■asses  considérables,  qui  un  jour  seront  la  source  la  plus  abondante 
decet  acide. 

L'acide  borique  a  été  découvert  par  Homberg  en  distillant  dtf 
borax  avec  du  sulfate  de  fer;  il  est  sous  forme  de  cristaux  làmelleux, 
00  plutôt  d'écaillés  brillantes,  douces  au  toucher,  sans  odeur,  et 
a'aiant  .qu'une  saveur  acre  très-faible.  Il  rougit  faiblement  la  tein- 
tve  de  tournesol ,  qui  ne  prend  que  la  teinte  vineuse  caractéris- 
tique des  acides  faibles;  cependant  une  dissolution  saturée  bouil- 
tate  de  cet  acide  lui  donne  la  couleur  pelure  d'oignon ,  selon 
M.  Malagutti  ;  l'acide  qui  a  donné  ce  résultat  était-il  parfaitement 
privé  des  addes  sulfnrique  ou  chlorhydrique  qui  avaient  servi  à 
Ptbt^r?  Gela  semble  un  peu  douteux,  car  il  agit  sur  la  teinture 
decurcuma  et  d'hématine  comme  les  alcalis.  Sa  densité  est  i,48, 
krsqn'il  est  cristallisé.    . 

Cet  acide  est  soluble  dans  l'eau  f  plus  à  chaud  qu'à  froid.  100 
parties  d'eau  en  dissolvent  3  à + iO«,  4  à  H- 20**,  33  à  -f-  iOO«.  Lors- 
^oa  distille  une  dissolution  de  cet  acide,  la  vapeur  d'eau  en  en- 
Mne  toujours  une  certaine  quantité;  ce  phénomène  n'était  pas 
comni  il  y  a  un  certain  nombre  d'années,  et  avait  empêché  de  dé- 
couvrir su  présence  dans  quelques  minéraux  qui  n'en   contien- 
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lient  que  de  très-faibles  proportions  :  si  Ton  fait  passer  de  b 
vapeur  d'eau  sur  de  l'acide  borique  chauffé  au  rouge^  l'acide  est 
entraîné.  C'est  à  ce  phénomène  qu'est  due  la  présence  de  cet  aekte 
dans  les  vapeurs  qui  s'échappent  de  l'intérieur  du  scA  et  se  dépo- 
sent dans  les  lagoni.  L'acide  borique  est  ua  peu  soluble  dâu 
l'alcod^  dont  il  colore  la  flamme  en  vert^  comme  les  sels  de  cuivre; 
il  faut  donc  vérifier,  quand  on  fait  cet  essaie  s'il  n'y  a  pas  de  sel  de 
ce  métal. 

L'acide  borique  se  combine  avec  l'eau  en  deux  prq[>ortions.  Lor»- 
qu'il  est  cristallisé^  il  contient  3  équivalents  d'eau  ;  il  est  alors  repré- 
senté par  la  formule  BO^  3  HO  :  si^  dans  cet  état ^  on  le  cfaaufie 
dans  une  cornue ,  il  fond  dans  son  eau  de  cristallisation ,  qui  s'é- 
vapore en  entraînant  un  peu  d'acide  borique  ^  lequel  se  condense 
dans  le  col.  Il  reste  enfin  ^  à  +  i60®^  dans  la  cornue  une  matière 
vitreuse  qui  ne  retint  que  \  équivalent  d'eau  ou  1  équivalent  pour 
"2  d'acide,  2  BoO^  +  HO^  et  qui ,  selon  MM.  Ëbelmen  et  Bouquet^ 
correspond  au  borax  anhydre^  NaO ,  2BoO^  :  cette  constitutioa 
laisse  en  doute  si  l'on  doit  représenter  l'équivalent  de  cet  acide 
par  BoO^  ou  par  Bo'O^. 

En  chauffant  l'acide  borique  à  la  température  rouge  ^  il  peid 
toute  son  eau  de  combinaison;  il  fond  de  la  fusion  ignée^  et  en  se 
refroidissant  ne  se  solidifie  pas  tout  d'un  coup  ;  il  passe  par  tons  les 
degrés  de  demi-fluidité,  conune  tous  les  corps  vitrifiés;  on  peut  le 
tirer  en  fil  ^  comme  le  verre  ordinaire  ;  lorsqu'il  est  fondu,  si  qn  le 
coule,  il  forme  une  plaque  vitreuse  incolore  transparente^  très^ure 
mais  cassante  ;  elle  éclate  par  le  refroidissement  brusque.  M.  Dumas 
a  remarqué  que,  si  cet  effet  se  produisait  dans  l'obscurité,  il  y  avait 
dégagement  de  lumière  à  la  production  de  chaque  fissure.  Dans  cet 
état  il  est  anhydre,  et  ne  se  volatilise  que  lentement  au  rouge-blanc. 
La  densité  de  l'acide  borique  fondu  est  1,83. 

L'acide  borique  vitrifié  a  la  propriété  de  dissoudre  par  la  fusion 
la  plupart  des  oxydes  métalliques,  et  détermine  la  fusion  de  l'acide 
silicique  et  des  silicates,  qui  sans  lui  ne  s'opérerait  pas,  ou  seule* 
ment  à  une  température  excessivement  élevée  :  cette  propriété  le 
fait  employer  comme  fondant,  surtout  pour  faciUter  les  soudures, 
et  dans  les  laboratoires,  pour  quelques  essais  par  la  voie  sèche. 

L'hydrogène  est  sans  action  sur  l'acide  borique.  Le  chlore  et  le 
carbone  seuls  n'agissent  pas  non  plus  ;  mais,  si  l'on  fait  un  mélange 
de  carbone  et  d'acide  borique,  et  qu'on  le  chauffe  au  rouge 
dans  un  tube  de  porcelaine ,  si  l'on  y  fait  alors  passer  un  courant 
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taliser  cette  dissolution ^  donne  alors  des  prismes  contenant,  outre 
l^équivalefit  d'eau  basique ^  2  équivalents  d'eau  de  cristallisation, 
comme  l'acide  oxalique.  Lorsqu'on  les  chauffe^  ils  fondent  à +130'; 
et  si  Ton  élève  la  teofipératupe  entre  +160»  et  + 170»,  une  partie 
se  sublime^  le  reste  se  décompose;  ce  qui  est  un  autre  trait  de  res- 
semblance avec  Tacide  oxalique. 

Les  sels  que  forme  cet  acide  sont  solubles  dans  l'eau  et  l'alcool;  ils 
sont  décomposables  par  la  chaleur^  et  ne  laissent  pour  résidu  que 
des  chlorures. 

On  obtient  cet  acide  en  faisant  réagir  les  dissolutions  alcalines,  et 
de  préférence  celle  de  baryte^  sur  le  bisulfite  de  perchlorure  de 
carbone ,  et  en  décomposant  ensuite  le  sel  par  Tacide  sulfurique. 


M»ui^mrB  ma  PBorocHiiOBUBB  db  cabbonb  , 

CCI»  2S0*. 

Lorsqu'on  fait  agir  des  corps  réducteurs  ^  simples  ou  composés^ 
sur  le  bisulfite  de  perchlorure,  on  produit  ce  nouveau  corps,  mais 
en  dissolution  dans  Teau^  dont  on  n'est  pas  parvenu  à  le  séparer. 
Ainsi;  en  faisant  agir  l'acide  sulfureux,  il  y  a  décomposition  de 
Peau  par  ^  équivalents  d'acide  sulfureux  y  lesquels ,  s'emparant  de  2 
équivalents  d'oxygène  pour  se  transformer  en  acide  sulfurique, 
mettent  en  même  temps  en  liberté  2  équivalents  d'hydrogène,  qui 
enlèvent  2  équivalents  de  chlore  pour  produire  de  l'acide  chlor- 
hjdrique. 

[C^a^SSO» J  4-  nHO  -f-  2S0»  =  {G»  Cl»  2S0»)  -*-  n.»  HO-j-  280^ 

S  l'on  agit  avec  l'acide  sulfhydrique ,  il  y  a  également  formation 
d'acide  chlorhydrique ,  mais  c'est  l'acide  sulfhydrique  qui  cède  son 
M^^ne  &u  chlore;  il  y  a  dépôt  de  2  équivalents  de  soufre.  Le 
fer,  le  zinc,  s'emparent  de  2  équivalents  de  chlore  directement; 
le  protochlorure  d'étain,  de  même. 

Ce  nouveau  corps  a  toutes  les  propriétés  des  acides  :  il  est  in- 
colore, inodore;  le  chlore  le  ramène  à  l'état  de  bisulfite  de  per- 
chlorure. 

Si  l'on  met  cet  acide  enr  contact  avec  des  bases,  il  produit  des  sels 
dont  on  peut  le  séparer  en  traitant  leur  dissolution  alcoolique 
Ptt  l'acide  sulfurique,  l'alcool  ne  dissolvant  pas  la  plupart  des  sul- 
htes;  on  agit  de.  préférence  sur  le  sel  de  potasse ,  et  la  dissolu- 
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cratères,  et  dégagent  de  la  vapeur  4'eau  et  des  gaz  dont  Vanaljse 
a  donné  à  M.  Payen  la  composition  suivante  : 

Acide  carbonique 57^30 

Nitrogène 1.  34,80 

Oxygène .      6,67 

Acide  sulfhydrique *  •  .      1»3S 

100,00 
M.  Dumas  donne  Texplication  suivante,  assez  probable ^  de 
Pexistcnre  de  l'acide  sulfbydrique  dans  ces  gaz  :  en  supposant  que 
dans  rintérieur  du  sol  il  peut  exister  des  masses  de  sulfure  de  bore, 
qui  se  trouvent  de  temps  en  temps  en  contact  avec  l'eau,  ce  corps  se 
décompose,  abandonnant  son  hydrogène  au  soufre  et  son  oxygène 
au  bore  ;  en  effet  : 

Bo  S3  H-  3  HO  =  BpO^  +  3  HS.     - 
Cet  acide  sulfhydrique,  se  décomposant  ensuite  sous  rinfluencede 
Fair  et  de  Peau,  abandonne  le  soufre,  qui  se  dépose  en  cristaux  sur 
les  parois  des  fentes  donnant  passage  aux  vapeurs. 

Les  vapeurs  qui  s'échappent  délayent  le  tepr^jp  en  s'y  condensant  : 
(tlles  forment  ainsi  des  espèces  de  mares  que  l'on  dispo^  artificielle- 
ment en  cuve  dans  lesquelles  l'eau  s'accumule  et  retient  l'acide  bo- 
rique entraîné  par  les  vapeurs  qui  partent  du  fond.  Ces  eaux  ne 
tardent  pas  à  être  assez  concentrées  pour  pouvoir  cristalliser  par 
leur  refroidissement;  cependant  on  évapore  ordinairement  cesdisr 
solutions  méthodiquement  de  la  manière  suivante  :  Sur  la  pente*!  j 
collines  où  ces  fissures,  que  Ton  nomme  suffioni,  produisent  ce^ 
mares  de  vase,  on  creuse  des  bassins  que  l'on  garnit  de  maçon- 
nerie glaisée  {fig,  03  );  du  fond  de  ces  bassins  s'échappent  les  ']f^ 


!%,-.         '■-'•■ 
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Fig   95. 

de  vapeurs  qui,  en  se  condensant,  finissent  par  les  remplir  d'un  li- 
quide qui  retient  Tacide  boiifue;  ces  l^assins  A,  B^  C,  placés  par 
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étage,  déversent  dans  celui  qui  est  immédiatement  au-dessous  le  li- 
quide qui  s^y  est  ^assemblé  pendant  24  heures  ea  se  concentrant  de 
plus  en  plus  :  pour  cela,  un  peu  au-dessus  du  fond  de  chacun  de 
ces  bassins,  on  a  disposé  des  tuyaux  a,  b^  c,  que  Ton  débouche 
successivement  en  commençant  par  le  plus  inférieur,  qui  laisse 
couler  le  liquide  qu'il  contient  dans  des  bassins  D,  E,  où  les  ma- 
tières terreuses  se  déposent;  on  les  y  laisse  à  cet  effet  pendant 
24  heures  aussi. 

Après  ce  temps  on  fait  passer  les  liqueurs  éclaircies  dans  un 
système  de  chaudière  en  plomb  G,  G',  G",  etc.,  placées  par  gra- 
dins et  chauffées  par  les  vapeurs  qui  s'échappent  des  suffioni  et 
qui  remplacent  le  combustible  dans  toute  la  suite  de  cette  fabrica- 
tionl  Ces  vapeurs  passent  dans  des  canaux  qui  les  font  circuler  sous 
les  chaudières,  dont  elles  élèvent  assez  la  température  pour  évaporer 
Teau  ;  le  séjour  dans  chaque  chaudière  est  de  24  heures,  et  les  liqueurs 
passent  ainsi  successivement  de  la  plus  élevée  dans  la  plus  basse, 
d'où  on  la  fait  couler  dans  des  cristallisoirs. 

L'acide  cristallisé  est  placé  dans  des 
corbeillesjpour  le  laisser  égoutter,  puis 
sur  le  sol  B  d'une  étuve  A  {fig.  94); 
au-dessous  du  sol,  on  fait  circuler  par 
des  canaux  a,  b,  c,  d,  e,  /,  ^,  les  va- 
peurs d'autres  suffioniy  dont  la  chaleur 
suffit  pour  le  sécher.  L'eau-mère  est 
replacée  dans  la  première  chaudière 
'^*6-  9*-  de  concentration. 

L'acide  borique  provenant  de  cette  fabrication  est  toujours  impur. 
M.  Witstein  lui  a  trouvé  la  composition  suivante  : 

Acide  borique 76,494 

Sulfate  de  fer. 0,365 

Sulfate  de  manganèse traces 

Sulfate  d'alumine.  .......  .V  0,320 

Sulfate  de  chaux 1,018 

Sulfate  de  magnésie 2,632 

Sulfate  d'ammoniaque 8,508 

Sulfate  de  soude. 0,947 

Sulfate  de  potasse.  - 0,369 

Chlorhydrate  d'ammoniaque.  .  •  0,298 

A  reporter.  ....-:....     90,921 

24. 
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Report 90,921 

Acide  sulfurique 1,322 

Acide  silicique 1,200 

Eau  de  cristallisation 6,557 

Substances  organiques traces 

100,000 

Cette  composition  n'est  pas  constante,  car  M.  Payen  a  trouvé  dans 
un  échantillon  74  d'acide  borique,  et  dans  un  autre  84.  Enfin  qud- 
quefois  la  quantité  de  sulfate  de  chaux  y  est  si  considérable  que 
Tacide  fondu  est  opaque,  et  maintenant  qu'une  compagnie  s'en  est 
assuré  le  monopole,  elle  le  livre  beaucoup  moins  pur,  tout  en  le  ven-  i 
dant  infiniment  plus  cher. 

Il  serait  facile  d'exploiter  celui  qui  a  été  découvert  dans  le  cratère 
de  l'île  Yulcano,  qui  est  beaucoup  plus  pur  que  celui  des  kgm, 
et  constitue  une  couche  de  plus  de  2  centimètres  d'épaisseur;  il   ^ 
n'aurait  besoin  d'aucun  traitement  pour  être  livré  au  commercé,    j 
car  il  ne  contient,  pour  ainsi  dire,  en  corps  étranger  que  du  soufr&eo 
quantité  peu  considérable,  et  un  peu  d'acide  sulfurique. 

L'exploitation  des  lagoni  de  la  Toscane  fournit  environ  1  million 
de  kilogrammes  d'acide  borique  au  commerce;  on  en  retire  eaoore 
du  borax  provenant  des  lacs  du  ThibetouTinkal.  Ce  produit  est  tou- 
jours souillé  de  substances  oi^aniques  huileuses,  dont  la  séparatiofi 
nécessaire  a  été  longtemps  un  secret  qui  en  assurait  le  monopole  àb  j 
Hollande  ;  cet  ancien  procédé  a  été  remplacé  par  la  calcination,  qui 
détruit  ces  matières  ;  on  redissout  ensuite  le  sel  pour  le  décomposer 
par  l'acide  chlorhydrique. 

L'acide  borique  est  employé  dans  les  arts  pour  la  prépâi*ation 
des  émaux;  il  entre  aussi  dans  la  composition  de  la  couverte  des 
poteries,  de  la  porcelaine,  dans  celle  du  strass;  depuis  quelques 
années  on  fabrique  un  cristal  particulier  qui  est  un  boro-silicate  de 
potasse  et  de  zinc  plus  incolore  que  toutes  les  autres  espèces  de 
cristaux.  Si  le  prix  de  cet  acide  était  moins  élevé,  il  est  probable  que 
son  usage ,  [^our  ce  genre  de  verrerie ,  prendrait  beaucoup  plus 
d'extension.  Son  emploi  le  plus  important,  jusqu'ici,  est  la  fabrica- 
tion duborax  ou  borate  de  soude.  Il  sert  aussi  quelquefois  en  teinture, 
k  la  place  de  la  crème  de  tartre. 

L'acide boriqueestrarement  employéen  médecine ,  et  c'est  prioci- 
palement  pour  les  aphthes  ;  on  en  dissout  de  4  a  8  grammes  dans 
100  parties  d'eau  miellée  :  on  le  nomme  en  médecine  sel  de  Hom- 
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bei^.  On  Remploie  aussi  en  combinaison  avec  la  crème  de  tartre. 
Nous  en  parlerons  à  l'histoire  de  ce  sel. 

COMBINAISON  BU  BORE  AVEC  LE  NITROGÈNE  NITRURE   BE  BORE,  BoN 

=  24,9  ou  311,15. 

» 

Ce  corps  peu  important  a  été  découvert  par  M.  Balmain;  i)  est 
solide,  pulvérulent;  blanc,  insipide^  inodore ^  doux  au  touchelf  j  in- 
soluble ,  infusible  et  non  volatil.  Chauffé  à  la  flanmie  oxydante  du 
chalumeau,  il  donne  une  flamme  brillante  verdâtre.  La  vapeur  d'eau 
le  décompose  à  chaud,  avec  formation  d'acide  borique  et  d'ammo- 
niaque : 

BoN-h3HO  =  BoO^+NH\ 

Chauffé  avec  les  oxydes  métalliques,  il  les  réduit  en  produisant  de 
l'acide  borique  et  de  l'acide  hyponitrique.  jLe  chlore  ,  les  acides  et 
les  alcalis  en  dissolution  sont  sans  action  sur  lui  ;  cependant  l'acide 
sulfurique  concentré  le  transforme  lentement,  à  chaud ,  en  acide 
borique  et  en  ammoniaque  par  l'intermédiaire  de  l'eau,  qui  se  com- 
porte comme  sous  l'influence  de  la  chaleur. 

Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  un  mélange  de  nitrure  de  bore  et  de 
potasse  ou  de  soude  hydratées  ou  de  carbonate  de  ces  bases,  il  se 
produit  avec  les  premiers  de  l'ammoniaque  et  un  borate;  c'est  l'eau 
qui  par  sa  décomposition  donne  lien  à  la  réaction.  Avec  les  carbo- 
nate^ l'acide  carbonique  est  décomposé  en  produisant  de  l'acide  bo- 
rique et  de  l'acide  cyanique  qui  se  combinent  à  la  potasse. 
BoN  -h  2  (  KO,CO»  )  =  KO,  BoO^  -t-  KO,  C^NO. 

La  composition  trouvée  par  l'analyse  diffère  un  peu  de  celle  in- 
diquée par  le  calcul  de  la  formule. 

Trouvée.  Calculée. 

Bore.  .....    42,617  43,757 

Nitrogène.   .  .     51,124  56,243 


Perte. 


93,741  100,000 

,6,259 


100,000 

On  prépare  le  nitrure  de  bore  en  chauffant  au  rouge  un  mélange 
de  1  de  borate  de  soude  calciné  et  de  2  de  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque, dans  un  creuset  de  platine,  pour  éviter  la  présence  du  fer 
qui  pourrait  se  trouver  dans  un  creuset  de  terre.  La  masse  pulvé- 
risée et  traitée  par  Veau  d'abord ,  puis  par  l'eau  acidulée  avec  Fa- 
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cide  chlorhydrique,  laisse  le  riitrùré  de  bore  en  poudre  blanche. 
Ce  corps  est  sans  usages. 


CHIiORUl^  DE   BORB,  BoGP  =  107,5  ou  146ô,7à. 

Le  chlorure  de  bore  est  un  gaz  incolore^Jumant  à  Tair;  sa  den- 
sité est  4,035;  il  est  soluble  dans  Teau^,  mais  elle  le  décompose  en 
produisant  de  l'acide  borique  et  de  Tacide  chlorhydrique  :  Boa^  + 
3  HO  =  BoO^  4-  3HC1.  Il  est  aussi  soluble  dans  l'alcool^  qui  prend 
une  odeur  éthérée;  mêlé  avec  du  gaz  ammoniac^  il  en  absorbe  lî 
fois  son  volume,  et  produit  une  vapeur  qui  se  condense  en  un  sel 
volatil  par  la  chaleur;  il  est  composé  de  : 

Bore 9,29 

Chlore.   .  .   .    90,71 
100,00 

On  prépare  le  chlorure  de  bore  en  faisant  passer  un<3ourantde 
gaz  chlore  sec  sur  du  bore  qui  n'a  pas  été  chauffé  dans  le  vide:  la 
combinaison  s'opère  avec  incandescence;  le  gaz  est  toujours  accom- 
pagné d'un  excès  de  chlore  que  le  mercure,  sur  lequel  on  le  reçoit, 
absorbe. 

On  peut  aussi  l'obtenir  en  faisant  passer  le  chlore  sur  un  mélangp 
d'acide  borique  et  de  charbon,  à  une  température  élevée  ;  on  produit 
en  même  temps  de  Toxyde  de  carbone:  aussi ,  comme  on  ne  peut 
facilement  séparer  ces  deux  gaz,  vaut-il  mieux  agir  directement  sur 
le  bore. 


BROMURE  DB  BORE,  BoBr^  =  245,8  ou  3136,15. 

Ce  composé  a  la  plus  grande  analogie  avec  le  chlorure:  sa  prépa- 
ration se  fait  de  la  même  manière;  il  est  aussi  ciécomposédemême 
par  Teau.  Il  est  composé  de  : 

Bore 4,44. 

Brome 95,56 


FliUORURE  DE  BORE,  BoFP=  64,9  ou  841,44. 

Le  fluorure  de  bore,  découvert  par  MM.  Gay-Lassac  et  Thénard 
en  1810,  est  un  gaz  très-remarquable,  incolore,  d'une  odeur  suffo- 
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cànte^  qui  n'altère  pàè  lié  vërré;  il  réagit  lébhiUiiEi  un  àbide  ëhëirgique  ; 
sa  denéité  est  2,3124.  îl  n'^t  lAêcôlmposé  ni  pi*t  la  chàJéiir  rougë , 
ni  par  rélittcfellè  ëlébtriithé. 

Ce  gaz  répahd  dâhS  Fall*  des  vapféUrS  ettrêmemenl  ép&issës  et  pe- 
santes; c'est  die  touÀ  lesgàz  le  plus  solublé  dàtis  Feàu,  àtl  tfaôitls  pbtir 
les  gaz  acides  :  elle  en  dissout  700  fois  son  volUitie.  Lorsqu'on  à 
desséché  uii  géi  au  moyeh  de  Fâ'cide  siilfuHque  eu  du  cUkJÉoj^  de 
calcium,  on  reconnaît  facilehient ,  en  le  faisant  passer  IjâK  w|| 
éprouvétte  à  mbitié  réniplie  de fluorUrè  de  bore,  que  la  des^cçjftioi 
n'est  pas  absolue,  car  il  y  a  toujours  produbtièn  de  vkpeurs  ;  mais, 
s'il  à  é\è  desséché  par  Tàcitie  phosphorîqlie,  il  n'y  a  plus  de  vapeurs 
appài'éhtes;  les  ga^  ne  peuvèht  dbhc  pas  être  considérés  comme 
parfaitement  privés  d'eau  par  leur  passage  à  tiràvers  les  corps  des- 
séchants les  plus  àètl^  éh  apparence,  sauf  l'acide  phôsphorique 
anhydre;  c'est  d'après  cette  expérience  que  M.  Dumas  dans  la  syn- 
thèse de l'eau^ achève  la  dessiccation  de  l'hydrogène  parce  corps. 

Lorsqu'on  met  des  matières  organiques  en  contact  avec  ce  gaz, 
elles  sont  plus  facilement  altérées  que  par  l'acide  sulfurique.  Le 
potassium  chauffé  dans  ce  gaz  brunit  à  Itt  surfiaee)  il  se  forme  ensuite 
une  croûte  noire  qui  finit  par  se  briser,  et  le  potassium  brûle  alors 
avec  une  flamme  roilge  :  il  se  forme  du  flubrure  de  potassium,  et 
le  bore  est  mis  etl  liberté  :  les  métaux  non  alcalins  sont  sans  action 
sur  ce  gaz,  même  à  la  chaleur  rouge. 

L'acide  sulfurique  en  dissout  50  fois  son  volume  ^  il  devient  alors 
visqueux  I  si  l'on  y  ajoute  de  l'eau,  il  se  forme  de  l'acide  borique  qui 
se  dépose.  L'Iàcide  nitrique  monohydraté  le  décompose  :  il  y  a  for- 
mation d'aciietes  botique  >  hyponitrique  et  fluorhydrique. 

Lorsqu'on  dissout  ce  gaz  dans  l'eau,  il  y  a  décomposition  pai*tielle 
et  formation  d'un  nouveau  composé  dont  nous  parleroiis  ei-après. 
Le  fluorure  de  bore  est  composé  (fe: 

Bore 16^18 

Fluor 83i82 

400>00 

On  prépare  Ôf^ihàirement  ce  gaz  en  traitant  dans  un  petit  ballon 
dé  verre,  par  12  parties  d'acide  sulfurique  monohydraté ,  un  itté- 
lange  de  2  parties  de  fluorure  de  calcium  et  de  1  d'acide  borique 
vitrifié  >  tous  deux  réduits  en  poudre  fine;  la  réaction  s'of^ère  à  une 
douce  chaleur>  et  l'on  recueille  nécessairement  le  gaz  sur  lemercure  : 

BoO^  4-  3CàFl  4-  3S^^  HO  =  aCàOjSO^  +  3H0  -^  hàW. 
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Oq  voit  par  cette  équation  qu'il  y  a  formation  d'eau.  Comme  elle 
pourrait  retenir  le  gaz,  on  ne  se  contente  pas  de  mettre  seulement 
les  3  équivalents  d'acide  sulfurique  nécessaires  à  la  réaction,  on  en 
met  un  grand  excès  pour  absorber  cette  eau  qui  ne  retient  pas  le  gaz 
à  la  température  de  Topération,  et  qui  au  contraire^  dans  ces  circon- 
stances est  retenue  par  l'acide  sulfurique. 

On  peut  aussi  préparer  ce  gaz  en  chauffant  à  une  température 
très-élevée  un  mélange  de  3  parties  de  fluorure  de  calcium  et  de 
i  d'acide  borique  vitrifié  :  il  ne  faudrait  pour  opérer  la  réaction 
que  14,7  de  fluorure  de  calcium  et  18,5  d'acide  borique;  on  met 
cependant  toujours  un  grand  excès  de  fluorure,  qui  ne  peut  gêner, 
ne  fond  pas,  et  rend  plus  certaine  la  réussite  de  l'opération. 
Dans  ce  cas,  il  se  forme  du  borate  de  chaux,  dont  on  peut  ensuite 
facilement  retirer  l'acide  borique,  et  du  fluorure  de  bore. 

3  Can-f-  4 BoO^  =  3CaO,  Boœ  +  Bon^ 


ACIDE  FlitJOMIWMIIJB/  BoO^,  3HF1=  91,9  ou  1179,94. 

L'acide  fluoborique,  découvert  par  MM.  Gay-Lussacet  Thénard,est 
un  liquide  sirupeux  qui  est  aussi  peu  coulant  que  Tacide  sulfurique, 
auquel  il  ressenible  :  sa  densité  est  1 ,584  ;  il  est  très-acide,  il  noircit 
et  détruit  les  corps  oi^aniques.  Mis  en  contact  avec  l'alcool,  il  pro- 
duit de  l'éther;  lorsqu'on  y  ajoute  de  l'eau,  il  abandonne  au  bout 
de  quelque  temps  de  l'acide  borique  qui  cristallise;  il  se  forme  en 
même  temps  un  autre  corps  qui  est  l'acide  hydrotluoborique  que 
nous  décrirons  ensuite. 

L'acide  fluoborique,  au  maximum  de  concentration,  contient  tou- 
jours 2  équivalents  d'eau  dont  il  ne  peut  pas  être  séparé.  Abstrac- 
tion faite  de  l'eau,  il  contient  : 

Acide  borique 37,122 

Acide  fluorhydrique 62,878 

100,000 
On  produit  cet  acide  de  plusieurs  manières.  En  saturant  l'eau  de 
fluorure  de  bore  :  cette  opération  demande  des  précautions,  parce  que 
la  solubilité  de  ce  gaz  est  si  grande  qu'il  serait  impossible  de  le 
d^ager  assez  rapidement  pour  éviter  l'absorbtion.  Le  tube  abduc- 
teur qui  amène  le  gaz  doit  plonger  dans  le  mercure  au-dessus  du- 
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quel  on  met  l'eau  qui  doit  le  dissoudre  (fig.  95)  :  A  ballon  d'oùle  gaz 
le  dégage^  B  tube  abducteur  qui  plonge  dans 
la  couche  de  mercure  C  placé  au  fond  de  Pé- 
prouvette  à  pied  D,  qui  est  en  partie  remplie 
d'eau.  Le  tube  B  doit  être  maintenu  par  la 
pince  d'un  support  E ,  parce  que  le  gaz  en  se 
dégageant  le  soulèverait  et  établirait  son  con- 
"«g.  QsT  ^^™^  tact  avec  Teau.  Le  gaz  en  se  dissolvant  élève  la 
température  considérablement  ;  il  faut,  pour  favoriser  la  satura- 
tion, que  réprouvette  soit  placée  dans  un  vasse  F  contenant  de 
la  glace,  ou  au  moins  de  Teau  qui  se  renouvelle  sans  cesse. 

On  peut  aussi  préparer  ce  corps  en  dissolvant  de  l'acide  borique 
dans  l^acide  fluorhydrîque  dans  une  capsule  de  platine  que  l'on 
refroidit;  on  ajoute  l'acide  borique  successivement  pat  petites 
portions  jusqu'à  ce  qu'il  ne  puisse  plus  s'en  dissoudre  ;  on  ajoute 
alors  assez  d'acide  fluorhydrique  pour  dissoudre  le  résidu  :  on  éva- 
pore au  bain-marie  d'abord,  puis  on  fait  bouillir,  jusqu'à  ce  qu'on 
voie  paraître  d'épaisses  vapeurs. 

Enfin ,  si  l'on  fait  fondre  un  mélange  de  10  parties  de  fluorure 
de  calcium  et  de  8  J  de  borate  de  soude,  et  que  l'on  traite  ensuite 
cette  masse  fondue,  puis  mise  en  poudre ,  par  165  parties  d'acide 
sulfurique  monohydraté ,  dans  une  cornue  de  verre  à  laquelle  on 
adapte  un  récipient,  le  produit  de  la  distillation  est  de  l'acide  fluobo- 
rique.  Par  ce  dernier  procédé,  cet  acide  est  souillé  d'un  peu  de  si- 
licium, car  la  cornue  est  toujours  attaquée  pendant  l'opération. 


ACIDB  HYDBOFIiCOBORiaUE,  H  FI,  BoFP  =  83,9ou  1090,36. 

L'acide  hydrofluoborique  est  un  liquide  incolore,  très-fortement 
acide,  qui  n'attaque  pas  le  verre,  et  se  produit  lorsqu'on  fait  passer 
du  fluorure  de  bore  dans  de  l'eau,  sans  aller  jusqu'à  la  saturation, 
mais  seulement  jusqu'à  ce  qu'il  commence  à  se  former  un  dépôt 
blanc:  si  l'on  refroidit  alors  la  liqueur,  une  certaine  quantité  d'acide 
borique  cristallise.  Dans  cette  opération  3  équivalents  d'eau  agis- 
sent sur  4  équivalents  de  fluorure  de  bore,  dont  un  seul  est  décom- 
posé,  et  l'on  a  : 

3  HO  +  4  Bo  FP  =  Bo  0^  -h  3  (HFl,Bo  FP). 

On  poun*ait  probablement,  selon  Berzélius,  l'obtenir  anhydre 
en  dissolvant  le  fluorure  de  bore  gazeux  dans  l'acide  fluorhydrique,  et 
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en  ayant  soin  de  placer  ce  dernier  danis  uû  inèlange  tëbifsêiltàài;  mk 
on  ne  le  peut  par  Févaporation  de  Tébide  bij^draté,  parce  qa'alois 
l'eau  se  décompdise  en  donnant  de  Faëlde  boriqulk  et  de  l'Acide 
fluorhydrique. 

Les  oxydes  basiques,  même  les  plus  faibles^  se  codâMn^t  a?éb  bi; 
ils  cèdent  leur  oxygène  à  l'hydrogène,  qui  est  rem^iébépar  le  méU  : 
RO  4-  HFl  Bo  n^  =  HO  +  RFI,  Bd  Fl^ 
Uest  composé  de: 

Acide  fluorhydrique â2Ji3 

Fluorure  de  bore 77^7 

100^000 
Toutes  ces  combinaisons  ne  sont  employées  que  dans  les  labora- 
toires; mais  il  est  nécessaire  de  les  connaître^  parce  qu'elles  offi:ent 
des  moyens  de  reconnaître  la  présence  db  hOte  et  d'en  déterminer 
les  proportions  dans  tes  combinaisons  qtrïl  fotbe. 


liicnilPtJRls  HiBs  iioiuË;  Bo  d^=  àS.9  où  7é«,i5. 

Le  sulfure  de  bore  a  été  découvert  par  Berzélius  :  c'est  un  coip 
solide,  blanc^  qui  cristallise  en  aiguilles  soyeuses  sans  transpareneei 
il  répand  une  odeur  qui  a  quelque  analogie  avec  celles  du  sulfitfç 
de  carbone  et  du  chlorure  de  cyanogène  gazeux  :  quelquefois  il 
est  gris. 

Lorsqu'on  le  met  en  contact  avec  l'eau,  il  y  a  décomposition  ra- 
pide; il  se  forme  une  grande  quantité  d'acide  sulfhydrique  qui 
se  dégage  violemment.  C'est  d'après  cette  réaction  énergique 
que  M.  Dumas  a  pensé  que  les  suffiani  qui  donnent  l'acide  bori- 
que devaient  leur  origine  à  ce  même  phénonièilé;  (^ufè  réquâlîon 
suivante  explique  : 

BoS^  4-  3.H0  =BôO^  -h  3  HS. 

Dans  cette  décomposition  les  résultats  généraux  varient  selon 
rétat  dans  lequel  on  prend  le  sulfure  de  bore.  Quand  ce  corps  a 
été  maintenu  au  rouge  jusqu'à  ce  que  tout  le  soufre  gazeux  se 
soit  condensé  dans  les  parties  froides  de  l'appareil^  il  se  pro(ïiW 
un  liquide  clair  qui  contient  l'acide  borique  ;  si,  au  contraire,  ofl 
fait  intervenir  l'eau  sur  le  sulfuré  de  bore  qiii  a  ^té  rétiré  dès  que 
ce  corps  a  cessé  de  brûler  dans  la  vapeui'  de  soufré ,  en  nltoe 
ttem{)S  iiae  l'àcIdë  sulfh  jdriijue  se  dég^fe^  il  «e  Ûépcke  flu  «»«**• 
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Berzélîus  pensait,  d'après  cette  différence  d'âfetion,  que  le  bore 
pouvait  se  combiner  avec  le  soufré  en  diverses  prOjiortîoris.  11  Ta 
3bfenu  en  faisant  passer  du  soufre  eil  vapeur  siir  le  hôîe  chauffé  au 
rduge  blanc. 

M.  Fremy  a  donné  un  procédé  qui  permet  de  Tobtenir  plus 
facilement  :  on  fait  passer  de  la  vapeur  de  sulfure  de  carbone 
sur  un   mélange  d'acide   borique  et  de  charbon.  L'appareil  est 
composé  d'un  petit  ballon  A  (fig.  96),  placé  sur  un  trës-petit  four- 
neau   B,     le 
sulfure  de  car- 
bone contenu 
dans  le    bai- 
Idrine  devant 
être     chauffé 

que  très-légè- 

^^  ^'  rement  ;    un 

tube  abducteur,  partant  de  ce  ballon,  conduit  la  vapeur  de  sulfure 
de  carbone  dans  le  tube  de  porcelaine  G  D,  qui  contient  le  mé- 
lange d'acide  borique  et  de  charbon  ;  il  est  placé  dans  un  fourneau 
à  réverbère  qui  permet  de  le  chauffer  au  rouge.  On  adapte  en  D 
une  allonge  E  dont  la  courbure  traverse  le  bouchon  du  récipient  t?, 
au  fond  duquel  on  met  de  l'eau,  et  dont  le  bouchon  est  traversé, 
un  tube  effilé,  G,  par  leiquel  les  vapeurs  non  condensées  peuvent  se 
dégager  :  le  récipient  doit  être  entouré  de  glacé ,  pour  condenser 
plus  facilement  les  vapeurs  de  sulfure  de  carbone. 

Pendant  l'opération  les  vapeurs  de  sulfure  de  carbone  entraînent 
lesiilfure  de  bore  qui  cristallisé  en  se  condensant.  Il  est  composé  dé  : 

Bore 18,50 

Soufre 81,50 

On  a  jusqu'ici  vainement  tenté  de  combiner  le  bore  au  phosphore. 


fi^IIilCltJil,  Si  =  21,4  ou  266,74. 

Le  silicium  ne  se  trouve  dans  la  nature  qu'à  l'état  de  conibinai- 
son  :  c'est  le  plus  abondant  de  tous  les  corps  solides  qui  formé  la 
croûte  solide  du  globe  ;  toutes  les  roches  primitives  eh  contiennent 
ûii'e  quantité  considérable.  Tl  se  trouve  aussi  dans  les  corps  orga- 
niques; quelques-uns  en  contiennent  beaucoup  :  les  tiges  et  les 
feuilles  des  graminées  sont  dans  ce  cas. 
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Le  sificiam^  isolé  d'abord  esï  même  temps  par  Davy  d'oa  oMé^et 
de  l'antreparMM.  Gay-Lossac  et  Thénaid^  a  été  séparée  l'éUi de 
pureté  pour  hpremière  fois  par  Benâins.  Td  qu'on  l'avait  obteim 
jusqnld ,  le  silicium  se  présentait  esï  poudre  brune  «wiMaMft  ta 
bore,  mais  plus  foncée  en  couleur.  0  n'est  ni  fusible  ni  TolatS  nn 
plus  hantes  températures  des  foires;  mais  M.  Despreti  estparveoa 
à  le  fondre  conmie  le  bore,  quoique  plus  difficilement,  «die  plaçant, 
comme  il  avait  fait  pour  le  carbone ,  dans  un  atmos|d)èTe  déni- 
trogène  entre  les  pôles  d'une  pile  de  Bunzen  composée  de  600  élé- 
ments: dans  cet  étatil  acquiert  une  grande  dureté,  quoique  inférienre 
à  celle  du  bote. 

Le  silicium  sous  cette  forme,  car  nous  le  verrons  pli»  loin  très- 
difCérent^  présente  des  propriétés  variant  selon  qu'il  a  été  oo 
non  cbaufTé  à  une  haute  température.  Ces  différences  ont  fait  con- 
sidérerces  deux  états  comme  isoméricpies  ou,  comme  le  dit,  Bené- 
lius  allotropique. 

M.  H.  Sainte-Claire-Deville  a  fait  passer  du  chlorure  oo  d« 
fluorure  de  silicium  sur  du  sodium  chauffé  au  rouge  dans  on  tube 
de  porcelaine ,  le  sodium  étant  dans  une  nacelle  de  même  nature. 
Si  l'on  emploie  un  excès  de  chlorure  ou'de  fluorure,  on  fait  disparaî- 
tre tout  le  sodium  ;  en  lavant  le  résidu  il  reste  le  silicium  piilvânileoi, 
tel  que  Ta  observé  Berzélius.  Mais  si  dans  la  masse  on  ^ève  les 
parties  qui  n'adhèrent  pas  à  la  nacelle,  en  les  chauffant  ensuite  dans 
un  creuset  après  l'avoir  recouvert  de  chlorure  de  sodium  pur  et  fondu 
à  une  température  assez  élevée  et  assez  longtemps  prolongée  pour 
volatiliser  la  plus  grande  partie  du  chlorure,  on  trouve  du  silicium 
sous  deux  états  :  1^  graphitoïde;  ^  fondu,  et  souvent  alors  cristallisé. 

Le  silicium  cristallisé  ressemble  beaucoup  par  sa  couleur  au  fer 
oligiste  irisé;  ses  surfaces  curvilignes  n'ont  pas  permis  de  mesurer 
les  angles  des  cristaux ,  mais  ils  semblent  parfaitement  de  la  même 
forme  que  les  cristaux  de  diamants  à  iS  faces.  U  coupe  le  verre 
dans  cet  état. 

Il  a  une  si  grande  tendance  à  s'unir  au  fer  qu'il  se  combine  avec 
lui  partout  où  il  le  trouve  :  il  se  combine  d'ailleurs  facilement  avec 
tous  les  métaux,  et  forme  avec  le  cuivre  une  combinaison  d'une  telle 
dureté  qu'elle  résiste  à  la  lime. 

A  l'état  fondu  ou  cristallisé,  le  silicium  est  inattaquable  par  Tacide 
fluorhydrique  et  l'eau  régale^  mais  il  se  dissout  complètement  dans 
un  mélange  d'acide  nitrique  et  d'acide  fluorhydrique  purs,  qui  pro- 
duit du  fluor  naissant. 
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Ainsi  ^  comme  le  fait  observer  M.  Deville ,  le  silicimn  se  présente 
sous  les  mêmes  apparences  distinctes  que  le  carbone  : 

l<> Le  silicium  de  Berzélius^  analogue  au  charbon  ordinaire; 

2o  Le  silicium  graphitoïde ,  qui  ressemble  au  graphite  et  se  pro- 
duit dans  les  mêmes  circonstances  que  le  graphite  des  hauts  four- 
neaux; 

30  Le  silicium  cristallisé^  qui  correspcMnd  au  diamant. 

Silicium  non  chauffé.  Au  contact  de  Tair  il  brûle  vivement^  et  plus 
facilement  encore  dans  l'oxygène.  Une  partie  seulement  peut  brûler> 
parce  que  Tacide  silicique  formé  qui  le  recouvre  arrête  la  com- 
bustion; le  tiers  environ  brûle.  Pendant  la  combustion,  même  dans 
Foxygène  sec^  il  y  a  flamme  bleue  et  production  d'une  petite  quan- 
tité d'eau;  le  silicium  retient  donc  de  l'hydrogène.  L'eau  est  sans 
action  sur  le  silicium^  même  à  la  température  de  Tébullition;  les 
acides  sulfurique  et  nitrique  et  Teaù  régale,  de  même;  l'acide  fluor- 
hydrique,  au  contraire,  à  froid  est  décomposé  :  il  se  dégage  de  l'hy- 
drogène et  du  fluorure  de  silicium.  Les  dissolutions  bouillantes  d'ai- 
calis  caustiques  le  dissolvent  aussi  avec  dégagement  d'hydrogène  et 
formation  d'un  silicate. 

Si  4-  KO  +  3  HO  =  KO,  SiO^  4-  3  H. 

Lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge  avec  dés  carbonates,  alcalins  en 
excès,  l'acide  carbonique  est  décomposé  «n  oxyde  de  carbone  qui 
se  dégage ,  et  en  oxygène  dont  le  silicium  s'empare  pour  former 
de  l'acide  silicique,  puis  un  silicate. 

Si  c'est  le  silicium  qui  est  en  excès,  il  décompose  même  l'oxyde 
de  carbone,  et  le  charbon  3e  sépare. 

Le  silicium  se  combine  facilement  à  quelques  métaux  lorsqu'il 
est  à  l'état  naissant,  principalement  au  fer  et  au  platine ,  c'est  pour- 
quoi dans  les  fontes  de  fer  il  y  a  toujours  du  silicium ,  et  pourquoi 
aussi  l'on  doit  éviter  l'emploi  d'un  creuset  de  platine  pour  l'obtenir. 

Silicium  cfumffé  au  rouge.  Lorsqu'on  chauffe  du  silicium  au  rouge 
blanc ,  et  qu'on  enlève  au  moyen  de  l'acide  fluorhydrique  l'acide 
silicique  qui  s'est  formé  à  là  surface,  sa  couleur  est  plus  foncée;  il 
devient  plus  pesant  que  l'acide  sulfurique  concentré;  il  ne  peut 
plus  s'enflammer  même  dans  le  gaz  oxygène.  Si  on  le  mêle  avec  du 
chlorate  ou  du  nitrate  de  potasse,  il  n'est  pas  altéré  à  la  chaleur 
rouge.  L'acide  fluorhydrique  et  les  dissolutions  alcalines  n'ont  plus 
d'action  sur  lui. 

On  peut  le  préparer  en  traitant  l'acide  silicique  ou  siUce  par  le 
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potassium  ou  le  sodium.  Le  potassium  s'oxyde  aux  dépens  d'one 
partie  de  la  silice^  et  la  potasse  produite  se  combioe  avep  Fautre  por- 
tion d'acide  siiicique. 

3  K  +  4  SiP'  =  Si  +  3  (KO,  SiO^). 

L'opération  se  fait  dans  un  tube  de  verre  fermé  par  une  de  ses 
extrémités  :  on  chauffe  doucement  d'abord^  et  Voa  mêle  avec  une 
tige  de  fer,  puis  on  élève  la  température;  mais  de  cette  manière, 
qudqu'on  lave  ensuite,  on  n'obtient  que  peu  de  silicium,  et  il  n'est 
jamais  pur. 

On  réussit  mieux  en  faisant  passer  du  gaz  fluorure  de  silicium  sur 
du  potassium  ou  du  sodium  chauffé  dans  un  tube;  c[uand  l'opéra- 
tion 0st  termmée^  on  lave  pour  dissoudre  le  fluorure  de  potassium 
produit,  et  l'on  reçoit  le  silicium  sur  un  filtre. 

Le  silicium  peut  encore  être  obtenu  en  diauffant,  dans  un  tube 
de  verre  dcss^hé ,  du  fluorure  de  silicium  et  de  potassium,  dont 
la  formule  est  3  (Si  FP) ,  3  (  KFl)^  avec  du  potassium  :  le  fluor  reste 
combinéseulementavecle  potassium^  et  le  silicium  estmisen  liberté; 
on  traite  par  l'eau  froide  et  l'on  filtre  : 

2(SiFF),3(KFl)-f-3K  =  6(KFl)-h2Si. 

Enfin  le  procédé  qui  doit  être  préféré  consiste  à  faire  arriver  delà 
vapeur  de  chlorure  de  silicium  sur  du  potasium,  ou  mieux  de  sodium, 
qui  est  moins  cl^er.  On  introduit  le  métal  dans  une  ampoule  A  {fig.  97), 

soufflée  dans  un  tube 
de  verre  peu  fusible: 
à  l'extrémité  B  du 
tube  on  adapte  uoe 
petite  cornue  de  verre 
'contenant  du  chloru- 
i^«-  ^'  re  de  silicium ,  Sitf; 

par  l'extrémité  G  du  tube  on  introduit,  au  moyen  d'un  tube  à  enton- 
noir coudé,  une  petite  quantité  du  même  chlorure  à  la  surface  du 
métal;  puis  en  G  on  adapte  un  bouchon  muni  d'un  tube  droit  £' 
on  chauffe  légèrement  Tampoule  au  moyen  d'une  petite  lampe  a 
alcool.  Le  chlorure  de  silicium  qui  humecte  le  sodium  se  réduit  en 
vapeurs  qui  chassent  Tair  de  l'appareil;  puis  on  fait  bouillir  celu» 
qui  est  dans  la  cornue.  Le  sodium  ne  tarde  pas  à  s'enflammer;  ou 
continue  à  chauffer  l'ampoule  de  plus  en  plus  jusqu'à  ce  ;  qu'elle 
rougisse,  sans  cesser  de  faire  passer  la  vapeur  de  chlorure  de  sili- 
cium. Lorsque  la  réaction  est  achevée  et  l'appareil  refroidi ,  on 
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ei#y^lacproue,  ^t  oa  la  remplace  par  un  tube  plpin  de  chlorure  de 
ci|l^aai  :  oa  adftptç  ^prs  le  tube  Ë  à  un  flacon  f*  plçin  ^'eau,  ayioit 
à  sfip^e  ioférieure  u{ie  tubulure  garnie  d'un  robinet  :  au  moyen  d'un 
tube  de  ([^{toutpliouc ,  pn  relie,  pour  agir,  le  tube  Ë  à  p^lui  que  pprte 
le  flacon.  !pao|ivrantle  robinet»  Tpfiu  qui  ^'^oule  est remplficée 
parde  r^if  quitiftv^rs^l'funpople,  apr^avpirété  séph^  en  traversant 
1^  tube  à  cblprure  çle  calcium. 

On  avait  annoncé  une  pbs^ryatjpn  fo^  ^guli^ère  sur  le  silicium  ; 
trois  gramn^es  eqvipon  de  silicium  en  éppnge^  soumis  à  une  près- 
sioD  qui  pouvait  être  représentée  par  300  atmosphères^  ont  détoné 
de  la  même  qf^anière  que  Iqs  fulminates  :  Teffet  se  produisant  de 
h^ut  0n  bas^  la  détonatipp^  épouvantable^  strindente,  ne  causa  heu- 
rfHisem^dt  aucun  accident^  quoiqu'il  y  eut  une  quinzaine  de  person- 
nes autour  dp  la  presi^^  mais  elles  furent  stupéfiées  comme  si  le  ton- 
nère  était  tpml^  au  iqilieu  de  la  réunion.  Lps  éclats  d'acier  de  la 
nMtrice  dan^  laquelle  on  opérait  la  compression  av^ent  pénétré  de 
plusieurs  centimètres  daps  la  fonte  :  on  ne  retrouva  que  des  traces 
i^me  fumée  noire  y  seul  fpste  de  la  matière  en  expérience.  Le  pré- 
tendu silicium  était  de  l'aident  divisé. 


AC)lllBMIiIC»l|UiB  ou  MlilCB,  SiO^  ===  45,4  ou  556,74. 

L'aaide  silic^que  se  trouve  en  quantité  considérable  dans  la  nature^ 
aoit  libre,  çpftcmnbiné  :  il  constitue^  à  lui  seul,  non-seulement  des  ro- 
ches, mais  encore  des  terrains,  et  fait  aussi  partie  des  roches  pri- 
niitiyes  ou  autres  qui  forment  des  terrains  très-abondants ,  conime 
les  giwits,  les  gneiss^  Ips  roches  feldsp^thiques,  les  argiles,  les  schis- 
te, etc.  Toutes  les  variétés  de  quartz  sont  de  la  silice  pure  ou  presque 
pure,  anhydre  ou  hydratée  :  ainsi  le  cristal  de  roche ^  les  agates^ 
les  jaspes,  les  pierres  meulières,  sont  de  la  silice  anhydre  ;  les  quartz 
lésipites^  parni^i  lesquels  figure  l'opale,  le  quartz  pyromaqueou  pierre 
HfeUjSont  de  la  silice  hydratée  dans  laquelle  la  proportion  4'eau  varie 
OQosijlérablement,  mais  en  proportion  définie.  Letripoli,  qui  est  un 
Quartz,  n'est  qu'une  agglomération  d'infusoires;  le  sable  de  l'Océan, 
des  terrains  arénacés,  des  rivières,  est  le  plus  ordinairement  composjé 
de  {Plains  de  ^ilice  plus  ou  moins  mêlé  de  carbonate  de  chaux,  et 
qudqueC^is  de  zirçons,  de  corindons,  de  fer  titane,  chromé,  d'or, 
<!e^tine^  etc.  La  plus  graude  partie  des  bois  pétrifiés  ont  leurs 
Q^flies  ûiç^îques  repoiplacées  par  de  la  silice  f  t)eaucofip  fie  cp; 
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quilles  fossiles  smit  aussi  sîlicifiées.  Ainsi  on  trouve  des  ammonites 
dont  toutes  les  cloisons  ont  été  remplacées,  ainsi  qoe  le test^  pirde  k 
pyrite  de  fer^  et.  le  moule  rempli  de  silice  (agate).  Les  cendres  des 
végétaux,  l'urine  des  animaux,  etc.,  et  beaucoup  d'eaux  minàries, 
en  contiennent  des  quantités  notables  ;  celles  des  Geyàers,  enUande, 
sont  dans  ce  cas.  C'est  donc  un  des  corpslesplus  abondants  ettrès-fré- 
quent.  L'acide  siiicique  présente  des  pn^riétés  très-diffârentes  sons 
certains  rapports,  selon  qu'il  est  anhydre  ou  hydraté. 

Silice  anhydre.  C'est  un  corps  blanc ,  pulvérulrat  quand  il  est 
obtenu  artificiellement,  mais  que  la  nature  présente  en  cristaux  in- 
colores transparents.C'est  la  variété  désignée  par  le  nom  de  qwartz  kf/a- 
lin,  ou  cristal  déroche,  dont  la  dureté  estassezgrande  pour  qullraje 
le  verre.  La  silice  anhydre  artificielle  provenant  delà  dessiccatioDaa 
rouge  de  Thydrate,  et  qui  est  en  poudre  impalpable^  est  entendant 
toujours  rude  au  toucher.  La  densité  du  quartz  hyalin  est  2,65. 

L'acide  siiicique  résiste  aux  plus  violents  feux  de  forge  :  il  ne  fond 
ni  ne  se  volatilise  que  si  on  l'expose  au  courant  d'une  pite  éner- 
gique; le  chalumeau  d'oxygène  et  d'hydrog^ie  donâe  le  mène  ré- 
sultat. M.  Gaudin,  au  moyen  de  sa  lampe  à  esfunt-de-vin  dont  la 
flamme  est  traversée  par  un  courant  d'oxygène,  le  fond  facilement, 
et  le  tire  en  fils  qui  ont  une  très-grande  élasticité  :  au  moyen  de  ces 
fils,  il  fond  de  petites  sphères  qui  servent  à  faire  les  objectifs  de 
petits  microscopes  simples  :  ces  sphères,  coulées  dans  l'eau,  y  pren- 
nent une  dureté  extrême;  si  on  les  place  sur  un  tas  en  acier,  et 
qu'on  frappe  dessus  avec  un  fort  marteau,  le  globule  s'imprime  sur 
les  deux  surfaces  d'acier  entre  lesquelles  il  a  été  comprimé,  et  se 
sépare  en  fragments  assez  grands,  très-brillants.  Quand,  au  contraire, 
on  chaufTe  seulement  au  rouge  un  fragment  de  quartz  hyalin,  et 
qu'on  le  plonge  dans  l'eau,  il  devient  extrêmement  friable,  car  on 
peut  l'écraser  entre  les  doigts  ;  il  y  a  donc  eu,  par  la  fusion,  un  chan- 
gement notable  dans  la  disposition  des  molécules. 

La  silice  anhydre,  naturelle  ou  artificielle,  est  inattaquable  parles 
acides,  excepté  l'acide  fluorhydrique;  mais  celle  qui  provient  de  la 
calcination  d'un  hydrate  artificiel,  même  au  rouge,  est  toujours so- 
lubledans  les  alcalis  caustiques,  à  moins  que,  d'après  M.  Frémy>on 
ne  la  chauffe  à  la  température  de  la  forge. 

L'hydrogène,  le  carbone,  le  chlore,  etc.,  et  les  métaux,  excepté  le 
potassium  et  le  sodium,  sont  sans  action  sur  l'acide  siiicique  seul,  à 
toute  température;  mais,  sil'on  faitagirdeuxaffinitésenmémetemps; 
on  obtient,  au  contraire,  des  réactions.  Ainsi  le  chlore,  le  fer,  le  pla- 
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tine ,  agissent  à  chaud  sur  Tacide  silicique  mêlé  de  charbon  :  ce  der- 
nier se  combine  avec  Toxygène^  tandis  que  le  chlore  ou  les  métaux 
s'unissent  au  silicium.  Nous  avons  vu  que  ces  métaux  se  combi- 
naient facilement  avec  le  silicium  naissant. 

Chauffé  au  rouge  avec  les  oxydes  métalliques^  il  se  combine  avec 
eux;  si  ce  sont  des  carbonates,  ils  sont  .décomposés  :  Facide  carbo- 
nique se  dégage  avec  effervescence,  quoique  l'acide  silicique  soit 
peut-être  le  plus  faible  de  tous  à  la  température  ordinaire  ;  car  il 
est  déplacé  par  Pacide  carbonique  lui-même  dans  les  silicates  dis- 
sous; c'est,  au  contraire,  le  plus  énergique  aux  températures  éle- 
vées, parce  que  la  chaleur  est  sans  action  sur  lui  ;  aussi  peut>-il 
décomposer  les  sulfates,  etc.,  à  la  chaleur  rouge. 

Cependant  il  présente  ce  caractère  de  ressemblance  avec  Tacide 
borique,  qu'il  peut  être  entraîné  par  la  vapeur  d'eau ,  et  c'est  pro- 
bablement à  cette  cause  principalement  qu'est  due  sa.  volatilisation 
assez  abondante  quand  on  le  chauffe,  à  la  lampe  Gandin,  pour  le 
fondre. 

Lorsqu'on  le  traite  par  la  voie  sèche  au  moyen  de  certains  réactifs, 
l'acide  silicique  se  dissout;  dans  d'autres,  au  contraire,  il  flotte  sans 
disparaître  :  l'ensemble  de  ces  caractères  sert  à  le  reconnaître  au  cha- 
lumeau. Ainsi,  lorsqu'on  le  chauffe  avec  du  phosphate  de  soude  et 
d'ammoniaque,  une  très-faible  partie  le  dissout;  le  reste  forme  une 
masse  flottante  opaque  au  milieu  du  globule  vitrifié ,  qui  dissout 
les  bases  seulement,  si  l'on  agit  sur  un  silicate.  Mais  si  on  emploie, 
soit  la  soude,  soit  le  borate  de  soude,  la  dissolution  est  complète. 
On  applique  cette  propriété  dans  le  trsdtement  des  minerais  par  la 
voie  sèche;  on  nomme  alors  ces  corps  des  fondants  :  ils  agissent  en 
dissolvant  les  gangues  qui  accompagnent  le  minerai  proprement  dit. 

L'acide  silicique  hydraté  est  soluble  dans  les  acides  et  les  alcalis; 
il  peut  contenir  des  quantités  très-diverses  d'eau  ;  s'il  en  contient 
beaucoup ,  il  est  sous  forme  d'une  gelée  tremblante,  transparente  : 
là  il  n'y  a  pas  de  proportions  définies;  mais ,  s'il  a  été  précipité  de  la 
dissolution  concentrée  d'un  silicate  par  un  acide  et  séché  à  l'air, 
on  obtient  un  monohydrate  SiO^,  HO,  qui  contient,  d'après  M.  Do- 
veri,  16,5  pour  100  d'eau. 

Ce  monohydrate,  exposé  à  une  température  de  -h  120®,  perd  la 
moitié  de  son  eau,  et  devient  SiO^  H-  i  HO  ou  2SiO%  -h  HO. 

Ëbelmen  a  obtenu  un  sesquihydrate,  2  SiO*  -f-  3  HO,  transparent 
et  presque  aussi  dur  que  le  cristal  de  roche,  en  abandonnant  dans 
un  flacon  mal  bouché  de  l'éiher  silicique.  Sa  densité  est  de  1,77. 

T.  I.  25 
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L'acide  silicique  en  gelée^  abandonné  à  Tévaporation  spontanée, 
se  fend  en  se  desséchant  et  prend  du  retrait;  les  sels  résultant  de  la 
décomposition  du  silicate  s'effleurissent  à  la  surface.  Quand  1ère* 
trait  lui  a  donné  un  peu  de  solidité^  si  on  le  lave^  on  entraine  peaà 
peu  tous  ces  sels,  en  ayant  soin  de  ne  laver  de  nouvisau qu'après 
formation  de  nouvelles  efflorescences  :  lorsque  le  lavage  est  aussi 
complet  que  possible ,  et  que  le  retrait  est  tel  que  la  massé  se  trouve 
réduite  au  quart  du  volume  primitif,  on  place  les  fragments  dans 
un  vase  sec  et  imparfaitement  bouché;  la  dessiccation  continue  tr^ 
lentement,  ainsi  que  le  retrait,  qui  continue  pendant  très-longtemps 
sans  interruption;  la  matière  prend  l'aspect  de  la  corné,  et  une  du- 
reté qui  augmente  livec  les  années  :  des  fhigments  semblablement 
disposés  depuis  sept  ans^  dans  notre  laboratoire^  ont  acquis  une  dureté 
égale  àcelle  du  feldsepath.  Si  l'on  veut  hâter  la  dessiccation,  lamatiè» 
se  divise  rapidement  et  devient  friable. 

On  trouve  dans  la  nature  de  l'acide  silicique  en  poudre  blandie, 
à  Yierson,  dans  le  voisinage  d'Alger  et  probablement  dans  d'autres 
localités;  cette  poudre  est  un  hydrate  qui  probablement  résulte 
d'une  dessiccation  rapide  d'un  quartz  hydraté  contenant  de  plus 
grandes  proportions  d'eau  :  celui  des  environs  d'Alger  ne  contient, 
d'après  M.  Salvetat,  que  1  équivalent  d'eau  pour  6  d'acide  silicique. 
Souvent  les  quartz  résinites  présentent  cette  décomposition  à  la 
surface. 

On  prépare  l'acide  silicique  pur  hydraté  en  fondant  du  quartz  en 
poudre  avec  quatre  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse  ou  de 
soude;  on  obtient  ainsi  un  silicate  soluble  dans  l'eau.  Si  on  le  dis- 
sout dans  beaucoup  d'eau,  et  qu'on  y  ajoute  de  l'acide  chlorhydrique 
concentré,  on  n'aperçoit  aucun  changement  ;  mais,  si  l'on  évapore 
doucement  cette  dissolution,  au  bout  d'un  certain  temps  elle  se 
prend  en  gelée.  Si  l'on  ne  dissout  le  silicate  que  dans  peu  d'eau  et 
qu'on  ajoute  graduellement  l'acide  chlorhydrique  étendu  d'eau, 
que  Ton  agite ,  la  liqueur  peut  se  prendre  en  gelée  sans  avoir  besoin 
d'être  évaporée;  si,  au  lieu  de  prendre  l'acide  étendu  d'eau, on  le 
prend  concentré,  il  ne  se  forme  pas  de  gelée,  et  l'acide  silicique  se 
dépose,  mais  toujours  à  l'état  d'hydrate,  que  l'on  sépare  du  liquide 
par  la  fiitration  :  on  le  dessèche  à  l'air  ou  dans  le  vide  ^  et  on  le  lave 
avec  de  l'acide  chlorhydrique  pour  dissoudre  les  oxydes  métalliques 
qu'il  pourrait  retenir,  puis  avec  de  l'eau,  et  l'on  dessèche  de  nouveau 
dans  le  vide  ou  à  l'air.  Si  l'on  fait  bouillir  ce  monohydrate  avec  de 
l'acide  chlorhydrique^  il  devient  transparent;  mais, par  le  refroidie 


ACIDE  SILIGIQUE.  387 

sèment,  on  voit  Tacide  siliciquese  déposer  de  nouveau  entièrement; 
carTacide  n'en  retient  pas  sensiblement,  ce  qui  fait  penser  qu'il  n'y 
a  pas  dissolution,  mais  gonflement  des  molécules  qui  prennent  leur 
retrait  en  se  refroidissant.  L'amidon  présente  un  phénomène  à  peu 
près  semblable,  avec  cette  différence,  qu'il  ne  prend  son  retrait  que 
lorsqu'on  fait  congeler  l'eau  dans  laquelle  il  s'est  distendu. 

M.  Malhieu-Plessy  a  obtenu  un  nouvel  hydrate  d'acide  sili- 
^ique  en  traitant  la  dissolution  de  silicate  de  soude  employé  pour 
\e  dégommage  y  dans  l'impression  sur  étoffes.  En  versant  de  l'acide 
Scatique  à  8°  du  commerce  dans  la  dissolution  de  silicate  marquant 
W^^il  se  forme  une  gelée  opaque  qui  ne  se  redissout  pas  dans  un 
îxcès  d'acide.  Si,  au  contraire,  on  verse  10  volumes  de  silicate  dans 
5  d*acide,  il  ne  se  forme  pas  immédiatement  de  gelée  ;  mais,  au  bout 
le  quelques  heures,  le  mélange  se  prend  en  gelée,  opaline  par 
réflexion.  Si  l'on  renverse  le  vase  sous  l'eau  chaude,  cette  gelée 
fe  détache  et  a  la  forme  du  vase;  on  la  pose  sur  un  tamis,  sous 
l'eau,  que  l'on  renouvelle  jusqu'à  ce  que  le  lavage  soit  parfait  :  on 
retire  alors  le  tamis  que  l'on  place  dans  un  endroit  chaud  comme 
le  Yoisinage  d'une  chaudière  à  vapeur;  la  masse  prend  du  retrait, 
M  achève  la  dessiccation  à  l'air  libre  :  elle  se  divise  en  fragments 
plus  ou  moins  volumineux,  vitreux  et  à  cassure  conchoïde,  et  peut 
rayer  le  verre. 

Exposé  à  la  lumière  solaire ,  cet  hydrate  perd  sa  transparence , 
levient  opalin,  et  semble  dévitrifié  ;  abandonné  à  l'air  libre,  il  rede- 
went  transparent;  ces  phénomènes  peuvent  être  reproduits  indéft- 
fùnent.  Une  température  de  H-  35  à  H-  40  degrés  produit  le  même 
effet  que  le  soleil.  Cet  hydrate  semble  donc  toujours  apte  à  re- 
prendre l'eau  qu'on  lui  a  fait  prendre.  Lorsque  cet  acide  silicique 
^renferme  plus  que  35  par  100  d'eau,  il  a  déjà  l'aspect  vitreux. 

On  convertit  Tacide  silicique  hydraté  en  acide  anhydre  en  le 
chauffant  au  rouge. 

L'acide  silicique  anhydre  est  composé  de  : 

Silicium.  .  .    47,07 
Oxygène.  .  .    52,93 
100,00 

Celte  composition,  bien  certaine,  ne  peut  servir  cependant  seule 
^déterminer  son  équivalent,  ainsi  que  celui  du  silicium,  qui,  comme 
^c  bore,  forme  peu  de  combinaisons  définies,  et  dont  les  acides  pro- 
^*^nt  des  sels  dont  la  neutralité  réelle  n'est  pas  positivement  con- 

25. 
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nue.  On  est  donc  réduit  aux  hypothèses  pour  la  valeur  des  équi- 
valents du  bore  et  du  silicium. 

On  représente  Tacide  silicique  par  trois  formules  :  SiO;  dans  ce 
cas  l'équivalent  du  silicium  est  estimé  7,13  ou  88,91,  et  celui  de 
Facide  silicique  15,13  ou  188,91;  d'autres  donnent  à  Tacide  la  for- 
mule SiO%  par  analogie  avec  Tacide  carbonique  :  dans  ce  cas,réqui- 
valent  du  silicium  est  14,26  ou  177,82^  et  la  silice  30,26  ou  377,82; 
le  plus  grand  nombre  des  chimistes  admet  la  constitution  que  nous 
avons  indiquée,  SiO\  qui  a  été  choisie  par  Berzélius  d'après  la  com- 
position d'un  silicate  naturel,  le  feldspath,  D'après  l'analyse  de  ce 
minéral,  si  l'acide  silicique  était  constitué  SiO^  cette  substance,  qui 
est  un  véritable  sel,  contiendrait  pour  1  équivalent  d'alumine  9 équi- 
valents d'acides.  Si  cet  acide  devait  être  représenté  par  SiO*,  pour 
1  équivalent  de  base  il  y  en  aurait  6  d'acide,  ce  qui  pourrait  être 
admis ,  tandis  que  l'on  ne  rencontre  aucun  exemple  du  rapport  de 
1  à  9;  en  admettant  la  formule  SiO^,  le  rapport  entre  l'oxygène  delà 
base  et  celui  de  Tacide  devient  1  à  3^  comme  dans  les  sulfates, 
les  séléniates,  etc.  Cette  dernière  hypothèse  étant  la  plus  probable, 
Berzélius  l'a  admise,  et  un  gi*and  nombre  de  chimistes  ont  adopté 
ses  idées;  mais,  comme  on  le  voit,  cette  détermination  est  une 
probabilité,  et  non  une  certitude. 

L'acide  silicique  est  employé  en  grande  quantité  tel  qu'on  le 
trouve  dans  la  nature;  la  variété  que  l'on  nomme  pierre  meulière, 
et  dont  la  plus  parfaite  vient  de  la  Ferté-sous-Jouarre,  sert  à  fabri- 
quer les  meilleures  meules ,  les  autres  meulières  aux  constructions 
de  canaux  souterrains,  etc.,  sous  forme  de  grès  de  diverses  natures,à 
Fabriquer  des  meules,  à  construire  la  partie  des  hauts  fourneaux  que 
l'on  nomme  le  creuset,  le  pavage,  etc.  Le  quartz  pyromaque  est 
souvent  employé  pour  ajouter  comme  ciment  aux  pâtes  de  quelques 
poteries  :  on  fait  rougir  les  galets  en  silex,  on  les  jette  dans  Teau 
pour  les  rendre  plus  friables,  ce  que  l'on  nomme  étonner;  on  les 
réduit  alors  facilement  en  poudre  très-tine.  On  l'emploie  l'éfàt  de 
sable ,  comme  ciment ,  pour  la  fabrication  des  briques  réfractaires, 
des  mortiers ,  lorsqu'il  est  très-rblanc ,  et  parfaitement  exempt  de 
fer,  le  sable  siliceux  est  employé  à  la  fabrication  des  verres,  cris- 
taux, glaces,  émaux,  etc. 

Les  variétés  naturelles  transparentes,  incolores  ou  colorées» 
sont  employées  en  bijouterie  conmie  pierres  fines;  mais  elles  sont  en 
général  peu  estimées,  excepté  l'opale,  qui  est  toujours  d'un  prix  élevé 
quand  ses  reflets  ont  beaucoup  de  feu  :  malheureusement  cette  picf^ 
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perd  quelquefois  son  éclat  au  bout  de  peu  de  temps.  Les  agates 
d'une  dimension  un  peuconsidépable,  ne  présentant  pas*de  fissures, 
sont  aussi  employées^  en  raisoq  de  leur  dureté^  pour  faire  des 
mortiers  et  des  molettes. 


CHIiORURB  DBUUCIUII,  Si  CP  =  117,9  ou  1596,34. 

Le  chlorure  de  silicium  est  un  liquide  très-volatil,  qui  bout  à  -t-  50*; 
il  a  une  odeur  piquante ,  acide;  il  provoque  les  larmes^  et  irrite  for- 
tement la  muqueuse  nasale  ;  sa  densité  est  1^52 ,  celle  de  sa  vapeur, 
5^939.  Il  répand  d'épaisses  fumées  àTair^  en  condensant  Thumiditc 
atmosphérique  qui  le  décompose,  en  produisant  des  acides  silicique 
etchlorhydrique  : 

Si  œ  -f-  3H0  =  SiO^  +  3H  Cl. 

Il  rougit  fortement  le  papier  de  tournesol.  Quoique  plus  pesant  que 
l'eau ^  si  l'on  en  met  une  goutte  sur  ce  liquide^  eHe  surnage:  la 
vapeur  qui  s'en  dégage  forme  une  enveloppe 'qui  la  soutient. 
L'eau  en  dissout  une  certaine  quantité  ;  mais  bientôt  le  chlorure 
se  décompose,  et  la  silice  fait  prendre  la  liqueur  en  gelée  :  c'est  le 
moyen  le  plus  sûr  pour  avoir  Tacide  silicique  pur. 

Le  gaz  sulfhydrique  sec ,  saturé  de  vapeurs  de  chlorure  de  sili- 
cium ,  produit,  en  passant  dans  un  tube  de  porcelaine  chauffé  au 
rouge ,  un  composé  liquide  fumant^  d'une  odeur  piquante,  et  en 
même  temps  fétide  comme  beaucoup  de  combinaisons  du  soufre  : 
ce  liquide  contient  du  soufre  en  dissolution  et  en  suspension,  qui 
se  dépose  et  cristalUse.  On  décante  la  liqueur  pour  la  purifier  par 
la  distillation,  qui  donne  un  liquide  incolore  dont  la  densité 
est  1,5,  et  qui  bout  à  une  température  un  peu  supérieure  à  -f-  10O>. 
Il  reste  dans  la  cornue  un  mélange  de  sulfure  de  silicium  et  de 
soufre  ;  l'eau  le  décompose,  en  produisant  des  acides  chlorhydri- 
que,  sulfhydrique,  silicique,  et  un  dépôt  de  soufre.  L'aeide  nitrique 
le  décompose  sans  dégager  d'acide  sulfhydrique  :  tout  le  soufre  se 
dépose.  M.  Pierre  lui  donne  la  formule  suivante,  d'après  son  ana- 
lyse :  Sis  Cl  Ml  en  résulte  que  i  équivalent  de  soufre  s'est  substitué  à  i 
de  chlore.  Le  même  chimiste  croit  qu'il  s'en  produit  un  autre  dont 
la  formule  serait  SiS"  Cl:  dans  ce  dernier  composé  il  y  a  2  équi- 
valents de  soufre  substitués  à  2  de  chlore. 

L'acide  nitrique  monohydraté  décompose  rapidement  le  chlo- 
rure de  silicium  :  le  silicium  est  transformé  en  acide  silicique ,  et 
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l'on  peut  appliquer  cette  réaction  à  Panalyse  de  ce  cprps  j  on  trouve 
ainsi  qu'il  est  composé  de  : 

Silicium.  .....    17,3 

Chlore.  ....  .    82,7 

100,0 

On  peut  obtenir  le  chlorure  de  silicium  directement  cas  faisant 
passer  un  courant  de  chlore  sec  sur  du  silicium,  qui  ne  tarde  pas  à 
se  combiner  avec  production  de  flamme.  Le  produit  obtenu  est 
jaunâtre,  probablement  parce  qu'il  contient  un  excès  de  chlore. 
Mais  il  est  plus  .facile  et  plus  économique  d'opérer  de  la  manière 
suivante  :  on  fait  un  mélange  intime  de  silice  en  poudre  fine,  obtenue 
par  précipitation  et  parfaitement  séchée,avecdunoir  de  fumée;  on 
en  fait  une  pâte  épaisse  au  moyen  d'un  peu  d'huile;  on  fait  de  petites 
boules  grosses  comme  de  forts  pois  avec  cette  pâte ,  on  les  places 
dans  un  creuset;  on  recouvre  de  poussier  de  charbon  de  bois,  on 
pose  le  couvercle  qui  doit  être  luté,  excepté  dans  un  point,  et  l'on 
calcine  au  rouge  sombre  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  apparence  de 
gaz  inflammables.  On  enlève  alors  le  creuset,  qu'on  laisse  refroidir 
lentement. 
On  introduitles  boulettes  dans  une  cornue  en  grès  tubulée  D(/i^.  98), 

que  l'on  po- 
se dans  le 
labcH'atoire 
d'un  four- 
neau à  ré- 
verbère; on 
adapte  à 
cette  cor- 
nue un  tul)e 
qui  y  fait 
parvenir  le 
Fig.  98.  chlore,  le- 

quel se  dégage  d'un  ballon  A,  se  lave  dans  le  flacon  B,  et  est  des- 
séché dans  le  tube  en  U,  G ,  rempli  de  fragments  de  chlorure  de 
calcium  fondu.  La  tubulure  E  de  la  cornue  est  un  tube,  en  grès 
comme  elle,  qui  pénètre  presque  jusqu'au  fond  ;  la  cornue  est  ver- 
nissée en  dedans.  On  chauffe  graduellement  la  cornue  jusqu'*" 
rouge.  Pendant  que  Ton  fait  dégager  le  chlore  la  réaction  s'opère; 
alors  il  se  forme  de  Toxyde^de  carbone  et  du  chlorure  de  siliciui»^ 
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qui  se  dégagent  par  le  tube  F^  adapté  au  col  de  la  cornue,  et  se  rendent 
dans  un  tube  enU,  G,  à  la  partie  inférieure  duquel  on  a  soudé  uti 
petit  tube  par  lequel  s'écoule  dans  un  flacon  H,  parfaitement  sec, 
le  liquide  condensé  par  rabaissement  de  température  produit  au 
moyen  d'un  mélange  réfrigèrent  qui  entoure  le  tube  G;  l'oxyde  de 
carbone  se  dégage  par  le  tube  J. 

Le  produit  ainsi  obtenu  contient  toujours  du  chlore  libre,  que  l'on 
absorbe  en  agitant  le  liquide  avec  du  mercure;  lorsque  l'odeur  du 
chlore  a  complètement  disparu,  on  distille  le  liquide  au  bain-marie. 
Lorsqu'on  ne  veut  préparer  qu'une  quantité  peu  considérable  de  ce 
chlorure,  on  remplace  la  cornue  degrés  par  un  tube  de  porcelaine. 


BROMURB  DB  UEiICIUlI,  SiBr^  =  256,3  ou  3266,74. 

Le  bromure  de  silicium  a  été  découvert  par  Serullas  :  c'est  un 
liquide  incolore;  il  répand  d'épaisses  fumées  blanches  à  Fair;il  se 
solidifie  à  —  15°,  et  bout  à  +  150^  Sa  densité  n'est  pas  exactement 
connue;  ^lais  elle  est  au  moins  %  car  il  est  plus  pesant  que  l'acide 
sulfurique.  L'eau  agit  sur  le  bromure  de  silicium  de  la  même  manière 
que  sur  le  chlorure  :  l'acide  sulfurique  le  décompose;  il  se  forme 
de  l'acide  siliciqqe»  de  l'acide  sulfureux,  et  le  brome  est  mis  en  hberté  : 
SiBr3  +  3  80^  =  SiO^  -f-  3  SO^  -f-  3  Br.  L'acide  nitrique  le  dis- 
sout et  se  combine  cf^rtainement  avec  lui ,  puisque  l'eau  ne  sépare 
pas  d'acide  silicique.  L'acide  borique  vitrifié  est  sans  action  sur  lui  ; 
l'acide  cristallisé  l'absorbe  ^  et  forme  une  combinaison  sur  laquelle 
nous  Teviendr<)ns. 

Le  potassium  décompose  le  bromure  de  silicium  à  une  tempéra- 
ture peu  élevée;  il  y  a  inflauimationet  explosion.  Il  est  composé  de  : 
Silicium.  ...     8,4 
Brome.  ...  .91,6 
100,0 

Le  bromure  de  silicium  se  prépare  de  la  même  manière  que  le 
chlorure,  mais  l'action  est  plus  lente,  et  Serullas  recommande  de 
prendre  un  tube  de  porcelaine  très-long  pour  que  la  vapeur  de 
brome  qui  n'a  pas  agi  sur  les  premières  parties  du  mélange  puisse 
trouver  son  emploi  en  parcourant  le  reste  du  tube  ;  autrement  on 
perdrait  une  grande  quantité  de  brome. 
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FMJMHJKB  UB  SIUICHJM,  SiFP  =  7^,4  oa  973,03.  1  Utre  pèse 

4«',656. 

Le  fluorure  de  silicium  a  été  découvert  par  Priestley.  Scheele  avait 
bien  vu  ce  gaz  se  produire,  mais  il  n'en  connut  pas  la  corapositioa; 
c'estseulementparlestravauxdeMM.Gay-LussacetTbénardqueron 
a  su  exactement  en  quoi  ce  corps  différait  de  l'acide  fluorhydrique. 

Le  fluorure  de  silicium  est  un  gaz  incolore;  il  a  une  odeur  pji^ 
ticulière  suffocante,  acide.  Au  contact  de  Tair,  il  répand  des  famées 
blanches,  mais  beaucoup  moins  que  le  fluorure  de  bore.  Sa  densité 
est  3,6.  Soumis  en  même  temps  à  une  forte  pressicm  et  à  un  froid 
considérable,  on  le  condense  en  un  liquide  incolore  qui  n'a  pu  être 
solidifié.  La  chaleur  est  sans  action  sur  ce  gaz  :  il  éteint  les  corps  en 
combustion. 

Le  potassium,  chauffé  dans  ce  gaz,  s'y  enflamme  ;  il  reste  après  la 
réaction  une  masse  brune  qui  est  composée  de  fluorure  de  potas- 
sium, et  desilicium  mêlé  avecdu  potassium  si  ce  métal  était  en  excès; 
si,  au  contraire,  c'est  le  gaz  qui  domine,  le  résidu  est  composé  de 
fluorure  double  de  silicium  et  de  potassium,  et  de  silicium  qui  retient 
encore  du  métal. 

Le  fer  au  rouge  blanc  en  décompose  une  petite  partie  ;  il  se  forme 
k  la  surface  du  métal  une  sorte  de  vernis  composé  de  fluorure 
de  fer  et  de  silicium ,  qui  empêche  toute  action  subséquente  :  cette 
observation  est  due  à  Berzélius;  d'autres  chimistes  assurent  ne  pas  , 
avoir  aperçu  ce  phénomène.  Le  gaz  fluosilicique  se  combine  au  double 
de  son  volume  de  gaz  ammoniac;  il  se  produit  d'épaisses  vapeurs 
qui  se  condensent  en  un  sel  blanc.  L'eau  dissout  ce  gaz  en  le  décom- 
sant  de  la  même  manière  que  le  fluorure  de  bore  ;  l'alcool  en  dis- 
sout plus  de  la  moitié  de  son  poids,  sans  qu'il  y  ait  décomposition. 
Quand  on  ne  le  sature  pas,  il  se  prend  en  gelée  transparente,  et  ac- 
quiert une  odeur  éthérée;  l'huile  de  pétrole  en  dissout  aussi  une 
petite  quantité  sans  le  décomposer;  il  est  composé  de  : 

Silicium.   .   .  .    217,41  et  selon  Berzélius.  .  •    â9,3â 

Fluor 72,59  70,68 

100.00  100,00 

Berzélius  fait  remarquer  la  différence  de  condensation  que  pré- 
sentent les  combinaisons  gazeuses  du  bore  et  du  silicium  avec  te 
chlore  et  le  fluor  :  on  trouve  que  les  combinaisons  avec  le  bore  of- 
frent une  condensation  de  7  à  4,  et  avec  le  silicium  de  7  à  3.  On 
peut  bien  aflinner  que  la  différence  existe;  mais  quant  à  la  valeur 


AGIBE   HYDROFLUOSILIGIQUE.  393 

réelle  de  la  condensation^  dans  les  deux  cas  elle  est  hypothétique  y 
plus  encore  que  pour  le  carbone ,  et  Ton  s'en  rapporte  seulement 
aux  analogies. 

On  prépare  le  gaz  fluorure  de  silicium  en  chauffant  un  mélange 
de  parties  égales  de  fluorure  de  calcium  en  poudre  et  de  sable  sili- 
ceux ou  de  verre  pilé,  sur  lequel  on  verse  3  parties  d'acide  sulfurique 
concentré  pour  1  du  mélange  :  on  se  sert  d'un  ballon  de  verre  pour 
l'opération,  sans  craindre  qu'il  soit  attaqué  pendant  le  cours  de 
l'opération.  Lorsqu'on  a  versé  l'acide  sur  le  mélange,  on  remue  le 
tout  avec  une  baguette  de  verre  poiir  en  faire  une  bougie  homogène; 
on  adapte  alors  au  ballon  un  tube  recourbé,  qui  doit  être  parfaite- 
ment sec,  et  Ton  recueille  le  gaz  sur  le  mercure.  Si  le  tube  était  hu- 
mide, Teau  décomposant  le  gaz,  la  silice,  en  se  déposant,  finirait 
par  Tobstruer  entièrement.  La  réaction  produit  du  sulfate  de  chaux 
hydraté  et  du  fluorure  de  silicium. 
3  Ca  FI  -+-  3( SO^  HO)  +  SiO^  =  3(CaO,  S0^  HO)  H-  Si  FW 
Les  flacons  et  les  éprouvettes  dans  lesquels  on  veut  recueillir  le 
gaz  doivent  être  parfaitement  secs.< 


itClDB  HYDROFEiUOSillilCiaUe,  2  (Si  Fi^),    3HF1  :^    207  8, 

ou  2689,85. 

Nous  avons  vu  que  Teau  décompose  le  fluorure  de  silicium  en  le 
pissolvant,  avec productiond'undépôtd'acidesilicique.Cettedécom- 
position  est  du  même  ordre  que  celle  qu'éprouve  le  fluorure  de  bore 
dans  les  mêmes  circonàtances,  mais  seulement  elle  s'effectue  plus 
facilement  :  la  liqueur  filtrée  est  incolore  ;  sa  saveur  est  acide,  fran- 
che, et  n'offre  rien  de  particulier.  Lorsqu'il  est  étendu  d'eau ,  on  peut 
le  concentrer  jusqu'à  un  certain  point ,  sans  qu'il  en  éprouve  au- 
cune altération  ;  mais,  si  l'on  continue  à  l'évaporer,  il  se  décompose  : 
il  se  dégage  alors  du  fluorure  de  silicium  à  l'état  de  gaz,  et  la 
liqueur  contient  de  plus  en  plus  d'acide  fluorhydrique;  c'est  pour- 
quoi Ton  ne  peut  faire  cette  opération  dans  du  verre  ou  de  la 
porcelaine ,  parce  que  ce  dernier  acide  les  attaque  immédiatement 
pour  reproduire  du  fluorure  de  silicium.  Cette  propriété  permet  de 
reconndtre  facilement  si  cet  acide  existe  dans  une  liqueur  :  il  ne  faut 
pour  cela  qu'en  évaporer  une  très-petite  quantité  sûr  une  lame  de 
verre,  qui  est  attaquée  pendant  cette  évaporation,  s'il  y  en  a.  Pour 
s'en  assurer,  on  lave  la  lame,  qui  est  alors  dépolie. 
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Les  bases  se  combinent  avec  cet  acide;  la  potasse^»  la  soude,  I4K- 
thine^sotitde  plus  séparées  de  leurs  combinaisonsneutresiaveclapli^ 
part  des  autres  acides.  La  nouvelle  combinaisonse  produit  en  yçrtude 
son  peu  de  solubilité,  et  se  présente  sous  forme  d'une  gelée  incolore, 
tellement  transparente  qu'on  a'peine  à  Tapercevoir  dans  la  liqqeur. 
Cette  action  est  bien  plus  prononcée  sur  les  sels  de  potasse  qœ 
sur  ceux  de  soude  et  de  lithine  :  c'est  pourquoi  on  se  sert  de  ce 
moyen  pour  distinguer  cette  base  des  deux  autres.  Avec  les  sek 
de  baryte^  il  se  forme  au  bout  de  peu  de  temps  un  précipité  blanc 
cristallin^  qui  ofTre  un  moyen  de  séparer  cette  base  de  \à  stroD- 
tiane  qui  n'est  pas  précipitée. 

Les  bases  forment  avec  cet  acide  des  sels  que  Ton  nomme  hydro- 
fiuosilicates  ou  mieux  des  fluorures  doubles  du  métal  et  de  silicium, 
Toxygène  de  la  base  s'unissant  à  Fhydrogène  de  l'acide  pour  fwnar 
de  l'eau,  et  le  métal  se  substituant  à  l'hydrogène  : 

2(SiFP),  3(HF1)  +3RO  =  2(SiF13),3(RFl)-+-3H0. 

Si  l'on  fait  agir  un  métal  sur  cet  acide,  Thydrogènci  est  déplacé 
et  devient  libre;  le  métal  s'y  substitue. 

L'acide  hydrofluosilicique,  traité  par  l'acide  borique,  laisse  dépo- 
ser une  partie  de  l'acide  silicique;  mais,  quoiqu'on  ajoute  un  excès 
d'acide  borique ,  il  reste  toiyours  une  certaine  quantité  d'acide 
silicique  qui  ne  peut  être  déplacée.  Si  dans  du  gaz  fluosilique  00 
introduit  de  l'acide  borique  cristallisé,  le  gaz  est  lentement  absorbé: 
ce  résultat  est  dû  en  grande  partie*  à  la  présence  de  l'eau;  100 
d'acide  borique  absorbent  ainsi  129  de  gaz.  Quand  l'acide  borique 
est  vitrifié,  et  par  conséquent  anhydre,  il  n'absorbe  pas  le  gaz,  quoi- 
qu'on l'ait  réduit  en  poudre.  Le  produit  résultant  de  l'absorption  do 
gaz  peut  être  représenté  par  la  formule  BoO^,  3  HO  -h  Si  PP.  D  «* 
sous  forme  d'une  poudre  blanche  qui  repousse  l'eau  comme  de  U 
poussière  bien  sèche.  Cependant,  si  l'on  force  le  contact ,  au  bout 
d'un  certain  temps  il  y  a  réaction  avec  production  de  chaleur;  il  y 
a  dépôt  d'acide  silicique  et  dissolution  d'une  combinaison  repré- 
sentée par  la  formule  Si  Fl3  +  3  (  Bo  FP  j.  Lorsqu'on  traite  ce  com- 
posé par  une  base ,  il  se  forme  de  l'acide  silicique  qui  se  dépose, 
et  le  métal  se  substitue  au  silicium. 

SiFP-t-3(Bo  FF)  -h  RO  =  RFP  +  3  (BoFP)  H- SiO. 

On  prépare  l'acide  hydrofluosilicique  en  prenant  les  mêpes 
précautions  que  pour  dissoudre  le  gaz  fluorure  de  bore,  c'est-à- 
dire  que  le  tube  abducteur  doit  (plonger  de  quelques  centimètres 


i 
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dans  le  mercure ,  et  ce  tube  doit  être  partaitement  sec;  autrement 
la  silice ,  en  se  déposant,  finirait  parFobstruer  :  le  gaz,  en  arrivant 
dans  Teau,  dépose  immédiatement  la  silice  à  l'état  d'hydrate,  qui  y 
produit  des  tuyaux,  et  la  liqueur  finit  par  être  entièrement  remplie 
de  silice  en  gelée;  c'est  par  ce  moyen  qu'on  obtient  Facide  silid- 
que  à  l'état  de  plus  grande  pureté.  On  filtre  la  liqueur  pour  en  sé- 
parer la  silice;  les  flacons  dans  lesquels  on  la  conserve  finissent 
toujours  par  être  attaqués. 

L'acide  hydrofluosilicique  n'a  été  employé  jusqu'iq  que  comme 
réactif.  M.  Kuhlmann  a  trouvé  qu'il  pouvait  être  fimployé  avaatageu- 
sement  pour  fixer  la  potasse  du  silicate  de  potasse  daps  la  peinture 
sur  pierre  et  même  sur  verre  et  pour  silicatiser  les  pierre^  calcaires; 
ce  qui  est  d'une  grande  importance  pour  certains  calcaires  qui  soat 
si  tendres  qu'ils  n'ont  que  trèç-peu  de  solidité.  Les  résultats  obtenus 
ont  été  tqls  dans  les  essais  qui  ont  été  faits ,  qu'on  en  a  recoraanandé 
l'emploi  dans  les  nouveaux  travaux  du  Louvre  et  d'autres  établisse- 
ments publics.  M.  Kuhlmann,  pour  éviter  une  action  trop  vive  de 
Tacide  sur  la  pierre,  la  sature  en  partie  par  la  craie;  mais  il  faut 
que  cette  opération  soit  faite  presque  au  moment  de  l'employer  :  la 
pierre  acquiert  alors  une  dureté  considérable  ;  l'acide  hydrofluor- 
hydrique  agit  de  même  sur  le  plâtre,  et  cela  presque  instantaaéinent  ; 
il  faut  seulement  n'en  mettre  qu'une  très-petite  quantité,  parce  que, 
sans  cela,  la  proportion  de  bisulfate  de  chaux  serait  trop  considéra- 
ble, et  il  forme  alors  des  mamelons  rugueux  sur  toute  la  surface. 
M.  Kuhlmann  espère  arriver  à  le  prpduire  d'une  manière  assez  éco- 
nomique pour  être  employé  par  l'industrie. 

On  a  aussi  proposé  de  l'employer  pour  la  fabrication  des  toiles 
peintes  et  pour  l'étamage  des  épingles  en  fer  ;  appelé  à  constater 
les  résultats  de  cette  dernière  opération ,  nous  avons  vérifié  qu'il 
donnait  lieu  à  un  déchet  considérable  d'étaln  en  dehors  des  épingles, 
et  qu'il  n'était  pas  aussi  avantageux  que  d'autres  procédés. 

La  propriété  qu'offre  le  fluor  de  se  combiner  très-facilement 
avec  la  silice  est  utilisée  dans  les  laboratoires  pour  faire  l'analyse 
des  silicates  ;  le  mode  à  suivre  pour  cette  opération  sera  expliqué  à 
l'article  des  Argiles ,  pour  lesquelles  on  l'emploie  souvent. 


396  SULFURE  DE  SILIGIUM. 

SUIiFURB  DB  9Il4lCIlM,SiS»  =  69,4  ou  866,74. 

Le  sulfure  de  silicium  a  été  découvert  par  Berzélius  :  c'est  on 
corps  sdide,  blanc^  d'apparence  terreuse,  infu^ble,  à  peine  volatil; 
il  se  conserve  très-bien  dans  l'air  sec ,  mais,  à  l'air  humide,  il  te 
décompose  en  donnant  de  l'acide  silidque  anhydre  et  du'  gaz  soV' 
hydrique  : 

SiS3  +  3  HO  =Si05  +3HS. 

L'acide  silicique  obtenu  est  soluble  dans  la  potasse. 

Lorsqu'on  le  met  dans  l'eau ,  la  même  réaction  se  produit^  avec 
cette  différence,  que  la  silice  reste  alors  en  dissolution. 

Cette  réaction  explique  la  présence  de  la  silice  dans  certaines 
eaux  qui  contiennent  aussi  de  l'acide  sulfhydrique ,  comme  ceDe 
des  Geysers  :  il  serait  alors  le  résultat  de  la  décomposition  du  sulfure 
de  silicium,  comme  il  est  probable  que  l'acide  borique  des  suffim 
provient  de  l'action  de  la  vapeur  d'eau  sur  le  sulfure  du  bore. 

Si  l'on  chauffe  au  rouge  le  sulfure  de  silicium,  et  que  l'on  fasie 
passer  un  courant  d'air  humide ,  on  obtient  la  silice  en  aigoilhi 
soyeuses  anhydres.  On  rencontre  qudquefois  dans  la  nature  de  h 
silice  qui  présente  cet  aspect;  on  peut  donc  supposer  que  c'est  le 
résultat  d'une  réaction  semblable. 

Ce  corps,  sans  importance  d'ailleurs,  offre  donc  un  grand  intérêt 
sous  le  point  de  vue  des  phénomènes  géologiques. 

On  obtient  le  sulfure  de  silicium  en  faisant  passer  un  courant  de 
vapeur  de  soufre  sur  le  silicium  chauffé  au  rouge  blanc;  M.  Pierre 
en  a  obtenu  de  petites  quantités  en  faisant  agir  l'acide  sulfhydrique 
sur  le  chlorure  de  silicium  ;  enfin  M.  Fremy  le  prépare  au  moyen  de 
la  vapeur  de  sulfure  de  carbone  sur  des  boulettes  préparées  comme 
pour  le  chlorure,  en  prenant  de  préférence  de  l'acide  silicique  arti- 
ficiel soluble  dans  la  potasse ,  parce  qu'alors  la  réaction  est  plus  fa- 
cile.  Ces  boulettes  sont  placées  dans  un  tube  de  porcelaine  ;  lorsque 
ce  tube  est  arrivé  à  une  forte  chaleur  rouge ,  on  fait  arriver  lenle- 
ment  la  vapeur  de  sulfure  de  carbone  :  il  y  a  un  dégagement  d'oxyde 
de  carbone,  et  le  sulfure  de  silicium,  volatil  à  cette  température. 
se  condense  en  aiguilles. 


CARBURE  DB  SICUilUM,  SiC^  =  45,4  ou  566,74. 

Le  carbure  de  silicium  a  été  obtenu  par  Berzélius  :  c'est  un  corps 
solide,  pulvérulent,  d'une  couleur  plus  foncée  que  celle  du  silicium; 
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il  est  beaucoup  plus  facilement  combustible  que  ce  corps  y  et  il 
donne  ainsi  de  l'acide  carbonique  et  de  la  silice.  Il  n'a  pas  été  obtenu 
tout  à  fait  pur  ;  il  est  toujours  mélangé  de  siliciurp,  et,  quand  on  le 
fait  brûler^  le  silicium  non  combiné  reste  intact  :  il  laisse  un  poids 
de  silice  égal  au  sien.  Or^  Téquivalent  du  carbone  pesant  exac- 
tement les  I  de  celui  de  l'oxygène ,  3  équivalents  de  ce  dernier 
corps  en  représentent^  en  poids^  4  de  carbone.  L'acide  silicique  étant 
SiO^,  le  carbure  doit  être  représenté  par  SiC*. 

Berzélius  Ta  obtenu  en  préparant  le  silicium  au  moyen  du  po- 
tassium préparé  par  le  procédé  de  Bruner^  et  non  distillé,  et  qui  est 
un  carbure  de  potassium. 


PHOSPHORE,  P  ou  Ph  =  32  ou  400. 

Le  phosphore  a  été  découvert  par  Brandt ,  en  1669  ;  Kunckel  sut 
bientôt  qu'il  le  retirait  des  sels  contenus  dans  Turine.  Mai^afT^ 
Gahn  et  Scheele  reconnurent  que  ce  corps  faisait  partie  des  os,  et 
indiquèrent^  cent  ans  plus  tard,  un  procédé  propre  à  Ten  retirer  et 
phis  avantageusement  que  de  Turine. 

Le  phosphore  se  présente  sous  deux  états ,  dans  lesquels  ses  pro- 
priétés sont  si  différentes  que  Fon  pourrait  croire  que  ce  sont  deux 
corps  distincts  :  on  nomme  l'un  phosphore  ordinaire  et  l'autre  phos- 
phorc  rouge  ou  amorphe. 

PHOSPHORE  ORDINAIRE. 

Le  phosphore  ordinaire  est  solide,  mou  comme  de  la  cire;  l'ongle 
y  pénètre  facilement;  il  est  flexible  quand  il  est  pur;  il  suffit  qu'il 
contienne  ±^  de  soufre  pour  devenir  cassant;  il  est  translucide 
comme  la  corne;  il  est  insipide;  il  répand  à  l'air  une  faible  odeur 
alliacée  que  sent  quelquefois  l'hydrogène  impur. 

Sa  densité  est  1 ,77  ;  il  fond  à  +  44o,2 ,  et  bout  à  H-  290^,  ce  qui 
permet  de  le  distiller  pour  le  purifier.  La  densité  de  sa  vapeur  est 
4,355. 

Si  Ton  fond  le  phosphore  à  -f-  70«>,  et  qu'on  le  refroidisse  brusp- 
quemont,  il  devient  noir;  si  on  le  fond  de  nouveau  et  qu'on  le  laisse 
refroidir  très-lentement,  il  redevient  incolore,  et  l'on  peut  ainsi  re- 
produire ce  phénomène  à  volonté.  M.  Thénard,  qui  le  premier  a 
observé  ce  phénomène,  pense  avec  raison  que  ce  changement  est  dû 
à  un  arrangement  particulier  des  molécules. 
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Lorsque  le  phosphore  a  été  fondu,  si  on  le  fait  refiroidir  lente- 
ment et  qu'on  le  laisse  parfaitement  en  repos,  il  ne  se  sofidifie  pas 
toujours,  quoiqull  soit  arrivé  à  une  température  beaucoup  plus  basse 
que  celle  de  safusion;  le  moindre  mouvement  le  fait  solidifier:  c'est 
le  même  phénomène  que  celui  de  Teau  qui  reste  liquide  même 

Le  phosphore,  exposé  à  Tair,  y  répand  des  famées  résultant  d'une 
combustion  lente;  il  est  alors  lumineux  dans  Tobscurité.  Cette  pro- 
priété, qui  lui  a  fait  doniler  le  nom  qu'il  porte ,  n'est  pas  due  à  la 
combustion ,  car  il  luit  également  dans  le  nitirogène  ;  elle  est  due, 
selon  Berzélius,  à  sa  vaporisation  :  l'eau  dans  laquelle  on  a  conservé 
ce  corps  luit  aussi  quand  on  l'agite.  Si  on  élève  un  peu  la  tempéra- 
ture, il  ne  tarde  pas  à  fondre  et  à  s'enflammer,  en  répandant  des 
fumées  épaisses  provenant  de  l'acide  phosphorique  qui  est  produit. 

Mis  en  contact  avec  le  chlore,  il  se  combine  avec  lui,  en  produi- 
sant de  la  chaleur  et  de  la  lumière.  Lé  brome  agit  de  même;  l'iode 
se  combine  aussi  avec  lui,  mais  avec  moins  d'énergie.  Il  en  est  de 
même  du  soufre. 

Le  phosphore  est  insoluble  dans  l'eau.  M.  Schroetter  a  observé 
que,  si  l'on  chauffe  à  +  250®  du  phosphore  dans  l'eau  en  les  ren- 
fermant dans  un  tube  fermé  à  la  lampe,  l'eau  était  décomposée  :  il 
se  forme  de  l'hydrogène  phosphore  spontanément  inflammable.  Il 
est  un  peu  soluble  dans  l'alcool  et  Téther,  et  plus  soluble  dans  le 
sulfure  de  carbone  et  les  huiles  volatiles;  il  peut  cristalliser  dans 
ces  dissolutions,  et  prend  la  forme  d'un  dodécaèdre  rhomboïdal.  Le 
sulfure  de  carbone  est  le  meilleur  de  es  dissolvants. 

On  ne  peut  pas  conserver  le  phosphore  à  l'air;  on  a  vu  qu'il  y 
brûlait  lentement  à  la  température  ordinaire.  On  le  conserve  sous 
l'ean,  mais  il  ne  tarde  pas  à  y  perdre  sa  transparence  :  il  se  forme 
H  la  surface  une  croûte  blanche  jaunâtre ,  qui  est  tantôt  une  modifi- 
cation moléculaire,  tantôt  un  hydrate  analogue,  selon  M.  Pelouze,  à 
rhydrate  de  chlore. 

Cet  hydrate  a  été  produit  par  M.  H.  Rose  en  maintenant  le  phos- 
phore en  fusion  sous  Teau  à  -h  40»  :  il  forme  alors  une  pellicule 
assez  épaisse  à  la  surface  dont  on  peut  le  séparer  au  moyen  d'un  fil 
de  fer  bien  décapé.  Ce  phosphore  blanc  est  mou  ;  il  se  comporte  d'ail- 
leurs comme  le  phosphore  ordinaire  au  contact  de  l'air.  Si  on  le  fait 
fondre  dans  l'eau ,  il  redevient  transparent;  mais ,  si  c'est  dans  une 
dissolution  alcooUque  de  potasse,  que  l'on  remplace  ensuite  par  de 
l'eau  à  0%  il  redevient  blanc,  cassant  et  cristallin;  si  l'eau  est  à 
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+ 15%  il  reste  kmgtemps  liquide  ;  mais,  si  on  le  touche^  il  se  solidifie. 

M.  Cagniard-Latour  a  observé  que,  quand  l'eau  è^i  parfaitenaent 
privée  d'air,  le  phosphore  conserve  sa  transparence  :  cet  état  parti- 
coliér  ne  tient  pas  cependant  à  Thydratation  du  phosphore ,  car 
M.  H.  Rose,  l'ayant  séché  dans  le  vide  au-dessus  de  Tacide  sulfu- 
rique  qui  lui  avaitenlevé  toute  son  eau,  ne  remarqua  aucun  change- 
ment dans  ses  propriétés. 

Le  {Bosphore  est  trop  mou  pour  être  réduit  en  poudre  par  la 
trituration;  on  y  parvient  en  le  renfermant  dans  un  flacon  avec  de 
Teau,  à  une  température  un  peu  supérieure  à  celle  de  sa  fusion ,  et 
en  agitant  vivement  jusqu'à  la  solidification  complète  :  cette  opération 
se  fait  plus  facilement,  selon  M.  Bœttger,  en  ajoutant  un  peu  d'urine 
i  l'eau  dans  laquelle  on  agite  le  phosphore. 

Ce  corps ,  s'enflanunant  facilement  à  l'air,  ne  doit  être  manié 
qu'avec  précaution ,  môme  quand  il  est  en  dissolution  dans  les  es- 
sences ou  le  sulfure  de  carbone.  Les  brûlures  qu'il  produit  sont 
vendues  plus  dangereuses  par  l'acide  phosphorique  résultant  de  sa 
combustion,  et  qui  seul  causerait  des  douleurs  très-vives  et  une  in- 
flammation dangereuse. 

Le  phosphore,  malgré  la  facilité  avec  laquelle  il  brûle,  ne  luit  pas 
dans  Toxygène  pur  comme  dans  l'air  à  la  pression  ordinaire;  mais  si 
l'on  diminue  la  pression,  ou  si  l'on  élève  la  température  à  -f-  20**,  il  de- 
vient lumineux.  Il  luit  plus  fortement  aussi  dans  l'air  raréfié  qu'à 
la  pression  ordinaire;  si  on  le  place  même  dans  un  très-petit  réci- 
pient sur  la  machine  pneumatique,  la  raréfaction  s'opérant  très-î'api- 
dement,  il  s'enflamme.  Le  contact  des  corps  combustibles  en  poudre 
dont  on  le  recouvre  facilite  cette  inflammation  :  ainsi  le  soufre  et  la 
ïésine  en  poudre  produisent  cet  effet  d'une  manière  remarquable; 
les  sulfures  métalliques,  le  charbon,  la  chaux,  le  produisent  aussi , 
^méme  à  la  pression  ordinaire.  La  plupart  des  corps  qui  dissolvent 
k phosphore,  ainsi  que  le  chlore,  les  acides  sulfureux  et  sulfhydri- 
que,  lui  enlèvent  cette  propriété. 

L'acide  nitrique  transforme  le  phosphore  en  acide  phosphorique 
lorsqu'on  chauffe;  mais  à  froid  l'action  et  très-lente.  Si  l'acide  ni- 
Wque  est  concentré,  l'action  est  si  vive  qu'il. peut  y  avoir  explosion. 

PHOSPHORE  aOUGË    OU  AMORPHE. 

Le  phosphore  rouge  a  été  obtenu  par  M.  Schroetter  :  il  a  quelque- 
fois l'apparence  et  la  cassure  d'une  résine  ;  il  est  facile  à  pulvériser  ; 
iloe  répand  pas  de  fumées  à  l'air,  et  n'y  devient  pas  lumineux  à  la 
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température  ordinaire.  IL  ne  brûle  qu'à  une  température  assez  élevée  : 
aussi  peutron  le  conserver  sans  eau;  mais  il  devient  lumineux  à 
-H  200",  il  fond  à  4-  250**,  et  ;à  -f-  260"  il  redevient  phosphore  or- 
dinaire, et  alors  seulement  il  s'enflamme.  H  est  donc  possible  que  ce 
ne  soit  que  lorsqu'il  a  subi  ce  changement  qu'il  devient  inilanh 
mable  et  qu'il  ne  le  soit  pas  par  lui-même  tant  qu'il  conserve  son 
état  amorphe. 

Sa  densité  est  1^964;  îFest  peut-être  susceptible  d'en  acquérir  une 
plus  grande,  car,  si  on  le  maintient  en  fusion  pendant  plusieurs  jours 
à  4-  255",  sa  couleur  est  plus  foncée  et  passe  au  brun ,  et  il  jde- 
vient  très-dur;  c'est  alors  qu'il  ressemble  à  une  résine^  et  ses  affi- 
nités sont  encore  moins  énergiques.  U  est  probable  qu'il  finirait  par 
arriver  à  un  état  dans  lequel  le  degré  de  la  fusion  serait  supérieur 
à  H- 250". 

Le  phosphore  rouge  est  insoluble  dans  l'alcool,  l'éther,  le  naphte, 
et  même  dans  le  sulfure  de  carbone ,  ce  qui  permet  de*  le  séparer 
du  phosphore  ordinaire  :  l'essence  de  térébenthine  en  dissout  une 
petite  quantité  au  moyen  de  l'ébulUtion. 

Le  phosphore  ordinaire  est  vénéneux,  même  aune  très-faible  dose. 
Le  phosphore  rouge  est  tout  à  fait  sans  action;  des  expériences  ré- 
centes ont  montré  que  les  animaux  auxquels  on  en  avait  fait  prendre 
l'avaient  rendu  intact,  et  sans  en  avoir  éprouvé  aucune  influence: 
c'est  peut-être  le  changement  isomérique  le  plus  remarquable  sous 
(uM*apport.  On  voit  plusieurs  phénomènes  du  même  genre,  mais 
sur  des  corps  composés  dont  les  molécules,  s'(issociant  différemment, 
constituent  des  corps  d'une  tout  autre  nature;  ici  c'est  toujours  du 
phosphore. 

PRÉPARATION  DU  PHOSPHORE. 

On  retire  le  phosphore  du  phosphate  de  chaux  qui  constitue  la 
partie  solide  des  os,  après  en  avoir  détruit  la  matière  animale  par 
la  combustion,  qui  ne  change  rien  à  leur  forme;  il  faut  autant  que 
possible  que  cette  combustion  soit  parfaite  et  que  les  os  soient 
très-blancs.  Il  est  alors  facile  de  les  réduire  en  poudre. 

Cette  cendre  d'os  est  composée  de  plusieurs  sels  ;  mais  ils  con- 
tiennent de  85  à  88  pour  100  de  phosphate  de  chaux,  8  à  10  de  car- 
bonate de  la  même  base  ;  le  reste  consiste  principalement  en  phos- 
phate de  magnésie. 

On  délaye  6  parties  de  ces  os  calcinés ,  réduits  en  poudi-e  fine, 
avec  assez  d'eau  pour  en  faire  une  bouillie  très-claire,  et  l'on  y  ajoute 
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ensuite  successivem^  4  ou  5  parties  d'acide  sulfurique  à  66^  :  il 
faut  mêler  à  chaque  nouvelie  addition  d'acide  ;  il  se  produit  une  vive 
effervescence,  due  à  la  décomposition  du  carbonate  de  chaux. 
Lorsque  le  mélange  est  achevé,  on  laisse  la  réaction  s'opérer  à  froid 
pendant  24  heures,  pour  être  plus  sûr  de  son  achèvement.  Il  est 
important  de  mettre  une  assez  grande  quantité  d'eau,  parce  que 
l'acide  sulfurique,  en  s'emparant  de  toute  la  chaux  du  carbonate  et 
des  deux  tiers  de  celle  qui  est  combinée  avec  l'acide  phosphorique, 
produit  du  sulfate  de  chaux  ou  plâtre  qui,  absorbant  l'eau,  pourrait 
solidifier  la  masse  et  gêner  ainsi  la  réaction,  laquelle,  en  mettant  à 
part  le  carbonate  et  l'eau  qui  sert  à  délayer  la  masse,  est  traduite 
par  l'équation  suivante  :  ^. 

(PO»  3  CaO) 4-2  (SO^  HO)  =  (P05,  CaO, 2  HO)  4-2  (CaO,  SO^). 

Le  phosphate  tribasique  de  chaux  perd  2  équivalents  de 
ciuuix ,  auxquels  se  substituent  2  équivalents  d'eau  ;  il  constitue 
ainsi  du  phosphate  acide  de  chaux. 

Lorsque  la  réaction  est  terminée,  on  traite  la  masse  par  l'eau 
bouillante;  on  laisse  déposer,  on  décante  et  filtre  la  liqueur  claire; 
on  renouvelle  l'eau  bouillante,  on  agite,  et  l'on  jette  le  tout  sur 
une  toile  tendue  sur  un  cadre  de  bois.  Le  liquide  étant  passé,  on 
«rrosele  dépôt  de  sulfate  de  chaux  qui  est  sur  la  toile,  jusqu'à  ce  que 
Peau  qui  passe  ne  soit  plus  sensiblement  acide.  Ces  eaux  de  lavage 
contiennent  eq  dissolution  tout  le  phosphate  acide  de  chaux,  qui  est 
extrêmement  soluble ,  et  une  petite  quantité  seulement  de  sulfate 
de  chaux ,  qui  l'est  très-peu. 

On  évapore  ces  eaux  dans  une  chaudière  de  plomb  ou  une  cap-* 
sole  de  porcelaine  ;  engrand,  on  se  sert  de  chaudières  de  cuivre,  parce 
que  les  chaudières  de  plomb  pourraient  fondre  ;  le  sulfate  de  chaux, 
V^  se  dépose  pendant  l'évaporation,  s'attachant  au  fond ,  il  faut 
^r  souvent  pour  éviter  cet  inconvénient,  et  enlever  ce  sel  à 
ihesure  qu'il  se  dépose;  il  est  bon  de  filtrer  quand  on  a  réduit 
^eaux  au  quart  de  leur  volume,  avant  de  continuer  la  concen- 
tpation. 

On  réduit  alors  la  dissolution  à  consistance  sirupeuse;  par  le 
'^idissement  elle  se  solidifie ,  prend  la  consistance  de  miel,  et 
semble  formée  de  paillettes  nacrées.  On  y  ajoute  alors  le  quart  de 
^  poids  de  charbon'  de  bois  en  poudre  fine  ;  on  mêle  parfaite- 
''^t ,  et  l'on  chauffe  dans  ime  chaudière  de  fonte  en  remuant 
^  cesse,  pour  éviter  une  solidification  en  masse;  on  poursuit 
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la  dessiccation  jusqu'au  rouge  naissant^  moment  où  la  maàse  oom- 
mence  à  se  décomposer. 

Pour  en  retirer  le  phosphore^  on  introduit  la  matière  froide  dans 
une  comuede  grès  recouverte  d'une  couche  d'un  lut  réfractaire  com- 
posé de  i  partie  d'argile  et  de  3  de  sable  dliceux  très-fifi;  cette 
couche  doit  avoir  environ  5  millimètres  d'épaisseur.  La  cornue  A 
est  placée  dans  le  laboratoire  d'un  fourneau  à  réverbère  (fig.  99)  ;  on 

y  adapte  une  allonge  en  eni- 
vre B,  d'un  diamètre  assez 
grand  pour  que  le  col  de  h 
cornue  puisse  y  entrer  sans 
laisser  d'espace  libre  :  cette 
allongCj^  courbée  presqu'en 
angle  droit,  plonge  d'un^ 
centimètre  dans  l'eau  qui 
remplit  à  moitié  un  prenHer 
5     ^6-  ^-  flacon  G,  Un  tube  de  verre  D, 

d'un  diamètre  d'environ  i  à  2  centimètres^  conduit  les  vapeurs  d 
les  gaz  dans  un  second  flacon ,  E  ;  il  pénètre,  d'un  ^  centimètre  seu- 
lement dans  l'eau  de  ce  flacon,  au  bouchon  duquel  on  place  un  tube 
effilé  F  pour  le  dégagement  des  gaz.  L'allonge  est  lutée  à  la  coinue 
avec  du  plâtre;  les  bouchons  des  flacons,  de  même.  L'allonge  et  le 
tube  D  ne  pénètrent  que  peu  dans  l'eau ,  pour  éviter  l'absorption 
lors  du  refroidissement ,  leur  diamètre  étant  assez  grand  pour  que 
l'eau ,  en  y  pénétrant  à  une  petite  hauteur,  puisse  faire  baisser  le 
niveau  dans  les  flacons  de  manière  à  laisser  leurs  ouvertures  libres, 
et  permettre  ainsi  aux  gaz  ou  à  l'air  d'y  pénétrer. 

Lorsque  l'appareil  est  monté,  on  chauffe  la  cornue  gradueUeineot, 
pour  éviter  la  rupture.  Jusqu'au  rouge  vif;  alors  la  réaction  com- 
mence. Le  carbone  s'empare  de  l'oxygène,  de  la  moitié  de  l'acide 
phosphorique,  et  produit  de  l'oxyde  de  carbone  ;  le  phosphore  co^ 
respondant  se  réduit  en  vapeurs  qui  distillent  et  se  rendent  dans  le 
flacon  G;  le  gaz  oxyde  de  carbone  entraîne  avec  lui  cependant  de  la 
vapeur  de  phosphore,  qui  achève  de  se  condenser  presque  entière- 
ment dans  le  flacon  Ë  ;  le  gaz  enfln  sort  par  le  tube  F.  Quelque  excès 
de  charbon  que  l'on  ajoute,  la  décomposition  ne  peut  aller  plus  loin: 

2(PO*,GaO)-+-5G==P0^2Ga0^5CO  +P. 

Le  phosphore  obtenu  est  toujours  mélangé  des  matières  contenues 
dans  la  cornue,,  et  qui  sont  entraînées  mécaniquement.  U  fautif 
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fondre  pour  le  faire  filtrer  à  travers  une  peau  chamoisée,  qui  doit 
être  pràilablement  lavée  et  frottée  avec  soin  y  jusqu'à  ce  que  Feau 
sorte  claire  ;  on  enveloppe  le  morceau  dans  cette  peau,  dont  on  fait 
un  Donet  qu^on  lie  fortement^  puis  on  le  plonge  dans  de  Teau 
chuifTée  à  -f-  60®,  et  Ton  presse  fortement;  le  phosphore  fondu  passe 
parfaitement  transparent  à  travers  les  pores  de  la  peau. 

Cette  filtration  ne  sufSt  pas  pour  rendre  le  phosphore  pur  ; 
elle  le  rend  seulement  limpide ,  et  ne  lui  enlève  pas  le  soufre  .qu'il 
peut  contenir.  Lorsqu'on  veut  le  purifier  chimiquement,  il  faut 
le  distiller  :  on  introduit  le  phosphore  dans  une  petite  cornue  de 
verre  A  (^.  100  ),  dont  le  col  s'engage  dans  une  allonge  courbe 

en  verre  B,  disposée,  comme  pour 
l'obtention  de  ce  corps,  afin  de  con- 
denser les  vapeurs  sous  l'eau  dans 
le  flacon  C,  l'excès  de  vapeur  sor- 
tant par  le  tube  D.  Cet  appareil  ne 
peut  être  employé  que  quand  on  n'a 
pfg.  100.  à  distiller  que  de  petites  quantités 

de  phosphore. 
M.  Wœhler  a  obtenu  le  phosphore  par  un  procédé  plus  simple 
et  plus  économique ,  en  faisant  un  mélange  intime  de  charbon 
animal  des  os,  de  charbon  et  de  sable  siliceux  ;  les  matières  doivent 
ftre  réduites  en  poudre  fine.  On  chauffe  ce  mélange  à  une  très- 
bute  température  dans  des  cylindres  d'argile  réfractaire,  auxquels 
on  adapte  des  allonges  en  cuivre  disposées  comme  celle  de  la 
figure  99. 

Par  l'intervention  de  l'acide  siUcique  qui  se  combine  avec  la  chaux, 
le  (Charbon  peut  décomposer  l'acide  phosphorique  :  il  y  a  produc- 
tion d'oxyde  de  carbone  et  de  phosphore.  11  faut,  la  température 
tent  très-élevée,  employer  6  équivalents  d'acide  silicique  pour  I 
de  phosphate  tribasique.  Voici  la  réaction  de  l'opération  : 

W,  3Gao4-  5C  +6Si05  =  3  (  GaO,  SSiO^  +  5C0  4-P. 

Ce  moyen  ne  réussit  pas,  à  ce  qu'il  paratt,  aussi  bien  en  grand, 
<^r  jusqu'ici  il  n'a  pas  été  appliqué. 

Lors  de  sa  découverte,  on  obtenait  le  phosphore  en  précipitant 
l'acide  phosphorique  de  Turine  au  moyen  d'un  sel  de  plomb  ;  puis, 
1^  phosphate  de  plomb  produit  étant  lavé  et  séché,  on  le  mélangeait 
^vec  du  charbon  pour  le  décomposer  par  la  chaleur.  M.  Danavan 
Nfère  aussi  ce  procédé;  il  obtient  le  phosphate  de  plomb  en 

'        26. 
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traitant  i  partie  d'os  non  calcinés  par  i  partie  d'acide  nitrique 
et  iO  d'eau.  Lorsque  la  réaction  est  achevée,  il  filtre  la  liqueur  pour 
la  décomposer  par  une  dissolution  d'acétate  de  plomb  ;  il  lave  le 
phosphate  y  le  sèche ,  et  le  chauffe  ensuite  au  rouge  pour  le  faire 
diminuer  de  volume  :  il  est  important  d'éviter  la  fusion  du  phos- 
phate; il  le  mêle  ensuite  avec  \  de  son  poids  de  charbon^  et  distille. 
Il  serait  plus  économique  de  traiter  les  os  par  l'acide  chlorhy- 
drique^  et  de  traiter  la  liqueur  chaude  par  du  pyrolignite  de  plomb: 
le  phosphate  serait  lavé  à  l'eau  bouillante^  pour  entraîner  la  petite 
quantité  de  chlorure  de  plomb  qui  aurait  pu  se  former  si  l'on  avait 
ajouté  le  pyrolignite  sans  précaution. 

FABRICATION  DU  PHOSPHORE  EN  GRAND. 

La  méthode  suivie  en  grand  est  exactement  la  même  que  celle 
des  laboratoires  :  avant  de  brûler  les  os^  on  en  retire  toujours  la 
graisse,  et  souvent  une  partie  de  la  gélatine,  en  les  soumettant  à 
l'action  de  l'eau  bouillante  sous  pression  dans  les  chaudières  auto- 
claves. 

La  calcination  doit  être  opérée  parfaitement,  soit  dans  des 
fours  continus,  comme  pour  la  fabrication  de  la  chaux,  soit  dans 
des  fours  à  réverbère;  puis  ils  sont  pulvérisés  sous  des  meules  ver- 
ticales; il  sont  ensuite  tamisés. 

Pour  préparer  le  phosphate  acide  de  chaux,  on  met  dans  des 
cuves  doublés  en  plomb  100  H  très  d'eau  bouillante  et  75  kilogrammes 
diacide  sulfurique  à  53°,  ou  80  kilogrammes  à  50^  ;  on  ajoute  ensuite 
par  portions  successives  80  kilogrammes  d'os  calcinés  en  farine  ;  on 
ne  met  une  nouvelle  portion  que  lorsqu'il  n'y  a  plus  dégagement 
d'acide  carbonique  ;  on  agite  de  temps  en  temps  avec  un  râble  de 
bois.  Après  24  heures  d'action,  on  laisse  déposer  le  sulfate  de 
chaux  ;  on  décante  la  liqueur  claire,  et  le  dépôt  est  ensuite  soumis 
à  un  lavage  méthodique. 

Les  liqueurs  réunies  sont  évaporées,  pour  séparer  la  plus  grande 
partie  du  sulfate  de  chaux;  on  filtre  et  recommence  l'évaporation 
à  consistance  sirupeuse  :  on  y  ajoute  de  la  poudre  de  charbon  de 
bois,  et  l'on  dessèche  dans  des  chaudières  de  fonte  ,  comme  pour 
l'opération  de  laboratoire,  enbrassantles  matières  sans  interruption, 
pour  faciliter  le  dégagement  de  la  vapeur  et  de  l'acide  sulfureux 
produit  par  l'action  du  charbon  sur  l'acide  sulfurique  excédant. 

La  matière  refroidie  est  ensuite  introduite  dans  des  cornues 
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de  grès  recouvertes  de 
lut  réfraciaire^  pour  les 
préserver  de  Taction  de 
la  flamme.  Ces  cornues^ 
qui  peuvent  contenir  20 
kilogrammes  de  mélange, 
sont  disposées  sur  deux 
rangs  de  cinq  dans  un  four 
galère,  de  manière  que 
.  la  flamme  puisse  les  en- 
Fifr  m.  velopper  (fig.  101  ). 

Chaque  cornue 
communique ,  au 
moyen  d'une  al- 
longe (fig.  101  bis), 
avec  un  récipient 
en  cuivre  comme 
Fig.  m  bis.  gjig.  on  obtient  ainsi 

moyennement,  en  phosphore,  9  pour  100 du  mélange. 

Lapurificàtion  du  phosphore  est  ensuite 
'  obtenue  en  le  filtrant  à  travers  du  noir 
animal  en  grains^  contenu  dans  une  sorte 
'  de  chaudière  A  à  doubles  parois  {fig.  102), 
entre  lesquels  on  fait  circuler  delà  vapeur 
qui  entre  par  un  tuyau  B  et  sort  par  un 
autre  C.  La  chaudière  intérieure  est  pour- 
vue ,  au  fond,  d'un  tube  D  qui  travei'se  le 
fond  de  Tautre  chaudière  et  plonge  dans 
Peau  contenue  dans  un  vase  de  grès  E  ;  le  phosphore,  en  fondant, 
filtre  à  travers  le  noir  animal,  et  tombe  au  fond  de  l'eau. 

Le  phosphore  purifié  est  ordinairement  mis  sous  forme  de  bâtons 
que  Ton  obtient  en  le  fondant  sous  l'eau,  et  en  l'aspirant  avec  précau- 
tion dans  des  tubes  de  verre  légèrement  coniques  ;  on  commence  par 
échauffer  les  tubes  en  y  faisant  monter  à  plusieurs  reprises  l'eau 
chaude  qui  recouvre  le  phosphore ,  puis  on  plonge  l'extrémité  du 
tube  dans  le  phosphore,  et  l'on  aspire  avec  précaution.  Quand  le  tube 
en  est  rempli  jusqu'aux  trois  quarts  de  sa  hauteur,  on  applique  la 
langue  sur  la  portion  du  tube  qui  est  dans  la  bouche,  puis  on  le  sou- 
lève un  peu  pour  boucher  lapartie  inférieure  avec  un  doigt.  On  retire 
alors  le  tube  pour  le  plonger  dans  Teau  froide,  qui  ne  tarde  pas  à  le 
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solidifier,  ce  dont  on  s  aperçoit  à  une  sorte  de  secousse  que  l'on  res- 
sent au  doigt  par  suite  du  retrait  qu'éprouve  le  phosphore  en  se  so- 
lidifiant. Il  suffit  de  souflkf  un  peu  dans  le  tube^  dont  on  a  dû  plonger 
le  bout  le  plus  large  dans  le  phosphore^  pour  en  faire  sortir  le  bâton^ 
qu'on  laisse  plongé  soiisFeau  jusqu'à  ce  que  le  moulage  soit  terminé  : 
on  coupe  ensuite  ces  bâtons  de  longueur  convenable  pour  être  con- 
servés dans  des  flacons  pleins  d'eau. 

Le  phosphore  est  employé  en  grande  quantité  pour  la  fabrication 
des  allumettes^  qui  en  consomme  près  de  40^000  kilogrammes^  au 
prix  de  7  francs  le  Idl.  On  s'en  sert  dans  les  laboratoires  pour  quelques 
préparations  ;  la  médecine  en  fait  peu  d'usage.  C'est  un  excitant  puis- 
sant ;  on  lui  attribue  une  action  énergique  sur  le  système  nerveux. 
On  connmt  très-mal  ses  propriétés  médicinales;  mais  il  faut  l'em- 
ployer avec  de  grands  ménagements,  car^  ainsi  que  nous  l'avons  dit^ 
il  est  vénéneux. 

On  doit  l'employer  dissous  plutôt  que  divisé,  et^  comme  il  absorbe 
rapidement  l'oxygène  de  l'air,  les  préparations  médicinales  dans  les- 
quelles on  le  fait  entrer  ne  doivent  être  faites  qu'au  moment  de  s'en 
servir. 

On  prépare  un  éther  phosphore  en  traitant  le  phosphore  mis  en 
poudre  dans  l'alcool, par  le  même  procédé  qu'au  moyen  deTeau. 
on  décante  l'alcool,  on  lave  le  phosphore  avec  de  l'éther  dans  le 
ilacon,  que  l'on  remplit  ensuite  d'éther  purgé  d'alcool;  on} bouche 
bien  le  flacon,  qui  doit  être  placé  dans  l'obscurité,  on  agite  souvent, 
et,  au  bout  de  quelques  jours,  on  le  décante  dans  de  petits  flacons 
bouchant  parfaitement,  et  qui  doivent  être  remplis  et  conservés  dans 
Tobscurité.  iOO  grammes  de  cet  éther  contiennent ,  aelon  M.  Sou- 
beiran,  7  décigrammes  de  phosphore. 

On  emploie  aussi  le  phosphore  dissous  dans  l'huile  d'olive,  dans 
les  proportions  de  : 

Phosphore.  .  .      1  gramme. 
Huile 30  id. 

Le  flacon  doit  être  choisi  de  manière  à  être  exactement  rempli 
par  ces  quantités  :  le  bouchon  est  ficelé  pour  qu'il  ne  se  sépare  pas, 
et  Ton  chauffe  pendant  un  quart  d'heure  au  bain-marie  simple,  bouil- 
lant. 11  faut  agiter  fort  et  souvent.  On  laisse  ensuite  refroidir;  une 
partie  du  phosphore  se  dépose.  Un  ou  deux  jours  après,  on  décante 
l'huile,  qui  est  saturée  de  phosphore  à  froid,  dans  de  [jctits  llaconî» 
qui  doivent  être  bien  bouchés;  on  aromatise  souvent  avec  quelque' 
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essence.  400  grammes  de  cette  huile  contiennent  62  milligrammes 
dç  phosphore. 

On  se  sert  quelquefois  aussi  d'une  pommade  phosphorée  ;  on  prend  : 

Phosphore 1  gramme. 

Axonge 50  id. 

On  introduit  Taxonge  d  ans  un  flacon  bouchant  à  Témeri ,  qui  puisse 
en  être  rempli  quand  elle  est  fondue;  on  chauffe  au  bain-marie;  on 
ajoute  le  phosphore,  et  l'on  agite  comtne  poui*  l'huile.  Quand  la  dis- 
solution est  finie,  on  continue  l'agitation  jusqu'à  ce  que  le  refroi- 
dissement soit  achevé  spontanément. 

L'éther  et  l'huile  phosphores  servent  à  préparer  des  potions  et 
des  sirops  :  M.  Soubeiran  a  proposé  une  émulsion  composée  de  : 

.  Huile  phosphorée. 8  grammes. 

Gomme  arabique  en  poudre.  ...    8  id. 

Eau  de  menthe 400  id. 

Sirop  de  sucre 60  id. 

[1  croit  cette  préparation  préférable  à  toute  autre. 

On  a  proposé  l'emploi  du  phosphore)  en  raison  de  ses  propriétés 
vénéneuses,  pour  la  destruction  des  rats,  souris,  etc.  On  s'en  sert 
sous  forme  de  pâtes  dont  la  composition  varie. 

On  met  dans  un  mortier  40  parties  de  farine  de  froment^  on  y 
ajoute  une  quantité  d'eau  bouillante  suffisante  pour  en  faire  une 
pâte;  on  broie,  et  l'on  ajoute  ei^  même  temps  4  partie  de  phosphore, 
en  continuant  de  broyer,  pour  que  le  mélange  s'opère  convenable- 
ment :  il  faut  agiter  vivement  pendant  tout  le  temps  que  le  phos- 
phore est  fondu. 

On  peut  aussi  mélanger,  selon  M.  Duboge,  4  de  phosphore  avec 
20  d'eau  bouillante,  20 de  farine,  que  l'on  ajoute  par  petites  por- 
tions sans  cesser  de  broyer  jusqu'à  ce  que,  le  refroidissement  soit 
opéré;  on  ajoute  alors  20  de  suif  fondu,  40  d'huile  de  noix  et  du 
sucre  en  poudre. 

COMBINAISON  DU  PHOSPHORE  AVEC  L'HYDROGÈNE. 

Le  phosphore  et  l'hydrogène  forment  ensemble  trois  combinai- 
sons, dont  Tune,  représentée  par  la  formule  P*  H,  est  solide;  une 
autre,  P  H%  est  liquidé.;  enfin  la  troisième  et  la  plus  anciennement 
connue,  PH\ 

Ce  n'est  que  depuis  la  connaissance  de  la  combinaison  PH%  dont 
la  découverte  est  due  à  M.  Paul  Thénard,  que  l'on  a  pu  concevoir 
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les  différences  soiiveot  ooosidérables  qui  existent  entre  les  ana- 
lyses de  la  combinaison  PH^,  quoique  faites  par  des  chimistes  éga- 
lement habiles^  entre  lesquels  une  polémique  assez  vive  s'établit  à 
ce  sujet. 

M.  H.  Rose  crut  démontrer  que,  dans  tous  les  cas ,  le  composé 
gazeux  avait  la  même  composition,  ce  qui  ne  pouvait  étre^  puisque^ 
lorsquil  est  spontanément  inflammable,  il  contient  toujours  oœ 
quantité  plus  ou  moins  considérable  de  sa  combinaison  liquide^  et 
que  PH^  +nPH'  ne  peut  jamais  donner  les  mêmes  résultats  analy- 
tiques que  PH^  seul,  quelque  faible  que  soit  la  proportion  de  PH'  : 
il  en  avait  conclu  que  la  différence  existant  eaite  le  gaz  spontaoé- 
ment  inflammable  et  celui  qui  ne  Test  pas,  tenait  à  une  différence 
isomérique  seulement.  Une  discussion  semblable  s'établit  au  sujet 
du  produit  solide.  C'est  peut-être  à  cet  incident  que  l'astroDomie 
doit  l'acquisition  de  M.  Le  Verrier^  qui  aurait  pu  être  aussi  habile 
chimiste  que  grand  astronome. 


Vntma^MMB  PHO«PHI«tf:,  PH^  =:  35    ou  437,5.    1  titre  pèse 

18,5389. 

L'hydrogène  phosphore  a  été  découvert  en  1783  par  Gingembre: 
c'est  un  gaz  incolore;  il  répand  une  odeur  alliacée  fétide ,  qui  pé- 
nètre les  vêtements,  les  cheveux,  et  persiste  longtemps;  sa  densité 
est  1,185.  Il  est  inflammable  seulement  par  l'approche  d'une  bougie 
allumée,  ou  au  moins  à  -f-  lOQ®  quand  il  est  pur;  si  l'on  diminue  la 
pression,  Tinflammation  se  produit  aussi.  M.  Houton  Labillardière 
produisit  le  premier  ce  phénomène  en  soulevant  sur  le  mercure 
une  éprouvette  à  moitié  pleine  du  mélange  des  deux  gaz  :  il  faut 
entourer  l'éprouvette  d'un  grillage  de  fer  ;  car  il  y  a  explosion.  Mais 
presque  toujours  il  contient  du  phosphure  d'hydrogène,  PH*,  qui 
le  rend  spontanément  inflammable.  Chaque  bulle  qui  se  dégage 
au  contact  de  l'air  s'enflamme  immédiatement,  et  produit  une  cou- 
ronne de  fumée  qui  s'élargit  à  mesure  qu'elle  s'élève  {fig.  103).  On  a 

pensé  longtemps  que  cette  cou- 
ronne était  une  propriété  exclusive 
à  ce  gaz;  mais  il  s'en  produit  dans 
beaucoup  d'autres  circonstances. 
L'hydrogène  phosphore  est  un 
peusolubledans  l'eau,  qui  en  prend 
Fig.  losT       '  l'odeur  et  acquiert  une  saveur  dé' 
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>agréable:  Lorsqu^il  est  pur^  elle  en  dissout  |  de  son  volume  :  il  est 
plus  soluble  dans  l'alcool,  qui  en  dissout  la  |  de  son  volume;  l'é- 
iher  et  les  hurles  essentielles  en  dissolvent  3  \  fois  leur  volume.  La 
dissolution  aqueuse  peut  se  conserver  dans  des  flacons  parfaitement 
bouchés  :  Tacide  sulfurique  le  dissout  aussi  sans  Taltérer. 

Lorsqu'on  mêle  un  peu  de  bioxyde  de  nitrogène  à  Thydrogène 
phosphore,  il  devient  spontanément  inflammable  au  contact  de  Tair, 
selon  M.  Graham.  On  peut  expliquer  ce  résultat  de  deux  manières, 
ignorant  si ,  après  le  mélange ,  le  bioxyde  a  été  ou  non  décomposé  : 
s'il  n'a  pas  éprouvé  de  décomposition,  on  peut  penser  que  l'élévation 
de  température  résultant  de  la  formation  de  Tacide  hyponitrique , 
lors  du  contact  de  Pair,  suffit  pour  produire  l'inflammation;  mais 
ilpeut  y  avoir  eu  déc(Mnposition  de  la  manière  suivante  :  2  PH^-|- 
NO'  =  2  PH»  H-  2  HO  -f-  N,  et,  dans  ce  cas,  le  phosphure  PH» 
produit  naturellement  Pinflammabilité  spontanée.  Cette  dernière 
hypothèse  est  d'autant  pluâ  probable  que,  si  l'^n  remplace  le  gaz 
hydrogène  phosphore  par  de  l'hydrogène ,  l'inflammation  ne  s'o- 
père pas  ;  mais,  si  Ton  y  ajoute  des  traces  seulement  d'hydrogène 
phosphore,  l'inflammation  a  lieu  :  l'on  verra  plus  loin  que  PH* 
communique  cette  propriété  à  tous  les  gaz  inflammables.  L'expé- 
périence  n'a  pas  été  répétée.  Lorsqu'on  fait  passer  bulle  à  bulle  ce 
mélange  dans  une  cloche  pleine  d'oxygène^  il  y  a  inflammation  de 
W-h  PH*  avec  une  production  de  lumière  vive  comme  un  éclair; 
eet éclat  semble  diminuer  de  plus  en  plus;  ce  qui  est  dû  seulement 
àlaprésence  des  vapeurs  croissantes  d'acide  phosphorique.  Le  chlore 
ïéagît  avec  une  grande  énergie  sur  ce  gaz  :  il  y  a  production  de 
chaleur  et  de  lumière,  et  l'expérience  pourrait  être  dangereuse,  si 
l'on  n'agissait  pas  avec  'certaines  précautions;  il  ne  faut  pas  faire 
passer  le  gaz  hydrogène  phosphore  dans  le  chlore ,  comme  pour 
Poxygène,  mais  le  chlore  dans  l'hydrogène  phosphore ,  et  lî'intro- 
duire  ce  gaz  que  bulle  à  bulle. 

La  composition  du  gaz  hydrogène  phosphore  est  correspondante  à 
celle  de  l'ammoniaque;  et  ce  composé  présente  des  propriétés,  basi- 
ques, sinon  à  beaucoup  près  aussi  énergiques,  au  moins  bien  détermi- 
nées. En  effet,  il  se  combine  de  même  avec  un  volume  de  gaz  iodhy- 
drique  égal  au  sien;  et  le  produit  cristallise  en  prismes  à  base  carrée 
Wancs,  indécomposables  par  la  chaleur,  nfiais  non  solubles  dans 
l'eau  qui  les  décompose.  Lu  chaleur  seule  ne  décompose  pas  cette 
combinaison  ;  mais,  chauffée  au  contact  de  Tair,  elle  s'enflamme  ;  les 
<^xacides  puissants  la  décomposent ,  mais  les  hydracides  sont  sans 
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action  sur  elle  L'ammoniaque^  étant  une  base  plus  jénergique  que 
Phydrogène  phosphore^  le  déplace. 

L'alcool  anhydre  décompose  cette  espèce  de  sd  en  dégageant 
l'hydrogène  phosphore.  Ce  corps  se  produit  toutes  les  fois  que  l'on 
prépare  Thydrogène  phosphore  par  le  mélange  d'iode^  de  phosphore 
et  d'eau  :  il  a  servi  à  déterminer  exactement  la  composition  de 
l'hydrogène  phosphore  ;  car  on  a  trouvé  pour  les  cristaux  une 
composition  représentée  par  PH^,  HI. 

L'acide  bromhydrique  forme  également  une  combinaison  avec 
l'hydrogène  phosphore  :  elle  est  sous  forme  de  gros  cristaux.  Il  faut 
que  l'acide  bromhydrique  soit  à  l'état  naissant;  pour  réussir,  on  fait 
passer  du  bromure  de  silicium  dans  une  épouvette  OHitenant  de 
l'hydrogène  phosphore  sur  le  mercure.  On  doit  faire  intervenir  de 
temps  en  temps  un  peu  d'eau.  Ces  cristaux^  qui  sont  hygromé- 
triques^ se  comportent  comme  Tiodhydrate  d'hydrogène  phosphore; 
ils  sont  composés  de  la  même  manière,  et  l'on  peut  les  représenter 
par  la  formule  PH^,  HBr. 

Jusqu'ici  on  n'est  pas  parvenu  à  former  une  combinaison  sein- 
blable  avec  l'acide  cÛorhydrique  :  peut-être  le  chlorure  de  silicium 
opérerait-il  comme  le  bromure. 

Certains  sels  et  quelques  oxydes  métalliques  décomposent  l'hydro- 
gène phosphore  ;  d'autres  l'absorbent  :  tels  sont  les  sels  de  cuivre^  de 
plomb,  de  mercure,  d'argent,  etc.  On  se  sert  de  cette  propriété  afin  de 
métalliser  les  surfaces  des  moules  et  des  matières  non  conducteurs, 
pour  les  recouvrir  de  cuivre  par  la  galvanoplastie. 

On  obtient  ce  gaz  par  plusieurs  procédés;  Gingembre  l'obtint  en 
chauffant  une  dissolution  de  potasse  ou  de  soude  caustique  avec 
du  phosphore.  On  peut  remplacer  la  tiissolution  alcaUne.  par  delà 
chaux  éteinte  en  poudre;  on  y  mêle  un  excès  de  phosphore  en  très- 
petits  morceaux  ;  on  peut  humecter  légèrement.  L'appareil  est  le 
même  dans  les  deux  cas.  C'est  un  petit  matras  auquel  est  adapté  un 
tube  recourbé  convenablement  {fig.  104  ).  Si  on  laisse  les  bulles  se 

dégager  à  l'air,  elles  s'enflamment  et 
produisent  des  couronnes  de  fumée. 

Le  gaz  oxygène  phosphore,  préparé 
par  ces  procédés,  est  toujours  spontané- 
ment inflammable,  parce  qu'il  est  tou- 
jours mêlé  avec  une  très-petite  quan- 
IFig-  <04*  tité  de  phosphure  d'hydrogène  liquide. 

Pour  ol) tenir  l'hydrogène  phosphore  pur,  non  inflammable  spo«- 
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tanément^  il  faut,  dans  le  même  appareil,  chauffer  de  racidepho»** 
phoreux  ou  de  l'acide  hypophosphoreux  très-concentrés  :  ou  bien 
on  traite  le  phosphure  de  calcium  par  un  mélange  d'eau  et  diacide 
chlorhydrique  ;  ce  dernier  décomptant  le  phosphure  liquide 
PH*  en  phosphure  solide  P^H  et  hydrogène  phosphore  5  PH*  •+• 
P'H  4-  3  PH^  :  dans  ce  cas,  l'acide  chlorhydrique  se  combine  avec  le 
calcium;  celui-ci  prend  l'oxygène  de  l'eau  qui  a  cédé  de  Thydro- 
gène  au  phosphore. 

Dans  les  autres  modes  pour  lesquels  on  n'emploie  que  la  réaction 
de  l'eau^  la  chaux  produite  se  combine  avec  un  acide  du  phosphore 
qui  se  produit  toujours  dans  ces  circonstances^  l'acide  hyp€^ho6«> 
phoreux,  dont  la  formule  est  PO  : 

4P4-3GaO-i-3HO  =  3( CaO,  PO )  +  PH^. 

Dans  cette  préparation ,  non-seulement  il  peut  se  produire  du 
phosphure  liquide,  mais  encore  de  Fhydrogène  libre,  surtout  à  la 
fin  de  Topération ,  parce  qu'alors  les  hypophosphites  produits  se 
changent  en  phosphates  par  la  décomposition  de  l'eau  : 
CaO,  PO  +  6  HO  =  CaO,  2  HO,  PO^  -|-  4  H. 

On  s'assure  facilement  de  la  présence  de  l'hydrogène  en  traitant 
une  petite  partie  du  gaz  dans  une  éprouvette  par  une  dissolution 
d'un  sel  de  cuivre,  qui  absorbe  promptement  tout  l'hydrogène  phos- 
phore; le  résidu  est  l'hydrogène  pur,  dont  on  peut  ainsi  mesurer  la 
proportion. 

L'hydrogène  phosphore  e3t  composé  de  1  j  volume  d'hydrogène 
et  de  ^  de  volume  de  vapeur  de  phosphore  condensés  en  1  seul  vo- 
lume :  son  équivalent,  calculé  d'après  Tiodhydrate,  représente  4  vo- 
lumes, qui  renferment  6  volumes  d'hydrogène  ou  3  équivalents  et 
1  volume  de  vapeur  de  phosphore  ou  1  équivalent  :  de  là  cette 
formule  PH^,  semblable  à  celle  de  l'ammoniaque,  NH^  ;  sa  composi- 
tion, en  poids,  est  : 

Hydrogène 8,57 

Phosphore 91,43 

100,00 


PHOfllPHtJRE  IFHYDROCiKMB  IiI<|tJII»E>  PH'  =  34  ou  425. 

Ce  composé  a  été  découvert  par  M.  Paul  Thénard.  C'est  un  li- 
quide incolore,  dont  le  pouvoir  réfriugent  est  considérable,  au  point 
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que  M.  Thénard,  la  première  fois  qu'il  le  vit^  crutqae  du  mercoie 
s'était  introduit  dans  le  tube.  Il  n'est  pas  solidifié  par  un  froid  de 
— 20»;  il  s'enflamme  spontanément  au  contact  de  l'air;  il  communique 
cette  inflammabilité  à  tous  les  gaz  combustibles^  parce  qu'en  s'en- 
flammant  il  produit  une  chaleur  assez  élevée  pour  que  leur  conn 
bustion  soit  déterminée  ;  la  chaleur,  même  à  +  30*^  le  décompose; 
la  lumière  agit  de  même  :  il  se  forme  de  l'hydrogène  phosphore,  Pff, 
et  du  phosphure  solide,  P'H,  5  PH*  =  3  PH^  -f-P'H. 

Cette  réaction  est  produite  aussi  par  son  contact  avec  beaucoup 
de  substances  de  natures  très-différentes  (  l'acide  chlorhydrique, 
Talcool,  les  essences) ,  sans  que  ces  composés  en  éprouvent  au- 
cune altération  ;  c'est  seulement  une  action  de  présence. 

La  préparation  de  ce  composé  exige  une  grande  quantité  de  phos- 
phure de  calcium.  M.  P.  Thénard  l'obtient  au  moyen  de  la  dis- 
position suivante  :  On  moule  des  baguettes  en  carbonate  de  chaux 
pur,  que  Ton  chaufTe  au  rouge  poiu*  les  transformer  en  chaux  :  cette 
forme  est  plus  commode  pour  la  marche  de  Topération.  On  perce 
un  trou  rond  au  fond  d\in  grand  creuset  A  {fig.  104),  et  l'on  y  adapte 
un  petit  ballon  B,  contenant  du  phosphore;  puis oâ 
[  emplit  le  creuset  de  bâtons  de  chaux.  On  élève  la  tempé- 
rature du  creuset  jusqu'au  rouge;  on  chauffe  alorsk 
ballon  pour  réduire  lentement  le  phosphore  en  vapeur, 
lequel^  traversant  la  chaux^  produit  une  réaction  d'où 
résulte  du  phosphure  de  calcium  mêlé  de  phosphate  de 
chaux.  Ce  produit,  lorsqu'il  est  refroidi,  doit  être  con- 
servé dans  un  flacon  bien  sec  et  que  l'on  puisse  boucher  parfaitement. 
L'appareil  pour  obtenir  le  phosphure  liquide  est  composé  d'nn 
flacon  à  large  ouverture  A  {fig.  105),  que  l'on  remplit  aux|  d'ean; 

on  y  adapte  un  bouchon  B, 
garni  d'un  tube  droitet large, 
par  lequel  on  fait  entrer  les 
bâtons  de  phosphure  de  cal- 
cium ,  et  dun  tube  C,  par  le- 
quel on  laisse  dégager  le  gaz 
Fig.  m.  tant  qu'il  y  a  de  l'air  ;  enfinun 

tube  D,  E,  F,  destiné  à  recevoir  et  condenser  le  phosphure  qui  se 
dégage.  Ce  tube,  courbé  comme  on  le  représente ,  est  plongé  dans 
une  auge  HJ ,  et  recouvert  d'un  mélange  de  glace  et  de  sel.  le 
flacon  A  est  placé  dans  un  bain-marie  G,  contenant  de  Teau 
à  -4-  60".  Tout  étant  disposé,  on  introduit  par  le  tube  B  deux  ou  trois 
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fragments  dephosphure  de  calcium^  après  avoir  fermé  le  tube  réci- 
pient en  F  au  moyen  d'un  bouchon.  Le  gaz^  en  se  dégageant,  expulse 
Tair  par  le  tube  G,  qui  est  ouvert.  Quand  Tair  est  entièrement  chassé, 
on  voit  le  gaz  s'enflammer  en  G  -y.  on  iouche  alors  ce  tube,  et  Ton 
enlève  le  bouchon  placé  en  F  ;  le  gaz  passe  alors  par  le  tube  D,  E,  F  : 
le  phosphure  liquide  et  la  vapeur  d'eau  sont  condensés  par  le  mélange 
réfrigérant,  et  Feau  est  congelée.  Legaz  hydrogène  phosphore  se  dé- 
gage, entraînant  un  peu  de  phosphure  liquide  :  c'est  pourquoi  il  s'en- 
flamme en  F,  en  produisant  une  grande  quantité  de  fumée  d'acide 
phosphorique  qui  suffoque,  parce  qu'il  faut  agir  dans  l'obscurité  : 
on  peut  cependant  opérer  en  plein  air  en  entourant  le  tube  D,  E,  F, 
d'une  double  spirale  de  ruban  de  laine  noire,  qui  le  garantit  de 
l'action  de  la  hmiière  :  ce  moyen  nous  a  très-bien  réussi  à  la  Faculté 
des  sciences;  on  peut  alors  opérer  en  plein  air,  ce  qui  permet  de  se 
mettre  en  graixde  partie  à  l'abri  des  fumées  de  l'acide  phosphorique  • 

Lorsqu'on  a  employé  environ  30  grammes  de  phosphure  de  cal- 
cium au  moins,  on  ^  suffisamment  de  phosphure  dans  le  tube  pour 
arrêter  l'opération.  On  retire  alors  avec  précaution  l'auge  dans  la- 
quelle est  le  mélange  réfrigérant;  on  débouche  le  tube  G ,  et  l'on  re- 
place le  bouchon  en  F  :  on  fait  fondre  la  glace  qui  s'est  formée 
dans  le  tube,  et,  en  l'inclinant,  on  fait  couler  le  produit  dans  l'ampoule 
E,  F,  formée  par  le  rétrécissement  du  tube  que  l'on  a  étiré  dans 
ces  deux  points.  Lorsque  le  phosphure  y  est  rendu,  on  ferme  l'am- 
poule en  E  au  moyen  du  chalumeau.  Quand  la  soudure  est  re- 
froidie, on  incline  l'ampoule,  et  on  la  ferme  de  même  en  F. 

On  a  fait  l'analyse  de  ce  produit  en  le  décomposant  sous  le 
mercure  dans  une  éprouvette  et  en  chauffant  à  -h  100°;  sous  l'in- 
fluence de  la  lumière,  il  se  transforme  en^hydrogène  phosphore  et  en 
phosphure  solide.  On  calcule ,  d'après  leur  proportion,  qu'il  contient  : 

Hydrogène 5,89 

Phosphore  .  .  •  .    94,14 
100,00. 


PHOttPHURE  D»HYDRO«IÈMB  iMIIillIE,  P'H  =  65  ou  812,5. 

Ge  corps  a  été  obtenu  d'abord  par  M.  Rose  :  il  est  solide,  d'une  belle 
couleur  jaune;  exposé  à  la  lumière,  il  devient  rouge  sale  ;  il  a  une 
faible  odeur  de  phosphore  -,  il  est  insipide;  il  ne  luit  pas  dans  l'obç- 
curité;  il  ne  brûle  à  l'air  que  si  on  le  chauffe  à  +  150®.  A  cette 
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température ,  il  brûle  avec  autant  de  vivacité  que  le  phosphore. 
Il  /ne  se  décompose  qu'à  une  chaleur  supérieure  à  +  i73o,  ion- 
qu'on  ne  laisse  pas  intervenir  l'air;  mai» alors  il  se  dédouble ei^ 
hydrogène  et  phosphore  qui  se  met  ^n  globules. 

Le  phosphure  d'hydrogène  est  insolid)le  dans  l'eau  et  dans  l'alcool. 
La  lumière  le  décompose  quand  il  est  en  contact  avec  l'eau  :  cette  eau 
se  décompose  en  hydrogène  qui  se  dégage  en  même  temps  que 
celui  duphosphure^  et  en  oxygène  qui  transforme  le  phosphore  eu 
acide  phosphorique ,  lequel  se  dissout  : 

P*H  +  10HO  =  2PO5h-44H. 
Le  chlore  sec  le  décompose  en  produisant  du  perchlonire  de 
phosphore  solide  et  de  l'acide  chlorhydrique  gazeux  : 

P'H  +  i4Cl=2PCl^-4^HGL 

L^acide  nitrique  concentré  l'enflamme  lorsqu'il  est  sec.  Les  alcalis 
le  décomposent  ;  il  en  résulte  de  l'hydrogène  phosphore,  de  l'oxyde 
de  phosphore  et  de  Thypophosphite  de  la  base.  La  chaleur  décom- 
pose le  mélange  du  cuivre  très-divisé  et  de  phosphure  dTiydrogène; 
il  se  forme  du  phosphure  de  cuivre ,  et  l'hydrogène  se  dégage.  C'est 
au  moyen  de  cette  réaction  que  l'on  peut  déterminer  sa  composition. 
L'augmentation  de  poids  du  cuivre ,  qui  doit  être  employé  en 
excès,  donne  le  poids  du  phosphore  :  on  dose  l'hydrogène  par  diffé- 
rence, n  réagit  sur  les  dissolutions  métalliques  de  cuivre,  aident,  etc., 
de  la  même  manière  que  le  phosphure  liquide.  L'oxyde  métallique 
et  l'eau  cèdent  leur  oxygène  au  phosphore,  qui  devient  acide  phos- 
phorique ;  l'hydrogène  se  dégage. 

Lorsqu'on  chauffe  un  mélange  de  ce  corps  avec  des  oxydes  faci- 
lement réductibles,  ou  avec  du  chlorate  de  potasse,  il  y  a  détonation. 

Ce  composé  se  produit  de  lui-même  si  Ton  conserve  un  certain 
temps  rhydrogène  phosphore  sur  l'eau,  lorsqu'il  est  spontanément 
inflammable,  c'est-à-dire  lorsqu'il  contient  du  phosphure  liquide: 

5PH»=P»H  +  3PH^ 

Si  l'on  agite  ce  gaz  avec  de  l'acide  chlorhydrique,  la  décomposi- 
tion de  PH'  s'opère  immédiatement. 

M.  Leverrier  l'a  obtenu  plus  facilement  en  faisant  arriver  bulle 
à  bulle  ce  gaz  sous  une  cloche  pleine  d'un  mélange  de  chlore  et 
d'acide  carbonique.  Ce  dernier  gaz  n'intervient  que  pour  atténuer 
l'action  du  chlore  en  écartant  ses  molécules. 

Enfin  le  résidu  du  traitement  du  phosphure  de  calcium  parl'acide 
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chlorhydrique  faible  est  aussi  du  phosphure  solide.  Il  est  composé 
de  : 

Hydrogène 4,54 

Phosphore 98,46 

400,00 

COMBINAISON  DU  PHOSPHORE  AVEC  l'OXYGÈNE. 

Le  phosphore  produit,  en  se  combinant  avec  l'oxygène,  quatre  com- 
binaisons distinctes,  dont  deux  peuvent  servir  pour  former  un  acide 
complexe  qui,  découvert  par  Dulong,  reçut  de  lui  le  nom  d'acide 
phosphatique,  qui  est  en  dehors  des  règles  de  la  nomenclature,  et 
que  par  ce  motif  on  avait  abandonné  :  on  Ta  rétabli  avec  rai- 
son ;  car  ce  nom  indique  assez  clairement  U  présence  de  Tacide 
phosphorique,  qui  entre  en  effet  dans  sa  composition  ;  ces  combi- 
naisons sont  : 

Uacide  phosphorique.  .....  PO^ 

L'acide  phosphoreux.  .....  PO^ 

L'acide  hypophosphoreux.    .    .  PO 

L'acide  phosphatique P^O'^  =  PO^  2  PO* 

L'oxyde  de  phosphore P*0 


ACIDB  PHOftPHORiaUB,  PO^  =  72  ou  900. 

L'acide  phosphorique  ne  se  rencontre  jamais  libre  dans  la  na- 
ture; mais  on  le  trouve  à  l'état  de  combinaison,  principalement 
avec  la  chaux,  puis  avec  la  magnésie  et  l'ammoniaque ,  Talumine, 
le  manganèse^  le  fer,  le  plomb.  On  a  vu  que  les  os  contenaient  une 
quantité  considérable  de  phosphate  de  chaux,  dont  on  retirait  le 
phosphore.  Il  faut  donc  que  les  animaux  herbivores  trouvent  dans 
les  plantes  dont  ils  se  nourrissent  cette  substance  nécessaire  à  leur 
constitution  et  à  leur  accroissement.  Ces  plantes  la  prennent  dans 
le  sol,  qui,  dans  beaucoup  de  locahtés,  finirait  par  ne  plus  leur  en 
fournir,  silesdéjections  des  animaux  et  leurs  débris  ne  contribuaient 
saps  cesse  à  lui  rendre  ce  qui  lui  a  été  enlevé  par  la  végétation. 

L'acide  phosphorique  peut  exister  anhydre  :  c*est  alors  un  corps 
solide,  blanc ,  ayant  souvent  l'apparence  de  fluorure;  la  chaleur  est 
sans  action  sur  lui;  il  peut  seulement  être  volatilisé  au  rouge  blanc, 
mais  sans  éprouver  de  décomposition.  Il  est  déliquescent;  il  a  une 
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telle  affinité  pour  l*eau  que,  si  Ton  en  verse  un  peu  dessus^  on  produii 
le  même  bruit  qu'avec  un  fer  rouge,  et  qu'il  enlève  Teau  de  l'acide 
sulfurique^  ce  qui  permet  de  préparer  l'acide  sulfurique  anhydre 
au  moyen  de  Facide  sulfurique  monohydraté.  C'est  aussi  par  l'in- 
tervention de  cet  acide  que  l'on  arrive  à  dessécher  le  gaz  d'une 
manière  absolue.  Enfin  dans  les  recherches  de  chimie  organique  on 
s'en  sert  souvent,  soit  pour  enlever  l'eau  de  certaines  substances, 
soit  pour  déterminer  sa  formation  par  la  combinaison  de  l'oxygène  et 
de  l'hydrogène  qu'elles  renferment,  afin  d'obtenir  de  nouvelles  com- 
binaisons* 

L'acide  phosphorique^  à  la  température  rouge^  est  décomposé  par 
le  carbone  :  il  se  forme,  comme  on  a  vu  pour  kt  pré][iaration  des 
phosphures,  de  l'oxyde  de  carbone  et  du  phosphore.  Cet  acide,  ne 
pouvant  être  décomposé  par  la  chaleur  et  n'étant  volatil  qu'au  rouge 
blanc,  décompose  tous  les  sels  formés  par  les  oxacides ,  excepté 
les  borates  et  les  silicates,  les  autres  acides  étant  plus  facileroéot 
volatils  que  lui  ;  mais  les  acides  borique  et  silicique,  moins  volatils, 
ne  peuvent  être  déplacés. 

L'acide  phosphorique  anhydre  s'obtient  facilement  en  dessé- 
chant ,  au  moyen  de  fragments  de  chaux  vive ,  l'air  contenu  dans 
une  cloche  A  {/ig»  106),  posée  sur  une  large  capsule  à  fondplalB, 
|À  ou ,  à  défaut  de  ce  vase,  sur  une  assiette.  Lorsque 

l'aire  est  ainsi  parfaitement  desséchée,  on  enlèvela 
petite  capsule  dans  laquelle  on  avait  placé  la 
chaux ,  et  l'on  met  à  sa  place  une  coupelle  conte- 
nant du  phosphore  bien  sec  que  l'on  enflamme. 
*g^^^^^  On  peut  aussi  faire  Texpérience  en  plaçant  la  cloche 
sur  le  mercure  :  l'acide  phosphorique,  en  se  formant,  absorbe  tous 
l'oxygène,  et  le  phosphore  s'éteint.  On  doit,  pour  le  conserver, 
l'introduire  rapidement  dans  un  flacon  séché  d'avance  ;  car,  dans  cet 
état,  l'acide  phosphorique  absorbe  presque  instantanément  l'eau 
hygrométrique  de  l'air,  et  finirait  par  se  Hquéfier  :  il  serait  impos- 
sible ensuite  de  lui  faire  perdre  cette  eau,  même  en  le  chauffiant  à  la 
température  rouge,  qui  le  vitrifierait,  puis,  si  Ton  élevait  davantage 
la  température ,  volatiliserait  en  même  %mps  l'acide  et  l'eau  qui 
serait  combinée.  On  ne  peut,  par  ce  mode  de  préparation,  obtenir 
que  de  petites  quantités  d'acide  phosphorique  anhydre. 

M.  Delalande  a  donné  le  procédé  suivant,  qui  en  rend  la  prépara- 
tion continue.  La  combustion  s'opère  dans  une  petite  capsule  àe 
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porcelaine  D  [fig.  107),  qui  est  disposée  à  peu  près  au  centre 

d'un  grand  ballon  A,  ayant 
en  regard  2  tubulures  B  et  C, 
et  un  large  col  E ,  auquel  on 
adapte  un  bouchon  traversé 
par  un  tube  de  verre  droit 
F,  jj,  de  12  millimètres  de  dia- 
mètre au  moins,  au-dessous 
duquel  est  suspendue  la  cap- 
sule D  par  des  fils  de  platine 
retenus  au  rebord  G  du  tube 
M/L^;)CMi -; ^- — '/  *  de  verre.  A'  la  tubulure  B  on 
Fig.  407.  adapte  un  tube  qui  est  réuni  à 

un  tube  enU,  K,  plein  de  poudre  humectée  d'acide  sulfurique  con- 
centré. A  la  tubulure  C  on  ajuste  un  large  tube,  courbé  à  angle 
droit,  qui  pénètre  à  travers  le  bouchon  du  flacon  H,  lequel  est  parfai- 
tement sec.  A  ce  bouchon  on  ajuste  un  tube  droit  en  tôle  J,  por- 
tant à  la  partie  moyenne  une  sorte  de  galerie  creuse,  dans  laquelle 
on  peut  brûler  de  l'alcool  ou  placer  quelque  charbon  rouge  pour 
déterminer  un  tirage  au  moyen  duquel  l'air  pénètre  dans  le  ballon 
par  le  tube  K  qui  est  plein  de  fragments  de  chlorure  de  calcium  pour 
le  dessécher.  On  a  maintenu  le  tube  F,  G,  bouché  pendant  que  l'on 
remplace  l'air  du  ballon  par  de  l'air  sec  :  ceci  fait,  on  enlève  le 
bouchon  qui  est  en  F,  on  fait  glisser  par  le  tube  dans  la  capsule  un 
fragment  de  phosphore  essuyé  avec  le  plus  grand  soin  dans  du 
papiçr  à  filtre  pour  qu'il  soit  parfaitement  sec  ;  on  l'enflamme  en 
le  touchant  avec  une  tige  métallique  fortement  chaufTéè,  et  l'on 
replace  inmiédiatement  le  bouchon  en  F.  Le  courant  d'air  établi 
par  l'aspiration  du  tube  J  entretient  la  combustion  du  phosphore. 
Une  petite  portion  de  l'acide  phospborique  est  entraînée  dans  le 
flacon  H  et  s'y  dépose  ;  la  plus  grande  partie  s'accumule  dans  le 
ballon  A.  Dès  que  le  fragment  de  phosphore  est  prêt  de  finir  sa 
combustion,  on  en  introduit  un  autre  bien  sec ,  et  l'on  bouche  im- 
médiatement à  chaque  fois  le  tube  F,  G  :  on  peut  ainsi  continuer 
l'opération  aussi  longtemps  que  l'on  veut,  et  préparer  de  la  sorte 
de  très-grandes  quantités  de  cet  acide. 

L'acide  ptiosphorique  forme  trois  hydrates  parfaitement  définis, 
représentés  par  les  formules  : 
PO'^HO ,  acide  monohydraté  ou  méiaphosphoriqtte  ; 
PO^  2  HO ,  acide  bihydraté  ou  pyrophogphorique  ; 
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PO^,  3  HO,  acide  trihydraté  ou  phosphorique  ordinaire. 

Ces  trois  hydrates  ont  été  déterminés  par  un  travail  très-remar- 
quable de  M.  Graham.  Ces  trois  acides  se  combinent  avec  des  pro- 
portions de  bases  égales  à  celles  de  Teau  avec  laquelle  ils  sont  com- 
binés, pour  former  des  sels  neutres  RO,  remplaçant  HO.  Le  premier 
esLdonc  monobasiq'ue,  le  second  (nbasique  et  le  troisième  tribasiqm, 
et  sont  ainsi  formulés  :       * 

PO^,RO  méiaphosphates  ; 

PO^,  2  BO  pyrophosphates  ; 

FO^,  3  RO  phosphates. 

Dans  les  pyrophosphates,  1  équivalentde  base  peut  être  remplacé 
pari  d'eau,  etFon  a  : 

P05,  RO,HO. 
Dans  les  phosphates  ordinaires,  i  ou  2  des  équivalents  de  base 
peuvent  être  remplacés  par  1  ou  â  équivalents  d'eau,  et  Ton  a  : 
POS  2  RO,  HO  ou  POS  RO,  2  HO. 


aciue  Mtfrr APHOttPHOBiauiB ,  po^ho. 

Lorsqu'on  dissout  Tacîde  phosphorique  anhydre  dans  une  quan- 
tité d'eau  quelconque ,  il  ne  se  combine  réellement  qii'avec  un  seul  de 
ses  équivalents;  le  reste  n'agit  que  comme  dissolvant  :  il  est  com- 
plètement neutralisé  par  i  seul  équivalent  de  base. 

Cet  hydrate  est  parfaitement  caractérisé  par  la  propriété  qu'il  a 
de  coaguler  l'albumine,  et  de  former  avec  l'oxyde  d'argent  un 
phosphate  blalic. 

La  molécule  de  cet  acide  peut  se  doubler,  tripler,  quadrupler, 
sextupler,  sans  éprouver  de  modification  dans  ses  propriétés  chimi- 
ques, et  donne  aussi  la  série  suivante,  qui,  bien  qu'assez  intéressante 
comme  exemple  d'isomérie  remarquable ,  est  loin  d'avoir  VimfOt- 
tance  des  trois  hydrates  distincts  : 

PO^,HO  acide  juGSio  m'étaphosphorigue  ; 

2  (PO^,  HO)  ou  2  P0S2  HO  acide  i^métaphosphorique; 

3  (PO^  HO)  ou  3  P0^3  HO  acide  tri  métaphosphorique ; 

A  (PO^  HO)  ou  4  P0%4  HO  acide  tetra  métaphosphoriq^^' 
6  (P0%  HO)  ou  6  P0^6  HO  acide  hexa  métaphosphorique. 
L'eau  de  ces  acides  peut  être  remplacée  par  des  quantités  corres- 
pondantes d'équivalents  de  blases. 
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Ces  divers  acides  métaphosphoriques  coagulent  de  même  Talbii- 
mine,  et  forment  avec  Toxyde  d'argent  des  métaphosphates  blarics. 

Quand  on  vitrifie  Tacide  phosphorique  ordinaire,  on  n'obtient  pas, 
comme  on  l'avait  cru  d'abord,  Tacide  PO^,  HO  ou  monométaphosplio- 
rique,  mais  la  modification  6  (  PO^ ,  HO)  ou  acide  hexamétaphospho- 
rique,  qui  est  incristallisable  ainsi  que  la  plupart  des  sels  qu'il  produit . 

L'acide  monométaphosphorique  ne  peut  être  isolé  qu'incoiîiplé- 
tement  de  ses  sels  métalliques  par  l'acide  sulfhydrique  :  les  sels  qu'il 
produit  avec  les  bases  alcalines  sont  eux-mêmes  insolubles,  si  ce 
n'est  dans  les  acides. 

L'acide  dimétaphosphorique  forme,  au  contraire,  des  sefesolubles 
avec  les  bases  alcalines;  avec  les  autres  bases  il  forme  des  sels  insolubles 
dans  l'eau,  maissolubles  dans  les  acides,  et  il  produit  facilement  des 
sels  doubles.  Il  prend  naissance  quand  on  chauffe  de  l'acide  phospho- 
rique trihydraté  avec  certains  oxydes,  principalement  celui  de 
cuivre.  C'est  de  ce  sel  que  l'on  retire  l'acide  au  moyen  de  l'acide 
sulfhydrique;  il  sert  en  outre  à  préparer  tous  les  autres  diméta- 
phosphates. 

L'acide  trimétaphosphorique  se  produit  par  la  fusion  de  1  équi- 
valent de  soîide  avec  i  d'acide  phosphorique,  ce  qui  produit  un  sel 
soluble  cristallisable  et  l'acide  tétramétaphosphorique,  en  calcinant 
2  équivalents  d'acide  phosphorique  trihydraté  avec  1  de  soude  et  i 
d'oxyde  de  cuivre  de  préférence,  ou  de  plomb. 

Les  sels  produits  par  ces  acides  sont  transformés  en  sels  de  cuivre 
ou  de  plomb,  que  l'on  décompose  par  l'acide  sulfhydrique  pour 
obtenir  les  acides  libres . 

Les  dissolutions  aqueuses  de  ces  divers  isomères  de  l'acide  méta- 
phosphorique,  abandonnées  à  elles-mêmes  pendant  un  certain  temps, 
produisent  de  l'acide  pyrophosphorique  et  enfin  de  l'acide  ordinaire. 
A  quelque  température  que  l'on  chauffe  l'acide  métaphosphorique, 
il  ne  peut  perdre  son  équivalent  d'eau  et  devenir  anhydre  ;  il  se  vo- 
latilise sans  se  déshydrater. 


ACIBE  PYROPHOliPHOBIQIJË  ,  P0^  2  HO. 

L'acide  pyrophosphorique  peut  être  réduit  à  l'état  vitreux; 
M.  Péligot  l'a  obtenu  cristallisé  :  les  cristaux  contenaient  2  équiva 
lents  d'eâu  ;  il  forme  des  sels  insolubles  quand  la  hase  n'est ipas  al- 

27. 
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câline.  Les  sels  solubles  précipitent  le  nitrate  d'argent  en  blaoc^ 
comme  font  les  métaphosphates;  mais  le  précipitén'est  pas  visqueux 
comme  celui  que  produisent  ces  derniers.  L'acide  pyrophoq[>horiqii.^ 
ne  coagule  par  l'albumine  ;  cependant  Berzélius  dit  le  contraire  :  cet% 
difTérence  tient  probablement  à  son  mode  de  préparation;  il  i^i 
précipite  pas  les  sels  de  baryte. 

Les  sels  qu'il  produit,  quand  ils  sont  neutres^  sont  représentés  par 
la  formule  P0^2R0;  mais  un  des   2  équivalents  de  base  peu^ 
être  remplacé  par  1  d'eau  ;  et  l'on  aPO^  RO,  HO,  qui  est  un  selacide. 
En  cbauflant  un  pyrophosphate  de  cette  formule  à  la  température 
rouge,  on  élimine  l'équivalent  d'eau  ;  il  reste  un  métaphosphate. 

L'acide  pyrophosphorique  s'obtient  en  chauffant  au  rouge  le 
phosphate  de  soude  ordinaire,  qui  n'est  pas  composé  de  PO^  3  NaO, 
mais  de  PO^,  2  Na,  0  HO;  l'équivalent  d'eau  étant  éIimiQé,(m  a 
PO^  2  NaO  ou  le  pyrophosphate  de  soude.  On  dissout  ce  sel  pour  le 
décomposer  par  une  dissolution  d'acétate  de  plomb;  ce  sel  insoluble 
est  lavé  et  rais  en  suspension  dans  l'eau,  et  décomposé  ensuite  |Nir 
l'acide  sulfhydrique  que  l'on  fait  passer  à  travers  la  liqueur.  Lors- 
que tout  le  plomb  est  précipité,  on  chasse  l'excès  d'acide  sulfhy- 
drique par  un  courant  de  gaz  acide  carbonique;  et  quand  l'odeur 
hépatique  a  disparu,  on  filtre.  Si  l'on  voulait  chasser  l'excès  d'acide 
sulfhydrique  par  l'ébuUition ,  il  y  aurait  transformation  en  acide  o^ 
dinalre  ou  trihydraté.  Berzélius  le  prépare  en  décomposant  le  pyro- 
phosphate de  soude  par  le  nitrate  d'argent,  et  en  décomposant  le  ' 
pyrophosphate  d'argent  par  l'acide  chlorhydrique  en  quantité  con- 
venable pour  transformer  l'oxyde  d'argent  en  chlorure,  puis  filtrant. 

La  dissolution  de  cet  acide  ne  peut  être  conservée;  au  bout  de 
peu  de  temps  il  devient  spontanément  acide  trihydraté. 


ACIBB  PHOSPHORIQUE  ordinaire,  P0^  3  HO. 

Cet  acide,  évaporé  en  consistance  sirupeuse  et  renfermé  dans 
un  flacon  h  Témeri,  produit  des  cristaux  que  M.  Peligot  a  trouvés 
composés  de  i  équivalent  d'acide  et  de  3  d'eau.  Cet  acide  est  extrê- 
mement énergique  ;  il  est  incolore ,  inodore  ;  sa  saveur  est  forte- 
lement  acide ,  et  il  rougit  le  tournesol ,  comme  tous  les  acides  puis- 
sants; il  est  soluble  en  toute  proportion  dans  l'eau.  Par  la  chaleur 
on  le  transforme  successivement  en  acide  pyro  puis  métaphos- 
phorique  vitreux  ;  et ,  si  l'on  continue  à  élever  sa  température,  il  ^ 
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volatilise  avec  son  eau,  ainsi  qu'il  a  été  dit  à  l'acide  métaphospho- 
rique.  Cet  acide  attaque  fortement  le  verre  et  la  porcelaine, 
n  ne  coagule  pasPalbumine,  et  peut  même  la  dissoudre  quand 
Ile  a  été  coagulée.  Ses  sels  solnbles  donnent  un  précipité  jaune 
làle  avec  le  nitrate  d'argent  :  ce  dernier  caractère  le  distingue 
ettement  des  acides  pyro  et  métaphosphorique. 
On  peut  obtenir  l'acide  phosphorique  :  i^  en  décomposant  le 
•hosphate  dé  plomb  par  Facide  sulfhydrique  ou  par  Tacide  sul- 
iri^e.  Dans  ce  dernier  cas,  on  doit  chauffer  dans  un  creuset  de 
latine  Tacide  réduit  en  consistance  sirupeuse  presqu-au  rouge, 
oor  chauffer  Texcès  d'acide  sulfurique. 

2®  En  chauffant  au  rouge  dans  un  creuset  de  platine  le  phos- 
hate  d'ammoniaque,  cette  base  est  volatilisée  :  Tacide  se  vitrifie  et 
evient  acide  métaphosphorique  qui,  disâout  à  chaud  dans  Teau^ 
evient  acide  ordinaire. 

Le  procédé  le  plusemployé  consiste  àtraiter  3  parties  de  phosphore 
ar20  d'acide  nitrique  à  âO<>  du  pèse-acide,  dans  une  petite  cornuede 
erre  A  {fig.  108)  ^  dont  le  col  s'engorge  dans  un  ballon  B  que 
j^  Tonrefroidit.  OnchaufTetrès  doucement, 

jusqu'à  ce  que  la  réaction  commence  :  il 
faut  alors  retirer  tout  le  feu  y  sans  quoi 
l'action  serait  tellement  vive  qu'il  y 
aurait  à  craindre  une  exfrfosion  très- 
dangereuse.  Lorsque  tout  le  phosphore 
pig.  108.  a  disparu ,  on  voit  encore  des  vapeurs 

utilantes  se  former  ;  car  il  a  été  ti'ansformé  eu  partie  en  acide 
hosphoreux  y  qui  ensuite  se  change  en  acide  phosphorique  aux  dé- 
ens  d'une"*  partie  de  l'excès  d'acide  nitrique. 
On  concentre  dans  la  cornue  jusqu'à  consistance  sirupeuse^  mais 
as  plus,  parce  que  le  verre  serait  attaqué.  On  achève  de  chasser 
acide  nitrique  en  concentrant  dans  une  capsule  de  platine. 
L'acide  phosphorique  anhydre  est  composé  de  : 

Phosphwe 44,44 

Oxygène 55,56 

100,00 

On  peut  l'obtenir  encore  par  une  réaction  dont  on  parlera  plus 
>in.  Les  divers  acides  phosphoriques  ne  sont  employés  que 
^ans  les  laboratoires. 

L'acide  phosphorique  contient  quelquefois  de  Tacide  arsénique. 


4f3  AqiBE  PHOSPHOREUX. 

En  parlant  de  ce  dernier  corps,  nous  verrons  comment  on  peut   le 
séparer  de  Tacide  phosphorique. 


A€«»B  PHOSPHOREUX,   PO'  ==  56  OU  700. 

L'acide  phosphoreux  peut  être  anhydre  ou  hydraté;  wihydre,  il 
est  solide,  blanc,  volatil;  il  a  une  très-grande  affinité  pour  Teau^ 
qui  le  dissout  en  grande  quantité  ;  exposé  à  Tair,  il  absorbe  spon- 
tanément Toxygène,  et  se  change  en  acide  phosphorique  :  si  on  le 
chauffe  un  peu,  il  brûle  avec  flamme,  en  donnant  le  même  résultat. 
On  prépare  cet  acide  en  introduisant  du  phosphore  bien  essuyé 
avec  du  papier  à  filtre  dans  un  tube  A,  B  (  fig.  109  ),  effilé  en  C; 

à  l'ouverture  A  on  adapte  un  tube 
courbé  à  angle  droit,  fixé  par  un 
bouchon  au  col  d'un  flacon  D,  qui 
porte  à  la  partie  inférieure  une 
tubulure  à  laquelle  est  ajusté  un 
robinet  Ë.  On  chauffe  légèrement 
Fig.  <•».  le  tube  A ,  B  ;  on  entr'ouvre  le  ro- 

binet E  pour  faire  écouler  très-lentement  l'eau  du  flacon.  L'air 
pénètre  peu  à  peu  dans  le  flacon  en  traversant  le  tube  AB,  dans 
lequel  il  entre  par  la.  partie  effilée  C.  L'acide  phosphoreux  se 
volatilise  en  se  forman^t,  et  yient  se  condenser  dans  la  partie  froide 
du  tube  A  B. 


ACIOB  PHOSPHOREUX  HTOIlAVÉ,  I>0^  3  HO. 

L'acide  phosphoreux  hydraté  est  susceptible  de  cristalliser;  les 
cristaux  ont  la  formule  donnée  plus  haut  \  leur  forme  est  un  parallé- 
îipipède  :  on  ne  peut  le  ramener  à  l'état  d'acide  anhydre;  l'eau  se 
décompose  et  produit  de  l'acide  phosphorique  et  de  l'hydrogène 
phosphore.  Il  réduit  facilement  les  oxydes  de  cuivre,  de  mercure, 
d'argent.  Les  métaux  qui  décomposent  l'eau  sous  l'influence  des 
acides  le  font  avec  dégagement  d'hydrogène  phosphore  et  forma- 
tion d'acide  phosphorique,  et,  par  suite,  de  phosphates. 

L'acide  sulfureux  lui  cède  son  oxygène  pour  le  transformer  en 
acide  phosphorique;  le  soufre  se  dépose.  Cette  propriété  de  l'acide 
phosphoreux  est  employée  à  reconnaître  sa  présence  dans  l'acide 
phosphorique,  lorsqu'il  a  été  obtenu  par  l'action  de  l'acide  nitrique 
*ur  le  phosphore. 


AilJDB  HTPOPHOSPHOREUX.  42^ 

L'acide  phosphoreux  hydraté 
s'obtient  facilement  par  Faction  du 
chlore  sur  le  phosphore  placé  sous 
de  Teau  portée  à  la  température  de 
■4-  50®  environ.  L'appareil  se  com- 
pose d'un  ballon  A  (flg.  110),  d'où 
l'on  dégage  le  chlore  qui  passe  dans 
un  flacon  laveur  B,  et  de  là  dans 
une  éprouvette  à  pied  C,  contenant 
le  phosphore  sur  lequel  on  verse  de 
Fig.  «0.  l'eau  chaude  :  le  tube  abducteur  D 

ige  dans  le  phosphore.  Il  faut  ne  pas  faire  passer  un  excès  de 
ire,  parce  qu'alors  on  aurait  de  l'acide  phosphorique  et  non  de 
de  phosphoreux.  Dans  cette  opération ,  les  affinités  du  phos- 
re  pour  l'oxygène  et  du  chlore  pour  l'hydrogène  déterminent 
écomposition  de  l'eau,  et  l'on  a  : 

F  -|_3  Cl  4-3  H0  =  P0^-h3  HCl. 
i  l'on  faisait  passer  un  excès  de  chlore,  on  aurait  : 

P  +  5  C1-H5  H0==^P05 -H  5  HCl. 
n  pourrait  donc  obtenir  l'acide  phospho^que  p^r  ce  procédé, 
'ncide  phQ|$phor^ux  anhydre  est  composé  de  : 
Phosphore.    .     66^67 
Oxygène.    .  .     33,33 
100,00 


ACIOB  HYPOPH<HtPHOBEUX,    PO  =40  ou  500. 

acide  hypophosphoreux  a  été  découvert  parDulong;  maissa  véri- 
ô  constitution  n'est  connue,  ainsi  que  ç^^lJe  4ie  l'acide  phosphoreux 
i^té ,  que  depuis  le  travail  de  M.  Wurtz,  qui  en  même  temps  a 
rminé  celle  des  phosphites  et  des  hypophosphites. 
ît  acide  n'est  connu  qu'à  l'état  d'hydrate  conteilant  3  équiva- 
>  d'eau  :  sa  formule  devient  PO,  3  HO.  On  ne  peut  lui  faire  aban- 
ler  cette  eau  ;  car  en  s'évaporant  au  delà  de  la  consistance  vis- 
ise,  l'eau  se  décompose  et  produit,  comme  avec  l'acide  phos- 
'eux,  de  l'acide  phosphorique  et  de  l'hydrogène  phosphore  :  ce 
lier,  dans  ces  deux  réactions,  contient  du  phosphure  liquide  qui 
ind  spontanément  inflammable. 


4^  ACIDE  PHOSPHATIOUE. 

L'acide  hypophosphoreuxn'apu  être  obtenu  cristallisé  :  il  est  inco* 
lore^  très-acide  ;  il  atMsorbe  rapidement  l'oxygène  del'air^  et  réduit  plu- 
sieurs oxydes  métalliques.  Il  se  combine  avec  les  autres  pour  former 
des  hypophosphitesqui  retiennent  des  3  équivalents  d'eau  deracide^ 
qu'ils  ne  peuvent  perdre  qu'en  se  transformant  en  phosphates.  Leur 
formule  est  donc  PO,  R0,2  HO. 

L'acide  hypophosphoreux  réduit  quelques  oxydes  métalliques, 
quoiqu'ils  soient  à  l'état  de  sels.  Avec  le  sulfate  de  cuivre,  le  résultat 
varieselonla  température.  Si  l'on  chauffe  légèrement,  on  n'obtint  pas 
du  cuivre  métallique,  mais,  selon  M.  Wurtz,  un  hydrure  de  cuivre; 
si,  au  contraire,  on  fait  bouillir  le  mélange,  on  n'a  que  du  cuivre  métal- 
lique et  un  dégagement  d'hydrogène  ;  avec  le  nitrate  d'ai^ent  neutre,  ^ 
l'argent  métallique  se  dépose  sans  dégagement  d'hydrogène  ;  léqui- 
valents  d'oxyde  d'argent  sont  réduits ,  et  l'on  a  1  équivalent  d'acide 
phosphorique  mêlé  d'acide  nitrique. 

P0+  4  (AgO,  NO^)  =  4  Ag+PO^  4-4  N0\ 

On  obtient  l'acide  hypophosphoreux,  soit  en  décomposant  Thypo- 
phosphite  de  baryte  par  l'acide  sulfurique,  soit  en  décomposant 
rhypophosphite  de  plomb  par  l'acide  sulfhydrique  :  on  chasse  l'excès 
de  cet  acide  par  un  courant  de  gaz  acide  carbonique. 

Dans  les  deux  cas,  la  Uqueur  est  filtrée  et  évaporée  dans  le  vide  en 
plaçant  le  vase  qui  la  contient  au-dessus  d'une  cuvette  renfermant 
de  l'acide  sulfurique  concentré.  11  est  sans  usages. 

L'acide  hypophosphoreux,  supposé  sec,  est  composé  de  : 
Phosphore.  .  .    80 
Oxygène.  •  .  .    20 

m 


ACIDE  PHOfiPHATIQUE,P30'3. 

Cet  acide  est  constitué  comme  l'acide  chlorochlorique,  et  pourrait 
recevoir  une  dénomination  semblable  :  il  se  comporte  de  la  même 
manière,  en  ce  sens,  qu'il  ne  produit  pas  de  sels  spéciaux,  mais  en 
même  temps  des  phosphites  et  des  phosphates.  Ce  motif  ne  serait  pas 
cependant  suffisant  pour  décider  que  ce  n'est  pas  un  acide  simple, 
puisqu'on  a  vu  que  l'acide  liyponitrique  ne  formait  pas  de  sels  par- 
ticuliers, mais  un  mélangede  nitrate  et  de  nitrite,  quoiqu'on  lui  assigne 
pour  composition  la  formule  P^O'^,  ce  qui  représente  PO^-4-2P0S 
ces  rappoils  peuvent  varier  selon  la  température  à  laquelle  il  se  pro- 
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duit  :  plus  la  température  est  basse^  plus  la  proportion  d'acide  phos- 
phoreux est  considérable;  plus  elle  est  élevée,  plus  Tacide  phospho* 
rique  domine. 

Ses  propriétés  n'ont  doncrien  de  particulîerjelles  sont  cellesde  deux 
acides  dont  on  peut  le  supposer  composé  et  que  nous  avons  décrites. 
Cet  acide  résulte  de  la  combustion  spontanée  et 
lente  du  phosphore  à  Pair  humide.  Pour  l'obtenir 
on  dispose  un  entonnoir  Difig.  lii)  sur  une  éprou- 
vette  à  pied  Ë^  ou  sur  un  tlacon  posé  sur  une 
capsule  à  fond  plat  ou  une  assiette  F  contenant  de 
Veau  :  on  recouvre  le  tout  d'une  cloche  A,  ayant 
deux  tubulures  B  et  C  en  regard,  que  l'on  ferme  im- 
Fig.  <H.  parfaitement  avec  des  bouchons  de  papier.  Dans 
l'entonnoir  on  dispose  quelques  tubes  de  verre  effilés  par  un  bout, 
dans  chacun  desquels  on  introduit  un  bâton  de  phosphore.  Par  cette 
disposition  la  combustion  ne  s'opère  que  lentement,  et  la  tempéra- 
ture ne  peut  pas  s'élever  au  point  de  fondre  et  d'enflammer  le  phos- 
phore. L'acide  qui  se  forme  produit  des  vapeurs  qui,  étant  plus 
pesantes  que  l'air,  tombent  dans  le  vase  destiné  à  recevoir  l'acide  qui 
se  présente  sous  la  forme  d'un  liquide  sirupeux. 

On  emploie  quelquefois  cet  acide  dans  les  laboratoires,  comme 
sll  n'était  composé  que  d'acide  phosphoreux. 


OXYDE  bE  PHOSPHOUB,  P'O  =7  2  ou  900. 

L'oxyde  de  phosphore  se  présente  sous  deux  états  isomériques  et 
forme  un  hydrate  ;  cet  oxyde  a  souvent  été  considéré  comme  hypo- 
thétique. Les  travaux  de  M.  Leverrier  sur  ce  corps  et  ses  modifica- 
tions l'ont  mis  hors  de  doute  :  l'une  d'elles  est  rouge,  l'autre  jaune. 

OXYDE   DE  PHOSPHORE  ROUtiE. 

L'oxyde  de  phosphore  rouge  est  de  la  même  couleur  que  le 
minium,  un  peu  brun  cependant  quand  il  est  en  masse  -,  les  grains 
isolés  paraissent  d*un  rouge  vif;  la  poudre  en  est  jaune;  il  est  insipide 
et  inodore.  Chauffé  à  l'abri  du  contact  de  l'air  et  de  l'oxygène ,  il 
supporte  une  température  de  -f-  300*»  sans  éprouver  d'altération  ; 
sa  couleur  devient  seulement  plus  foncée;  à  H-  400°,  il  se  décom- 
pose en  phosphore  qui  distille  et  en  acide  phosphorique  : 
.5  P^O  =  4  P  4- P0\ 
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Lorsqu'on  le  chauffe  au  contact  de  Tair,  il  ne  s'enflamme  qu'à 
une  température  assez  élevée  pour  qu'il  se  décompose  :  c'est  doac 
probablement  non  pas  Foxyde  de  phosphore  lui-même  qui  s'en- 
flanmie^  mais  le  phosphore  qui  distille  par  suite  de  la  décomposi- 
tion. 

L'air  et  Toxygène  secs  sont  sans  action  sur  l'oxyde  de  phosphore 
à  la  température  ordinaire  :  lorsqu'ils  sont  humides^  il  absorbe  len- 
tement l'oxygène,  et  répand  une  faible  odeur  d'hydrogène  phos- 
phore ,  mais  sans  répandre  de  lueur  dans  ^obscurité,  s'il  n'est  pas 
mêlé  de  phosphore. 

L'oxyde  de  phosphore  est  insoluble  dans  Teau,  l'alcool,  les 
huiles  essentielles,  le  sulfure  de  carbone  :  on  se  sert  de  ce  deimer 
dissolvant  pour  lui  enlever  le  phosphore  qui  pourrait  y  être  mêlé. 

Le  chlore  le  change  en  acide  phosphorique  et  en  perchlorure  dç 
phosphore. 

P*0  -h  5  Cl  =  PO^  -+-  PCP. 

L'acide  sulfurique  le  transforme  en  acide  phosphorique;  il  se 
dégage  de  l'acide  sulfureux.  L'acide  nitrique  lé  change  aussi  en 
acide  phosphorique.  Les  sels  de  peroxyde  de  fer  le  changent  en 
acide  phosphorique  et  sont  réduits  à  l'état  de  sels  de  protoxyde. 
Lorsqu'on  le  mêle  avec  du  chlorate  de  potasse,  il  détone  si  facile- 
ment qu'il  est  dangereux  de  faire  cette  expérience. 

On  produit  toujours  une  petite  quantité  d'oxyde  de  phosphore 
quand  on  brûle  ce  corps,  soit  pour  préparer  l'acide  phosphorique, 
soit  pour  avoir  le  nitrogène  :  mais,  lorsqu'on  veut  l'obtenir  en  quan- 
tité un  peu  notable,  on  fait  passer  un  courant  d'oxygène  préparé 
par  le  chlorate  de  potasse  dans  une  petite  cornue  A  (/^*  112)  à  1& 

A.y^—~~^.^__i^ surface  de   phosphore  fondu  soi» 

Teau  dans  une  épouvette  à  pied  Bj 
la  combustion  s'y  opère  avec  une 
flamme  très-vive,  quoique  sous  l'eau 
on  obtient  en  même  temps  de  l'acide 
phosphorique  qui  reste  en  dissolution 
Fig.  ^^  ^  et  de  l'oxyde  de  phosphore  en  flocons 
rouges.  On  continue  l'opération  tant  que  le  phosphore  n'a  pas 
entièrement  disparu.  On  refroidit  l'eau  :  on  jette  sur  un  filtre,  et  on 
Jave  l'oxyde  pour  enlever  Tacide  phosphorique;  mais  il  retient 
toujours  un  peu  de  phosphore,  que  Ton  peut  enlever  par  le  sulfure 
de  carbone. 

Pour  le  purifier,  on  peut  le  placer  humide  sous  une  cloche 
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i    '  ■  ♦ 

Oint  Tair  ne  peut  se  renouveler  que  lentement  :  le  phosphore  le 
lange  en  aeîde  phosphorîque  que  Ton  enlève  au  moyen  de  lavages^ 
iiand  il  n'est  plus  lumineux  dans  robseurité.  M.  Beissenger  le  pu- 
fie  en  le  faisant  bouillir,  soit  avec  Tacide  iodique^  soit  avec 
iodate  de  soude  et  de  Tacide  sulfurique.  Enfin  on  peut  enlever  le 
bosphore  en  séchant  le  mélange  et  le  traitant  par  le  sulfure  de 
irbone  mêlé  d'alcool  anhydre  ou  même  seul. 

OXYDE  DE  PHOSPHORE   JAUNE. 

Cet  oxyde  peut  être  anhydre  ou  hydraté;  il  diffère  encore  de 
)xyde  rouge^  qui  est  complètement  indifférent,  en  ce  qu'il  peut  se 
Hiibiner  avec  les  bases  ^  à  l'égard  desquelles  il  joue  le  rôle  d'un 
iide  faible. 

L'oxyde  de  phosphore  absorbe  le  gaz  ammoniac  dont  il  perd 
le  partie  à  l'air  ;  le  reste  ne  peut  être  enlevé  qu'au  moyen  des 
ides. 

Les  oxydes  faciles  à  réduire  le  changent  en  acide  phosphoriqqe  et 
phosphore^  qui  produisent  un  mélange  de  phosphate  et  dephos^ 
me.  Non-seulement  il  peut  se  combineravecreau,'maisencore  ils'y 
i8out^  ce  qui  donne  un  moyen  facile  de  le  séparer  du  phosphore 
*il  contiendrait  sans  cela;  l'hydrate  d'oxyde  jaune  se  change  en 
;  oxyde  anhydre  lorsqu'on  le  dessèche,  même  à  froid,  dansle  vide  ; 
e  présente  alors  sous  forme  de  grains  cristallins  rouges.  L'hydrate 
lour.formule  :  P^O,  2  HO. 

if.  Leverrier  a  donné  le' procédé  suivant  pour  préparer  cette 
dification  de  l'oxyde  de  phosphore ,  procédé  qui  le  lui  avait  fait 
louvrir  en  cherchant  à  obtenir  un  chlorure  de  phosphore  autre 
s  ceux  connus,  et  qu'il  pouvait  espérer  d'après  les  combinaisons 
k'  constatées  du  phosphore  avec  l'oxygène  ;  voici  le  procédé  : 
)n  dissout  du  phosphore  avec  du  protochlorure  de  phosphore, 
it  la  formule  est  PCP,  dans  un  ballon  qu'on  laisse  ouvert  et  que 
texpose  à  la  lumière.  Au  bout  d'un  peu  de  temps  il  se  produit 
i  surface  de  la  liqueur  une  croûte  blanchâtre,  qui  est  un  mélange 
cide  phosphorique  et  phosphoreux,  et  sur  les  parois  du  vase  une 
ûte  jaune  qui  est  une  combinaison  de  1  équivalent  d'oxyde  de 
îephore  avec  1  d'acide  phosphorique;  cette  croûte  jaune  est 
»i  déposée  à  la  surface  du  phosphore  ;  on  décante  le  liquide ,  et 
a  traite  la  partie  solide  par  l'eau,  qui  dissout  cette  combinaison 
l'acide  phosphorique  libre ,  tandis  que  le  phosphore  çeste  seul, 
dissolution  est  jaune|;  on  la  sépare  du  phosphore  par  décantation^ 
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pour  la  chauffer  à  -h  80®.  L'oxyde  se  dépose  en  poudre  jaune,  qui 
est  rhydrate.  Pour  avoir  Toxyde  anhydre,  on  le  dessèche  dûis  le  vide. 
Les  deux  modifications  ont  exactement  la  même  composition,  et 
contiennent  : 

Phosphore 88,89 

Oxygène ll,li 

100,00 


PHOfiPHIJBB  DE  IVITBOttâNB,  PN'  =:  46  ou  760. 

Le  phosphure  de  nitrogène  a  été  découvert  par  M.  H,  Rose  :  Davy 
Tavait  obtenu;  mais,  ne  l'ayant  pas  étudié,  il  l'avait  confondu  avec  une 
autre  combinaison.  Ce  composé  est  sous  forme  de  poudre  blanche, 
insipide,  inodore,  inaltérable  à Tair,  même  quand  on  le  chauffe; 
il  n'est  pas  volatil,  et,  chauffé  même  au  rouge,  il  n'éprouve  qu'une 
combustion  partielle ,  d'où  il  résulte  de  l'acide  phosphorique  qui 
préserve  le  reste  en  l'enveloppant.  Beaucoup  de  métaux  le  décom- 
posent à  chaud  et  produisent  des  phosphures  ;  aussi  faut-il  se  garder 
de  le  chauffer  dans  des  vases  de  platine,  qui  seraient  inévitablement 
percés. 

Le  phosphure  de  nitrogène  est  insoluble  dans  l'eau,  Falcool,  Té- 
ther:  le  chlore  est  sans  action  sur  lui,  même  à  la  température  rouge; 
rhydrogène  le  décompose  lentement  au  rouge,  en  s'emparant  du 
nitrogène  pour  produire  de  Tammoniaque  pendant  que  le  phos- 
phore libre  distille.  L'acide  nitrique  le  dissout  et  le  change  en  acide 
phosphorique  ;  il  s'enflamme  dans  la  vapeur  d'acide  nitrique ,  IV 
cide  sulfurique  l'oxyde  aussi  à  chaud.  L'acide  sulfhydrique  se  com- 
bine avec  lui,  et  donne  un  produit  volatil  dont  les  vapeurs  cristalli- 
sent confusément  en  se  condensant  :  ce  produit  jaune  clair  n'a 
pas  été  étudié. 

Les  dissolutions  alcalines  bouillantes  le  décomposent  en  dégageant 
de  l'ammoniaque;  les  hydrates  alcalins  donnent  le  même  résultat 
quand  on  les  chauffe  au  rouge  avec  ce  corps  :  il  y  a  formation  de 
phosphate;  néanmoins  les  carbonates  alcalins,  dans  cette  même  cir- 
constance, ne  dégagent  pas  d'ammoniaque,  mais  du  gaz  nitrogène 
et  de  l'acide  carbonique;  mêlé  avec  du  nitrate  de  potasse,  il  détone 
fortement  lorsqu'on  chauffe  au  point  de  fondre.  M.  H.  Rose  a  dé- 
couvert en  même  temps  un  isomère  de  ce  composé;  cet  isomère  est 
noirâti*e,  mais  présente  la  même  compositiop. 
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Pour  obtenir  le  phosphure  de  nitrogëne ,  on  chauffe  au  rouge  ^ 
dans  une  atmosphère  d  acide  carbonique  ou  d'hydrogène  parfai- 
tement sec,  du  chlorure  de  phosphore  ammoniacal ,  dont  la  formule 
estPd^  5  NH^  :  il  se  forme  du  chlorhydrate  d'ammoniaque,  du  phos- 
I^ure  de  nitrogène^  puis  un  peu  d'ammoniaque  et  de  phosphore. 
Le  produit  est  purifié  eh  le  traitant  par  l'eau  qui  enlève  le  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  et  l'ammoniaque.  Il  est  composé  de  : 

Phosphore 53,33 

Nitrogène 46,67 

100,00 
M.  Gerhardt  y  a  trouvé  de  l'hydrogène  et  du  chlore  \  ce  dernier 
oorps  n'aurait  certainement  pas  échappé  à  M.  H.  Rose  quand  il  en  a 
fiât  l'analyse;  il  est  possible  que  dans  le  composé  examiné  par 
M.  Gerhardt  il  y  eût  une  petite  quantité  d'une  autre  combinaison 
fie  l'on  examinera  plus  loin. 


fhOVOCHIiORUBB  DE  PHOfiPHORB»  PCP  =  138,5  on  1729,1. 

Le  chlore  a  été  combiné  jusqu'ici  seulement  en  deux  proportions 
avec  le  phosphore  :  la  première  correspond  à  l'acide  phosphoreux; 
Fautre,  à  l'acide  phosphorique. 

Le  protochlorure  de  phosphore  est  un  liquide  incolore ,  d'une 
odeur  particulière^très-vive  et  irritante;  il  répand  d'épaisses  fumées 
IPair ;  sa  densité  est  1,45;  il  bouta  -h  78**.  La  densité  de  sa  vapeur 
est  4,742,  d'après  le  calcul  ;  l'expérience  a  donné  4,85.  Il  ne  rougit 
>»  le  papier  de  tournesol  sec  ;  il  le  rougit,  si  ce  papier  est  humide. 
Ge  phénomène  dépend  de  l'action  que  l'eau  exerce  sur  ce  corps;  en 
effiet,  si  l'on  verse  du  protocblorurede  phosphore  dans  un  verre  con- 
tenant de  reau,il  tombe  aufond,  et  les  deux  corps  réagissent  l'un  sur 
Taotre;  il  se  forme  de  l'acide  phospljpreux  et  de  l'acide  chlorhydri- 
çie;  cette  réaction  constitue  le  meilleur  procédé  pour  obtenir  l'acide 
phosphoreux  pur  : 

PCP  +  3HO  =  P05  +  3Ha. 

Le  protochlorure  de  phosphore  dissout  une  assez  grande  propor- 
ti(m  de  phosphore  ;  mais  elle  n'a  pas  été  déterminée  :  on  ne  sait  pas 
^  c'est  une  combinaison  particulière  du  phosphore  avec  le  chlore,  ou 
iU)e  simple  dissolution  :  cependant,  en  raisonnant  par  analogie,  cette 
<lernière  hypothèse  est  la  plus  probable  ;  car,  lorsqu'on  traite  par  l'eau 
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ce  liquide^  dont  les  caractères  extérieurs  sont  les  mêmes  que  ceox 
du  protochlorure  de  phosphore ,  on  produit  de  l'acide  phôsphoreui, 
de  Tacide  chlorhydrique  et  du  phosphore.  On  doit  penser  que,  s'il  y 
avait  combinaison  réelle,  elle  correspondrait  à  l'acide  hypophospho^ 
reux,  PO,  et  aurait  pour  formule  PŒ;  la  réaction  devrait  donc  être: 
PC1+H0=P0+HG1. 
En  supposant  même  que  ce  fût  un  mélange  quelconque  de  PCI 
avec  PGP,  on  aurait  un  mélange  correspondant  de  PO  avec  PO^,  et 
il  n'y  aurait  pas  de  dépôt  de  phosphore. 

Pour  préparer 
le  protochlonire 
de  phosphore,  on 
monte  un  appareil 
composêd'un  bal- 
lon A  [fig.m], 
d'oiiVonfaitdéga- 
ger  du  chlore  qui 
Fig.  113.  passe  dans  un  tt- 

con  laveur  B,  de  là  dans  un  tube  en  U,  c,  contenant  du  chlorure 
de  calcium  ou  de  la  ponce  humectée  d'acide  sulfurique ,  pour  des- 
sécher le  gaz  qui  arrive  dans  une  petite  cornue  tubulée  D,  conte- 
nant du  sable  sur  lequel  est  placé  le  phosphore  que  Ton  maintient 
en  ébullition  pour  qu'il  ne  se  produise  pas  de  perchlorure  :  le  sable 
est  destiné  seulement  à  prévenir  la  rupture  de  la  cornue;  ce  quia 
souvent  lieupàr  suite  de  la  grande  élévation  de  température  produite 
par  la  combinaison . 

Le  protochlorure,  qui  est  volatil,  distille  dans  un  ballon  tubuléE, 
qu'il  faut  avoir  soin  de  refcoidir  pour  condenser  les  vapeurs. 
Le  protochlorure  de  phosphore  est  composé  de  : 

Phosphore. 23,13 

Chlore. 76,87 

100,00  ' 


PJBRCHIiOBURPS  DE  PHOSPHORE,  PGP  =  209,5  OU  261,6. 

Le  perchlorure  de  phosphore  est  solide,  blanc,  cristallin  ;  sonodear , 
très-irritante,  est  sensiblement  la  même  que  celle  du  protochlo- 
rure; la  vapeur  affecte  vivement  les  yeux;  il  est  fusible  à  une 
température  voisine  de  +  14f8o,  qui  est  celle  de  son  ébullition.  Ses 
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réactions  sont  du  même  ordre  que  celles  du  protochlorure  ;  Teau^ 
m  le  décomposant,  produit  de  Tacide  phosphorique  et  de  Tacîde 
chlorhydrique.  Pendant  la  réaction,  les  phénomènes  sont  les  mêmes 
que  ceux  produits  par  le  protochlorure  ;  mais  la  chaleur  est  assez 
forte  pour  volatiliser  de  Teau  et  de  l^acide  chlorhydrique  : 

PC15+5H0  =  P05+5HG1.] 

Onpeutemployer  cette  réaction  pour  obtenir  l'acide  phosphorique 
La  densité  de  la  vapeur  de  perbhlorure  de  phosphore  est  3,65. 
H.  Gahours  a  remarqué  une  grande  différence  dans  cette  densité 
bbservée  aux  diverses  températures ,  ce  qui  est  une  conséquence  nà- 
ituf^lle  ;  mais  en  même  temps  il  a  vu  qu'elle  ne  variait  plus  sensible-^ 
ment  à  partir  de  +290®. 

Lorsqu'on  le  fait  fondre  avec  du  soufre,  on  obtient  un  produit  li- 
quide, incolore  transparent,  que  l'on  ne  purifie  qu'avec  peine;  il 
lH)utà+100o,selonM.  Gladstone;  il  a  pour  formule  :  PCl^  S^. 

L'acide  sulfureux  peut  former  indirectement  une  combinaison 
^  a  pour  formule  PG1^  2  SO',etque  Ton  obtient  par  la  réaction  de 
facide  sulfurique  anhydre  sur  le  protochlorure  de  phosphore,  ou 
fliême  en  faisant  agir  1^  gaz  sulfureux  sur  le  perchlorure.  C'est  un  li- 
quide incolore,  dont  l'odeur  est  très-pénétrante  et  dont  la  densité  est 
^>(57,  qui  bout  à+lW  environ,  et  que  l'eau  décompose  en  donnant 
<les  acides  phosphorique,  sulfureux  et  chlorhydrique.  L'iode  le  colore 
en  rouge;  le  perchlorure  de  phosphore  le  dissout  en  grande  quan- 
fté,  et  l'on  peut  alors  faire  cristalliser  ce  chlorure,  qui  prend  là  forme 
le  tables  ou  prismes  très-aplatis,  à  base  carrée . 

M.  H.  Rose,  qui  à  obtenu  ce  composé,  en  a  produit  un  second  en 
^  mettant  en  contact  avec  un  excès  d'acide  sulfureux,  qui  a  produit 
tin  corps  pareil  en  apparence,  ayant  les  mêmes  propriétés,  mais  qui  a 
IKmr  composition  PGIS  3  SO*. 

L*acide  sulfurique  donne,  avec  le  perchlorure,  un  composé  re- 
JHrésentépar  Pei^,  SO^,  qui  se  forme  quand  on  fait  passer  de  la  vapeur 
le  perchlorure  sur  du  sulfate  de  mercure  à  chaud;  et  par  l'action 
directe  de  l'acide  sulfurique  anhydre  sur  le  perchlorure  on  en  ob- 
tient un  représenté  par  PG1^,2  SO*.  Les  liquides  incolores  qui  résultent 
de  ces  deux  opérations  sont  décomposés  par  l'eau  ,  et  donnent  des 
^ides  phosphorique,  sulfurique  et  chlorhydrique. 

L'acide  phosphorique  anhydre  se  combine  avec  le  perchlorure, 
®t  donne  un  liquide  incolore  représenté  par  PGF,PO^ 
I^'autres  acides  se  combinent  de  même  avec  lui,  nécessairement 
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quand  ils  sont  anhydres,  comme  les  précédents ,  puisque  Teau  dé- 
compose tous  ces  produits ,  et  donnent  des  composés  non  encore 
étudiés. 

On  peut  remplacer  dans  ce  corps  une  partie  du  chlore  par  une 
quantité  correspondante  d'oxygène.  M  Wurtz  a  observé  que  la  va- 
peur d'eau,  à  la  température  ordinaire,  était  décomposée  parleper- 
chlorure  de  phosphore,  auquel  elle  enlève  2  équivalents  de  chlore  en 
y  substituant  2  équivalents  d'oxygène  : 

Pa^  +  2  HO  =  PGP0*+2  HCl. 

Ce  produit,  nommé  chloroxyde  de  phosphore  y  est  un  liquide  inco- 
lore^ dont  l'odeur  est  la  même  que  celle  du  perchlorure;  il  répand 
des  fumées  à  l'air  :  sa  densité  est  1,7  ;  l'eau  le  décompose  comme  le 
perchlorure. 

SéruUas  avait  déjà  obtenu  un  composé  du  même  ordre  par  l'action 
de  l'acide  sulfbydrique  sur  le  perchlorure  : 

PCP  -I-  2  HS =Pa^»  +  2  HCl. 

Ce  corps,  désigné  par  le  nom  Aechlorosulfure  de  phosphore^  est  un 
liquide  jaunâtre,  qui  perd  sa  couleur  quand  on  le  chauffe.  Sa  den- 
sité est  plus  grande  que  celle  de  l'eau,  qui  ne  le  décompose  pas; 
mis  en  contact  avec  les  bases,  il  se  décompose  en  donnant  des 
sulfophosphates  et  des  chlorures,  de  l'oxygène  se  substituant  à  tout 
le  chlore  de  la  manière  suivante  : 

PCPS*  +  6RO=P03S%  3RO+3RC1. 

L'acide  sulfophosphorique  qui  se  produit  est  tribasique ,  comme 
l'acide  phosphorique  ordinaire. 

M.  H.  Rose  a  obtenu,  par  l'action  de  l'hydrogène  phosphore  dans 
du  chlorure  de  soufre,  un  liquide  Jaune,  sirupeux,  représenté  par 
PS'%  CH. 

Le  gaz  ammoniac  donne  avec  le  perchlorure  un  composé  dans 
lequel  2  équivalents  de  chlore  sont  encore  éliminés  par  2  équiva- 
lents d'amidogène  NH%  qui,  on  se  le  rappelle,  se  comporte  comme 
un  radical,  de  même  que  dans  les  réactions  précédentes  il  y  a  forma- 
tion de  2  équivalents  d'acide  chlorhydrique  ; 

PCP -h  2  NH3  =  PCP  2  NH» .+.  2  HCL 

Comme  on  le  voit  dans  toutes  ces  combinaisons,  on  trouve  la  for- 
mule du  protochlorure  de  phosphore  PCP  unie  à  2  équivalents  d'un 
autre  corps.  En  considérant  la  constitution  de  la  vapeur  de  per- 
chlorure de  phosphore,  qui  pour  1  volume  contient  |  de  vapeur  de 
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phosphorecombinéaveci  { volume  de  chlore,  ce  qui  s'écarte  des  lois 
de  combinaison  des  gaz  et  des  vapeurs,  M.  Gahours  a  pensé  qu'il 
devait  être  constitué/  non  pas  ainsi,  PCP,  mais  de  la  même  manière 
quecesdernièrescombinaisons,  c'est-à-dire  que  l'on  devait  le  regarder 
comme  résultant  de  l'union  de  volumes  égaux  de  vapeurs  de  proto- 
chlorure  de  phosphore  et  de  chlore  sans  condensation ,  et  de  noter 
PCl^  Cl%  comme  on  note  PCP,  2  S0%  2  SOS  2  PO^,  2NH%  etc. 

La  tendance  du  perchlorure  de  phosphore  à  céder  2  équiva- 
lents de  chlore  en  présence  des  corps  qui  contiennent  de  l'hydrogène 
m  fait  un  réactif  précieux  pour  obtenir  des  combinaisons  nouvelles 
avec  les  corps  organiques,  auxquels  il  enlève  de  l'hydrogène  en  y 
substituant  du  chlore. 

Le  perchlorure  de  phosphore  s'obtient  de  la  même  manière  que 
le  protochlorure,  en  faisant  passer  sur  le  phosphore  ou  sur  son  proto- 
chlorure  non  chauffé  un  excès  de  chlore.  Il  est  composé  de  : 

Phosphore 19,11 

Chlore 80,89 

100,00 


l^BOVOBBOMUBB  DE  PHOSPHOBB,  PBr^  =  266,9  ou  3400. 

Le  protobromure  de  phosphore  est  un  liquide  jaunâtre,  qui  est  vo- 
latil, fumant,  que  l'eau  décompose  en  acides  phosphoreux  et  bromhy- 
drique.'  Soumis  à  un  froid  de  — 15^ ,  il  reste  liquide.  Il  dissout  du 
phosphore  sans  se  solidifier.  On  l'obtient  directement  par  l'action  du 
hrome  sur  un  excès  de  phosphore,  et  l'on  distille  -,  il  est  composé  de  : 

Phosphore 11,76 

Brome 88,24 

100,00 


I^BBBBOIIUBB  DB  PB0^PttOBB,PBr^  =  391,5  ou  5400. 

Ce  composé  est  solide,  jaune,  fumant,  fusible.  Par  le  refroidisse- 
^ni  le  liquide,  qui  est  rouge,  cristallise  :  si  on  le  volatilise,  les  vapeurs, 
^n  se  condensant,  cristallisent  aussi  en  aiguilles  confuses.  L'eau  le  dé- 
^nipose  avec  dégagement  de  chaleur,  en  produisant  de  l'acide  phos- 
Phopjqueetde  l'acide  bromhydrique. 

T.  I.  28 
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On  le  prépare  en  faisant  agir  un  excès  de  brome  sur  du  pho  sphore; 
il  est  composé  de  : 

Phosphore 7>4i 

Brome •  .  .    9^,59 

100,00. 


lODlJlUa»  Wm  PHOSPHORE. 

On  connaît  un  grand  nombre  de  combinaisons  entre  ces  deux 
corps  :  elles  sont  toutes  obtenues  directement,  ou  mieux  en  traitant 
par  le  sulfure  de  carbone  des  mélanges  de  phosphore  et  d'iode.  Gay- 
Lussac,  qui  les  a  reconnues  le  premier,  employait  Faction  directe. 
Tous  ces  iodures  sont  solides,  cristallisables,  surtout  par  leur  disso- 
lution dans  le  sulfure  de  carbone,  qui  offre  ainsi  le  moyen  de  les 
purifier. 

L'eau  les  décompose  en  donnant  toujoiurs  naissance  à  de  l'acide 
iodhydrique,  qui  ne  peut  être  obtenu  facilement  à  l'état  de  gaz  que 
de  cette  manière.  On  a  pu  former  les  composés  PI*,P*l*,PI^,  etPP; 
mais  les  combinaisons  PI*  et  PF  sont  seules  stables  :  le  premier 
fond  à  +110°;  le  second,  à  +55^ 


FliUORURE  DE  PHOtiPHOIftE,  PFl^  =  86  ou  706,29. 

Le  fluorure  de  phosphore  a  été  obtenu  par  H.  Davy  en  chauffant 
dans  un  vase  de  platine  un  mélange  de  phosphore  et  de  fluorure  de 
plomb.  C'est  un  liquide  incolore,  fumant,  combustible,  que  l'eaa 
décompose  en  acides  phosphoreux  et  fluorhydrique.  Le  vase  de  pla- 
tine est  toujours  attaqué  par  le  phosphore. 

COMBINAISON   DU   PHOSPHORE  AVEC  LE  SOUFRE. 

Le  phosphore  et  le  soufre  semblent  s'unir  en  toutes  proportions, 
mais  cependant  on  connaît  un  grand  nombre  de  ces  combinaisons 
en  proportions  définies,  dont  quelques-unes  correspondent  à  celles 
qu'il  forme  avec  Toxygène  :  on  peut  les  représenter  par  les  formules 

suivantes  : 

P>S,  P3S%  PS,  PS^  PS%  PS'». 

Les  corps  P^S*  et  PS"  n'ont  pas  d'analogues  parmi  les  com- 
posés oxygénés.  P^S*  est  le  résultat  de  la  combinaison  du  sous- 
sulfure  P*S  avec  le  protosulfure  PS  à  équivalents  égaux. 
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On  les  obtient;  soit  en  broyant  sous  l'eau  des  mélanges  de  soufre 
et  de  phosphore  dans  les  proportions  convenables,  ce  qui  offre  du 
danger,  car  il  peut  y  avoir  déflagration ,  soit  en  fondant  le  phos- 
phore sous  l'eau  en  y  ajoutant  par  petites  portions  le  soufre  en 
quantité  proportionnée,  d'après  le  composé  que  Ton  veut  obtenir. 


(iOU»«UIinj|tB,  P'S  =80  ou  1,000. 

Le  sous-sulfure  de  phosphore  est  un  liquide  huileux,  incolore, 
fumant  à  l'air,  lumineux  dans  l'obscurité  ,  insoluble  dans  l'eau , 
l'alcool,  l'éther^  un  peusoluble  dans  les  huiles  fixes  et  les  essences, 
lentement  décomposabledans  l'eau  bouillante,  et  donnant  de  l'acide 
pbosphorique,  de  l'acide  sulfhydrique  et  de  l'hydrogène.  Les  alcalis 
le  décomposent  en  formant  des  phosphates  et  des  sulfures. 

Chauffé  avec  un  sulfure  métallique,  il  éprouve  un  changement 
isomérique;  il  devient  solide,  cristallin,  rouge,  inflammable  au  con- 
tact de  Tair. 


PROTOtiUIiFURE,  PS  =  48  ou  600. 

Le  protoclorure  de  phosphore  est  un  liquide  jaune  clair,  huileiix, 
d'une  odeur  semblable  à  celle  du  chlorure  de  soufre,  lumineux  dans 
l'obscurité ,  s'enflammant  même  à  une  douce  chaleur.  Au  contact 
des  corps  poreux,  il  s'enflamme  à  froid  :  on  peut  le  faire  cristalliser 
dmis  un  mélange  réfrigérant  :  à  l'air  humide  il  donne  un  mélange 
d'acides  sulfurique  et  pbosphorique;  mais  il  se  conserve  dans  l'eau 
privée  d'air. 

Berzélius,  à  qui  l'on  doit  presque  tout  ce  que  l'on  sait  de  ces 
combinaisons,  a  observé  que,  si  on  le  place  dans  un  flacon  sec 
imparfaitement  bouché  et  exposé  h  l'air  sec,  il  se  produit  de  l'acide 
phosphoreux  et  une  combinaison  d'acide  pbosphorique  et  sulfurique 
anhydres  avec  Toxyde  de  phosphore;  lorsque  la  réaction  est  ter- 
minée ,  si  l'on  traite  la  matière  par  l'eau ,  on  dissout  les  acides,  et 
l'oxyde  de  phosphore  se  sépare  à  l'état  d'hydrate  jaune.  Berzélius 
recommande  ce  procédé  pour  la  préparation  de  l'oxyde. 

Pour  le  préparer,  on  opère  comme  pour  le  sous*sulfure  ;  il  est 
composé  de  : 

Phosphore 66,67 

Soufre 33,33 

iOO,OG 

2R. 
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Ce  sulfîiie  produit^  de  la  même  manière  que  le  précédent,  un 
isomère  solide^  rouge. 

Tousces sulfures  sont  combustibles^  souvent  détonants.  Lorsqu'on 
met  un  excès  de  soufre  ou  de  phosphore  ^  ils  se  dissolvent  à  diand 
dans  le  sulfure  sans  lui  faire  perdre  sa  liquidité  ;  mais^  par  le  refroidis- 
sement^ le  corps  en  excès  cristalUse.  Ainsi,  lorsqu'au  composé P'S 
on  ajoute  du  phosphore  et  qu'on  chauffe  sous  l'eau^  il  se  dissout  et 
cristallise  régulièrement  en  dodécaèdres  par  le  refroidissement;  si, 
au  contraire^  on  ajoute  du  soufre  à  la  combinaison  PS"  et  que  Ton 
chauffe  sous  l'eau ,  le  soufre  cristallise  aussi  par  l'abaissement  de 
la  température. 

Quelques-unes  de  ces  combinaisixis  sont  plus  combustibles  qœ  le 
phosphore  lui-même ,  et  toutes  doivent  être  préparées  ettoodbées 
avec  de  grandes  précautions.  Elles  n'ont  d'ailleurs  aucune  applica- 
tion^ si  ce  n'est  dans  les  laboratoires. 


ABi(EMIC,  As  ==  75  OU  937,5.  1  litre  de  sa  vapeur  pèse  6g,7327. 

L'arsenic  a  longtemps  été  classé  parmi  les  métaux^  comme  le 
tellure^  ces  deux  corps  en  présentant  tous  les  caractères  extérieurs. 
L'arsenic  est  en  effet  solide  ^  gris  d'acier,  possédant  un  éclat  métal- 
lique très- vif  dans  la  cassure  fraîche^  ou  quand  on  le  conserve  à 
Tabri  du  contact  de  l'air,  dans  un  flacon  exactement  rempli  d'eau 
distillée  que  l'on  a  fait  bouillir^  et  en  maintenant  le  flacon  parfaitement 
bouché.  Au  contact  de  l'air^  cet  éclat  disparaît  promptement  ;  lasur- 
face  noircit  par  suite  d'une  oxydation  superficielle.  Sa  densité  est  de 
5,8;  il  n'est  pas  transparent;  il  est  modore^  insipide^  insoluble  dans 
l'eau.  Tous  ces  caractères  dénotent  donc  un  métal.  Il  est  facile  à 
pulvériser,  comme  le  bisnmth  et  l'antimoine;  mais  ses  propriétés 
chimiques,  et  surtout  les  combinaisons  qu'il  forme,  ont  une  si  grande 
analogie  avec  celles  du  phosphore  et  le  rapprochent  tellement  de 
lui,  qu'il  est  impossible  de  ne  pas  le  ranger  à  la  suite  de  ce  corps; 
ils  sont  évidemment  de  la  même  famille.  On  le  trouve  dans  la  nature 
à  l'état  natif,  mais  surtout  combiné  avec  le  soufre  et  quelques  mé- 
taux, tels  que  le  fer,  le  cobalt,  le  nickel,  le  cuivre;  il  était  connu  du 
temps  d'Aristote,  mais  en  combinaison.  Schrœder  l'obtint  le  pre- 
mier à  l'état  métallique  en  1649. 

L'arsenic,  chauffé  au  rouge  sombre ,  en  vase  clos,  se  réduit  en  va- 
peurs sans  fondre  préalablement  :  cette  propriété  n'appartient  pas 
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eulement  à  ce  corps;  on  peut  cependant  le  fondre  ;  mais  il  faut  qu'il 
oit  soumis  à  une  pression  supérieure  à  celle  de  Tatmosphère. 
I.Cloëz  se  sert  pour  cela  d'un  tube  de  fer  qu'il  double  intérieure- 
lent  en  verre^  en  glissant  dans  un  bout  de  canon  de  fusil  un  tube  de 
erre  vert^  qu'il  effile  aux  deux  bouts  et  qu'il  chauffe  ensuite  au 
)age  :  le  verre  se  ramollit,  et  la  dilatation  de  l'air  qu'il  renferme  le 
lit  adhérer  comme  un  vernis  dans  l'intérieur  du  tube^  qui  offre  les 
irantages  d'un  tube  de  porcelaine  sans  en  avoir  les  inconvéni ents.  Cette 
iMimation  avant  la  fusion^  et  par  conséquent  l'ébullition,  ne  dépend 
ne  de  la  tension  de  sa  vapeur.  Ainsi  l'on  a  vu  que  l'eau^  même  à 
état  de  glace^  se  réduisait  en  vapeur  sans  se  liquéfier^  et  la  plupart 
es  corps  solides  ou  Uquides  sont  dans  le  même  cas ,  et  produisent 
es  vapeurs  sans  fondre  et  sans  bouillir.  Si  l'on  met  de  l'iode  ou  du 
amphre  au  fond  de  flacons  un  peu  grands  que  l'on  bouche  her- 
létiquement,  on  ne  tarde  pas  à  voir  les  parois  des  vases  garnies  de 
ristaux  plus  ou  moins  abondants  de  ces  substances  qui  se  sont  re- 
luîtes en  vapeurs  dont  la  condensation  s'est  opérée  ensuite  par  place  : 
e  n'est  donc  pas  une  propriété  spéciale  et  caractérisque  de  l'arsenic^ 
|ui  d'ailleurs  commence  à  se  volatiliser  à -4- 180®. 
Ce  phénomène  de  sublimation  sans  fusion  peut  facilement  se 
vérifier  par  une  expérience  fort  simple.  On  introduit  'dans  un  tube 
le  verre  fermé  par  l'une  de  ses  extrémités  quelques  fragments  d'ar- 
y&ncy  puis  on  effile  l'autre  extrémité  sans  la  boucher  {fig.  114). 

On  chauffe  alors  l'arsenic,  qui  ne 
tarde  pas  à  produire  des  vapeurs 
incolores  et  invisibles,  qui  vont  se 
condenser  dans  la  partie  froide 
du  tube  la  plus  voisine,  en  y  pro- 
duisant un  enduit  miroitant,  très- 
éclatant,  sous  forme  d'un  anneau 
plus  ou  moins  lai^e,  dont  l'in- 
térieur présente  des  cristaux 
•'•R-  1^*-  brillants  dans  lesquels  on  recon- 

naît la  forme  de  tétraèdres  et  de  rhomboèdres. 

Lorsque  les  sapeurs  d'arsenic  se  répandent  dans  l'air,  elles  ont  une 
odeur  alliacée  beaucoup  plus  prononcée  que  celle  du  phosphore 
et  vraiment  caractéristique.  On  obtient  facilement  ce  résultat  en 
jetant  des  traces  d'arsenic  sur  un  charbon  rouge;  ce  qui  produit 
en  même  temps  une  fumée  blanche ,  due  à  sa  combustion  :  c'est  de 
^*acide  arsénieux;  il  brûle  dans  l'oxygène  avec  une  flamme  bleue. 
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La  densité  de  la  vapeui^  d'^l'senio  est  10,31.  Lorsqu'on  veut  vola- 
tiliseï"  une  quantité  un  peu  eôtlSidéfàble  d'ai^nic,  on  le  réduit  èb 
poudtè  grossièiPë,  et  ou  le  mêle  avec  un  peu  de  ehâl{)oti  dans  ûoe 
(îomue  de  grès  que  Ton  place  dans  uu  fourtieàU  à  rétetbère,  sans 
étaplo^et*  lé  dôtne;  on  fei*!ne  imparfaitement  la  cordue  au  moyen 
d'un  bouchon  percé  d'un  troU  de  petit  diamètre  pour  empêcher 
ràccès  de  l'air ,  et  Ton  Chauffe  seulement  le  fond  de  là  corrioe 
pour  que  lès  vapeurs  puissent  se  cohdenser  à  la  partie  Supériettfe 
et  dans  le  col  ;  st  l'on  mettait  le  dôme,  on  pourrait  crahidre  que,  \k 
condensation  s'opérant  seulement  dans  le  col,  il  ne  finit  par  être  ob- 
strué :  la  tension  de  Ift  vapeUr  causerait  la  rupture  de  la  cornue^  ëtlès 
Vapeurs  se  répandraient  dans  l'air,  ce  qui  serait  gravement  dangereux. . 

Lorsque  la  sublimation  est  achevée ,  on  retire  le  fteu;  on  éniètè 
le  bouchon  percé  pour  le  remplacer  par  un  autre  qui  ne  le  soit  pfe, 
et  on  laisse  refroidir  lentement.  Pour  en  retirer  Farsenîc,  il  faut  né* 
cèssairement  casser  la  bomue.  La  chaleur  spécifique  de  l'ârscnic 
est,  selon  M.  Regnault,  0,081 .  Lorsqu'on  chauffe  Tarsenic  au  rouge 
dans  une  cornue  de  porcelaine  qui  en  est  remplie,  il  acquiert  on 
éclat  plus  vif,  et  sa  densité  s'élève  à  5,959;  selon  M.  Guibourt,  ce 
serait  alors  un  cas  d'isomérie  du  même  genre  que  celle  qui  est  pré- 
sentée par  le  phosphore. 

il  se  combine  facilement  avec  la  plupart  des  corps  non  métalliques; 
avec  le  chlore  il  y  a  incandescence.  Il  se  combine  aUssi  à  chaud  avec 
nu  grand  nombre  de  métaux.  L'arsenic  n'exerce  une  action  véné- 
neuse, quand  on  l'introduit  dans  l'estomac  d'un  animal,  qu'api'ès 
un  temps  assez  long.  On  peut  croire,  d'après  cela,  que  cette  action 
ne  se  produit  que  parce  qu'il  passe  à  l'état  d'acide  arsenieux. 

On  extrait  l'arsenic  métaUique  en  grand  en  traitant  Tacide  arse- 
nieux impur  au  moyen  de  charbon  mélangé  de  limaille  de  fer  et  de 
chaux,  ou  mieux  en  chauffant  du  mispickel,  qui  est  un  sulfoarseniure 
de  fer,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'y  rien  ajouter.  Ces  matière»  wtit 
introduites  dans  des  cylindres  de  terre  disposés  à  côté  les  uns  des 
autresdansun  fourneau  de  galère.  Dans  quelques  usines  on  se  sertde 
cornues  qui  sont  lutées  avec  soin  :  on  y  adapte  des  récipients  en  terre, 
au  moyen  de  cylindres  en  tôle,  simplement  roulée,  qui^nètrentdans 
la  cornue  et  dans  le  récipient;  on  lute  les  joints.  Lorsque  l'opération 
est  terminée,  on  laisse  refroidir  l'appareil ,  on  retire  les  cylindres  de 
tôle  dans  lesquels  la  plus  grande  partie  de  l'arsenic  s'est  condensé; 
on  n'a  besoin  que  de  dérouler  la  tôle  pour  en  retirer  l'ai'senic. 

L'arsenic  est  employé  dans  les  arts  à  la  préparation  des  miroin» 


HYVBOGiÈfdÊ  ABSÉlflQUÉ.  439 

de  télescope.  L'arsetiic  natif  est  vendu  dans  le  commerce  sous  le  nom 
de  mort  aux  mouches ,  pour  la  destruction  des  mouches  et  autres 
insectes  ;  cet  usage  présente  quelc[ue  danger. 

HYSAURE  D'ABSENIC. 

L'hydrure  d'arsenic  a  été  obtenu  d'abord  par  H.  Davy  :  c'est  un 
corps  solide,  brunâtre,  terne,  floconneux  ou  pulvérulent,  plus  pesant 
que  Teau ,  peu  volatil  ;  il  ne  brûle  au  contact  de  Tair  qu'en  le  chauf  • 
Tatat  au  rouge. 

H.  Davy  l'a  obtenu  en  décomposant  l'eau  par  la  pile  et  en  plaçant 
au  pôle  n^tif  un  morceau  d'arsenic  métallique.  MM.  Gay-Lusac  et 
Thénard  l'ont  préparé  au  moyen  d'une  lame  de  zinc  plongée  dans 
une  dissolution  étendue  d'acide  arsenieux  dans  l'acide  chlorhydrique  ; 
enfin,  quand  on  traite  par  l'eau  Farseniure  de  potasium,  on  obtient 
del'hydrure  d'arsenic  et  en  même  temps  de  l'hydrogène  arséniqué. 


HYimOCîËME  ABSlÊMiaUÉ^AsH^  =  78  ou  975.  1>'V  pèse  3»^  5005. 

L'hydrogène  arséniqué  est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur  alliacée 
nauséabonde  :  sa  densité  est  2,695  ;  à  la  température  de  —  30°,  il  se 
liquéfie;  il  est  inflammable  et  brûle  avec  une  flamme  blanchâtre, 
qui  produit  de  l'eau  et  de  l'acide  arsenieux.  Si  le  vase  est  étroit  ou 
que  l'air  n'arrive  pas  en  quantité  suffisante,  l'hydrogène  brûle  seul, 
et  l'arsenic  se  dépose  en  poudre  noire.  La  chaleur  seule  le  décom- 
pose en  hydrogène  et  arsenic.  Cette  propriété  et  la  précédente  servent 
à  reconnaître  la  présence  de  l'arsenic,  même  en  quantité  extrême- 
ment petite,  dans  les  cas  d'empoisonnement  :  l'électricité  le  décom- 
pose. 

L'eau  dissout  une  petite  quantité  de  ce  gaz  sans  altération,  si  eUe  ne 
contient  pas  d'air  ;  mais,  si  elle  est  aérée,  il  se  décompose  rapidement  : 
l'hydrogène  se  combine  avec  l'oxygène  de  cet  air;  l'arsenic  se  dépose. 
Lorsque  ce  gaz  humide  est  renfermé  dans  un  flacon  imparfaitement 
bouché,  le  même  phénomène  se  produit,  et  l'arsenic,  en  se  déposant 
sur  le  verre,  y  forme  un  enduit  miroitant  qui  y  adhère. 

Le  chlore  le  décompose  instantanément,  avec  production  de  chaleur 
et  de  lumière.  Il  faut  faire  passer  le  chlore  bulle  à  bulle  dans  l'hydro- 
gène arséniqué,  pour  éviter  tout  danger.  Dans  ce  cas,  il  se  forme  de 
lliydrure  d'arsenic  et  de  l'acide  chlorhydrique.  Si  l'on  faisait  passer 
l'hydrogène  arséniqué  dans  le  chlore,  on  aurait  du  chlorure  d'arsenic 
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et  de  l'acide  chlorhydrique;  mais  il  arrive  qudquefois  que  la  pre- 
mière bulle  de  gaz  ne  s'enflamme  pas;  il  faut  alors  renoncer  à  en 
faire  passer  une  seconde,  et  à  plus  forte  raison  davantage,  parce  que 
l'inflammation  produirait,  au  moment  où  l'on  s'y  attendrait  le 
moins,  une  détonation  qui  ferait  éclater  Téprouvette.  Le  brome  et 
l'iode  le  décomposent  de  même. 

Le  soufre,  le  phosphore,  le  décomposent  à  la  température  de 
H- 150".  Le  soufre  produit  de  l'acide  suUhydriqueefdusidfure  d'arse- 
nic. Les  métaux  alcalins^l'étain^et  probablement  beaucoup  d'autres 
métaux;  le  décomposent  à  chaud  en  dégageant  l'hydrogène  et  en  se 
combinant  avec  l'arsenic.  11  ne  se  combine  pas  avec  les  bases,  mais 
il  réagit  comme  l'hydrogène  phosphore  sur  quelques  dissolutions  mé- 
talliques dont  il  réduit  les  métaux;  souvent  il  se  produit  de  l'acide 
arsénique  et  de  l'eau,  quelquefois  de  l'eau  seulement  :  l'arsenic  se 
dépose  alors  avec  le  métal.    . 

Ce  gaz  est  des  plus  vénéneux.  Gehlen^  habile  chimiste  allemand; 
mourut  après  neuf  jours  des  plus  cruelles  souffrances  pour  en  avoir 
respiré  des  traces,  en  cherchant  à  vérifier  si  son  appareil  ne  perdait 
pas  :  la  préparation  de  l'hydrogène  arséniquédoit  doncétre  faiteavec 
les  plus  grandes  précautions,  puisque  la  plus  petite  fuite  deTap- 
pareil  pourrait  causer  la  mort. 

Pour  préparer  ce  gaz,  on  décompose  l'arseniure  d'étain  par  l'acide 
chlorhydrique,  qui  produit  en  même  temps  du  protochlorure  d'étain 
et  de  l'hydrogène  arsénique  : 

Sn^As  4-  3  HCl  =  AsH  -f-  3  SnQ. 

On  l'obtient  plus  facilement  au  moyen  de  l'arseniure  de  zinc,  que 
Ton  prépare  en  chauffant,  dans  une  cornue  de  grès,  un  mélange  de 
zinc  en  grenailles  et  d'arsenic  en  poudre  à  parties  égales  :  on  traite 
cet  arseniure  par  3  parties  d'eau  et  i  d'acide  sulfuric[ue.  On  a  du 
sulfate  de  zinc  et  de  l'hydrogène  arsénique.  L^appareil  est  le  même 
que  pour  l'hydrogène  sulfuré  : 

Zn^As  4-3 (SO^HO)  =  As^-f- 3  (ZnO,  SO^). 

Ce  gaz  se  produit  tontes  les  fois  que  l'on  met  la  dissolution  d'une 
combinaison  oxygénée  de  l'arsenic  en  présence  de  l'hydrogène  nais- 
sant. 

Quel  que  soit  le  procédé  que  l'on  emploie,  le  gaz  est  toujours  im'l^ 
d'hydrogène  libre^  connue  il  arrive  pour  Thydrogone  phospiioré; 
il  est  donc  nécessaire,  (|uand  on  veut  en  fainî  l'analyse,  de  déterininf^f 
la  proportion  du  liiélanpc  en  absorbant  l'hydrogène  arsénique  p'^^ 
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une  dissolution  de  nitrate  d'argent  qui  ne  laisse  que  l'hydrogène  que 
l'on  peut  mesurer. 

L'analyse  de  ce  gaz  a  montré  que  1  volume  d*hydr(^ène  arsé- 
niqué  contient  1  \  volume  d'hydrogène  et  |  de  volume  de  vapeur 
d'arsenic;  son  équivalent  est  représenté  par  4  volumes,  provenant  de 
i  de  vapeur  d'arsenic  et  6  d'hydrogène,  ou  1  équivalent  d'arsenic  et 
3  d'hydrogène  ;  il  est  représenté  par  AsH^,  formule  semblable  à  celle 
de  l'ammoniaque  NH^  et  de  l'hydrogène  phosphore  PH^.  Sa  com- 
position, en  poids,  est  donc  : 

Hydrogène .      3,84 

Arsenic 96,16 

100,00 


COMBINAISONS  DE  l' ARSENIC   AVEC   L^OXYGÈNE. 
OXYDE  IFARliBMIC,  SAs'0?=  164  ou  2050. 

L'arsenic  exposé  à  l'air  se  recouvre  d'une  pellicule  très-mince, 
d'un  gris  noirâtre ,  que  l'on  suppose  être  un  oxyde  d'arsenic  d'une 
composition  pareille  à  celle  de  l'oxyde  de  phosphore  ;  lorsqu'on  le 
chauffe,  ilse  change  en  arsenic  et  acide  arsenieux  :  quelques  chimistes 
pensent  que  ce  n'est  qu'un  simple  mélange  'de  ces  deux  corps, 
dont  la  séparation  par  la  chaleur  n'est  que  le  résultat  de  la  diffé- 
rence de  leurs  volatilités. 

L'analyse  pourrait  seule  décider  entre  ces  deux  opinions;  en 
effet,  si  c'est  un  oxyde  de  la  formule  As*0,  on  aurait,  par  l'action 
de  la  chaleur,  la  réaction  suivante  : 

3(As»0)  =  2As  +  AsO^ 

Mais  la  couche  de  cette  matière  à  la  surface  de  Tarsenic  est 
tellement  mince  qu'il  est  impossible  de  la  séparer  sans  enlever  un 
peu  d'arsenic  en  même  temps,  et  que  l'arsenic  mis  en  poudre  im- 
palpable ne  peut  être  assez  fin  pour  n'avoir  que  le  double  de 
l'épaisseur  de  cette  couche  :  aussi  l'analyse  n'a-t-elle  pas  jusqu'ici 
pu  résoudre  la  question. 
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ACIDB  AttSEmstJ:&,  As03  =  99  ou  1237,5. 

L'acide  arsenieux  est  souvent  désigné  dans  le  conunerce  par 
les  noms  d'anenic^  arsenic  blanc,  mort  aux  rats.  On  le  trouve 
quelquefois  dans  la  nature^  accompagnant  les  minerais  d'arsenittres 
métalliques.  C'est  un  corps  solide^  blanc;  il  est  inodore  ;  sa  savenr 
est  nauséabonde  et  acre;  il  excite  la  salivation;  on  peut  robtemr 
sous  forme  de  cristaux  tétraèdres  et  octaèdresj,  ou  en  poudre,  oo 
bien  en  masse  vitreuse,  transparente^  alors  un  peu  jaunâtre  ;  il  perd 
sa  transparence  à  la  longue,  et  devient  progressivement  opaque  de 
la  surface  au  centre.  Sa  densité  n'est  pas  la  même  dans  les  deux 
cas  :  selon  M.  Guibourg ,  celle  de  l'acide  vitreux  est  3,7385,  et 
celle  de  l'acide  opaque  2,699.  Ce  sont  deux  états  isomériques  sous 
lesquels  il  n'a  pas  la  même  solubilité  dans  l'eau,  qui  dissout,  selon 
M.  Bussy,  trois  fois  plus  d'acide  vitreux  que  d'acide  opaque.  Lors- 
qu'on broie  l'acide  arsenieux  vitreux,  il  perd  de  sa  solubilité.  Sous 
rintluence  de  l'eau,  Vacide  opaque  tend  à  passer  à  l'état  d'acide 
vitreux  à  chaud ,  et  l'acide  vitreux  en  dissolution  passe  à  l'état 
d'acide  opaque  par  le  froid.  Ce  sont  ces  modifications  plus  ou  moins 
complètes  qui  ont  empêché  pendant  longtemps  de  déterminer  le 
degré  de  solubilité  de  cet  acide,  puisqu'il  variait  selon  son  état 

L'acide  arsenieux  est  beaucoup  plus  soluble  dans  l'acide  chlor- 
hydrique  étendu  d'eau 'quedans  l'eau  elle-même,  qui  n'en  prend  que 
11  pour  100  à  la  température  de  +  100»,  et  l'abandonne  en  grands 
partie  par  le  refroidissement,  sous  forme  d'octaèdres  réguliers. 

M.  H.  Rose  a  fait  une  observation  remarquable  sur  les  acides 
arsenieux  vitreux  et  opaque.  Ces  acides  sont  beaucoup  plus  solubles 
à  chaud  qu'à  froid  dans  l'acide  chlorhydrique;  et,  pendant  le  refroi- 
dissement, ils  cristallisent  comme  dans  la  dissolution  aqueuse  sousla 
forme  d'octaèdres,  mais  avec  cette  différence  :  si  c'est  de  l'acide  vi- 
treux qui  est  en  dissolution,  chaque  cristal,  en  se  formant,  dégage  une 
vive  lumière  ;  tandis  que  ceux  obtenus  par  la  dissolution  de  l'acide 
opaque  n'en  dégagent  pas.  Lorsqu'on  frotte  avec  une  baguette  le 
fond  d'une  capsule  dans  laquelle  cet  acide  a  cristallisé,  pour  en  dé- 
tacher les  cristaux,  la  baguette  frottant  sur  l'cau-mère  qui  humecte 
les  parois  produit  des  traces  lumineuses ,  visibles  même  à  la  lumière 
diffuse;  il  en  est  de  même  des  cristaux  produits  par  la  dissolution 
d'acide  vitreux,  cVst-à-dire  que,  si  on  les  redissout  dans  l'acide 
chlorhydrique  étendu  d'eau,  ils  ne  dégagent  plus  de  lumière  en  se 
produisant. 
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11  est  évident,  d'après  ces  faits,  que  Tacide  vitreux  ne  chârigé  pas 
l'état  par  sa  dissolution  dans  Tacide  chlorhydrique,  et  que  le  chan- 
jemetit  ne  s'opère  qu'au  moment  delà  cristallisation.  Leurs  chaleurs 
spécifiques  comparatives  n'ont  pas  été  déterminées  3  mais  elles  doivent 
to  différentes ,  car  l'acide  vitreux  retient  de  la  chaleur  latente. 

L'acide  arsenieuxest  en  outre  un  corps  dimorphe.  Il  arrive  souvent 
que  celui  qui  résulte  du  grillage  des  minerais  arsenicaux  affecte  la 
brme  d'aiguilles  prismatiques  flexibles,  qui  ont  été  observées  par 
M.  Wœhler,  et  qui  se  produisent  aussi,  comme  je  l'ai  remarqué,  dans 
le  col  des  cornues  pendant  la  préparation  de  l'arseniure  de  zinc. 

M.  Pasteur  a  observé  en  outre  que,  si  Ton  ajoute  de  l'eau  à  une 
dissolution  de  potasse  saturée  d'acide  arsenieuxà-l-  iOO<»,  l'acide 
arseiiieux  se  précipite  sous  forme  de  petits  prismes  droits  à  base 
rhomboïdale. 

L'acide  arsenieux  est  volatil  à  une  température  inférieure  à  la 
chaleur  rouge,  sans  fondre  préalablement;  mais,  si  on  le  chauffe  dans 
un  tube  fermé  à  la  lampe,  il  fond  en  un  liquide  transparent.  La  densité 
de  sa  vapeur,  déterminée  par  M.  Mitscherlich,  est  13,85.  Ses  vapeurs 
sont  inodores  ;  mais,  quand  on  le  projette  sur  un  charbon  ou  sur  Une 
plaque  de  fer  rouge,  Todeur  alliacée  se  manifeste  :  ce  qui  provient 
de  ce  qu'alors  une  portion  de  l'acide  est  réduite  à  l'état  d'arsenic 
par  le  charbon  ou  le  fer.  Lorsque  le  récipient  dans  lequel  les  va- 
peiihi  se  condensent  est  fortement  chauffé,  Tacide  arsenieux  devient 
vitreux;  s'il  est  peu  échauffé,  l'acide,  en  se  condensant,  cristallise  ; 
Brtfin,  si  le  récipient  est  d'une  grande  capacité  et  froid ,  il  se  présente 
sous  forme  de  poudre  blanche  cristalline. 

L'oxygène  et  l'air  ^n'ont  d'action  sur  l'acide  arsenieux  ni  à  chaud 
ni  à  froid;  l'hydrogène,  surtout  à  l'état  naissant,  le  réduit.  Le  char- 
bon le  réduit  aussi  à  chaud  ;  le  fer  et  le  zinc,  de  même. 

L'ammoniaque  le  dissout  sans  se  combiner  avec  lui. 

L'acide  nitrique  le  transforme  en  acide  arsénîque  :  l'acide  chlor- 
liydrique  concentré,  bouillant,  le  change  en  chlorure  d'arsenic  volatil: 

AsO^  -h  3  HGl  ==  AsGP + 3  HO. 

L'eau  régale  le  change  en  acide  arsénique  plus  facilement  que  ne 
fait  l'àcidë  nitrique  seul. 

M.  Schofhautl  a  trouvé,  par  l'analyse,  que  de  petits  cristaux  ta- 
bulaires blancs,  provenantdugrillage  d'une  pyritedecuivre  arsenical, 
étaient  composés  de  1  équivalent  d'acide  arsenieux  et  de  i  d'acide 
sulfurique,  eu  taisant  abstraction  de  petites  quantités  d'oxyde  métal- 
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liqiie  qui  s'y  trouvaient^  et  que  Ton  doit  représenter  par  la  for- 
mule AsO^  Sœ. 

L'acide  arsenieux  est  un  poison  d'une  grande  énergie,  mais  dont 
heureusement  la  présence  est  facile  à  constater  par  des  procédés 
qui  seront  décrits  à  la  fin  de  cet  article. 

M.  Thenard  a  trouvé,  par  la  combustion  d'un  poids  déterminé 
d*arsenic  dans  un  excès  de  gaz  oxygène,  en  mesurant  ensuite  exacte- 
ment le  gaz  restant^  que  l'acide  arsenieux  est  composé  de  : 

Arsenic 75>76 

Oxygène.   ..  •  •   •    24,24 
100,00 

ce  qui  correspond  à  1  volume  de  vapeur  d'arsenic  et  3  d'oxygène. 

L'acide  arsenieux  se  produit  en  grand  par  le  grillage  du  mispickel, 
desminerais  de  nickel,  de  cobalt,  d'étain,  de' cuivre;  on  transforme 
ainsi  l'arsenic  des  arseniures  en  acide  arsenieux  qui  se  volatilise,  et 
que  l'on  recueille  au  moyen  de  chambres  de  condensation  placées  à 
la  suite  ou  au-dessus  des  fours  à  réverbère  qui  servent  à  ce  grillage, 
et  que  nous  décrirons  en  parlant  de  ces  opérations  métallurgiques. 
'  L'acide  arsenieux  produit  se  dépose  dans  les  chambres  sousfonae 
d'une  poudre  jaunâtre  que  l'industrie  désigne  sous  le  nom  A'anm 
m  farine.  C'est  de  l'acide  arsenieux  impur,  tellement  léger  que  les 
ouvriers  courent  de  grands  dangers  en  le  ramassant,  malgré  les  pré- 
cautions qu'on  leur  fait  prendre  (i). 

Cet  acide  arsenieux  est  impur;  il  est  mélangé  de  poussières  pro- 
venant des  minerais  et  des  cendres  du  foyer  ;  on  le  purifie  par 
sublimation,  en  le  transformant  en  acide  arsenieux  vitreux.  L'o- 
pération se  fait  dans  des  chaudières  de  fonte  de  66  centimètres,  sur- 
montées de  manchons  en  fonte  ou  en  tôle  du  rijême  diamètre  et 
d'une  hauteur  double,  terminés  par  des  cônes  tronqués  sur  lesquels 
on  ajuste  un  tuyau  de  tôle  de  1  décimètre  de  diamètre,  qui  pénètre 
dans  une  chambre  de  condensation  pour  éviter  les  pertes  et  le  dan- 
ger pour  les  ouvriers. 

L'acide  arsenieux  est  employé  dans  les  arts  et  pour  quelques  prépa- 
rations pharmaceutiques  :  il  existe  en  petite  quantité  dans  quelques 
sources  d'eaux  minérales  qui  lui  doivent  probablement  en  grande 
partie  leurs  propriétés. 

(1)  On  a  fait  sur  ces  ouvriers  une  remarque  assez  importante,  c'est  que  les  aliment<i 
gras,  huileux,  sont  pour  eux.  une  sorte  de  préscrvatit  des  accidents  qui  peuvent 
résulter  de  leur  travail, 
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Dans  les  arts  il  sert  principalement  à  la  préparation  de  quelques 
couleurs  :  les  verts  de  Scheele,  de Schweinfurt,  etc.;  on  remploie 
aussi  en  petite  quantité  pour  le  raffinage  du  verre,  et  en  beaucoup  plus 
grande  proportion  pour  la  fabrication  de  l'émail. 

Dans  l'agriculture,  on  s'en  sert  quelquefois  pour  le  chaulagedu  blé. 

On  l'emploie  pour  la  destruction  desrat^  et  des  souris,  en  le  mélan- 
geant avec  des  noixpilées ,  des  amandes,  de  la  farine,  du  saindoux 
ou  du  suif  :  il  ne  faut  pas  employer  une  trop  grande  quantité  d'acide 
arsenieux,  dont  la  saveur,  désagréable  et  acre,  les  éloigne  promp- 
tement.  Les  proportions  suivantes  réussissent  bien;  on  prend  : 

1000  de  suif; 
iOOO  de  farine  ; 
100    d'acide  arsenieux  ; 
10      de  noir  de  fumée. 

On  fait  fondre  le  suif,  et  l'on  y  ajoute  les  matières  en  opérant  un 
mélange  intime,  que  l'on  aromatise  avec  des  traces  d'essence  d'anis, 
pour  en  faire  des  boulettes. 

Pour  la  conservation  des  peaux  des  animaux  destinées  aux  collec- 
tions d'histoire  naturelle,  on  prépare  un  savon  arsenical  avec  les 
proportions  suivantes  : 

Acide  arsenieux  en  poudre.  .  .  .  320  ou  100 

Carbonate  de  potasse  sec 120  —  36 

Eau  distillée 320  —  » 

Savon  marbré 320  —  100 

Chaux  vive  en  poudre 40  —  12 

Camphre  en  poudre 10  —  15 

On  commence  par  chauffer  dans  une  capsule  de  porcelaine,  d'une 
capacité  au  moins  double  du  mélange  total,  l'eau,  le  carbonate 
de  potasse  et  l'acide  arsenieux;  on  chauffe  pour  former  l'arsenite  de 
potasse;  on  agite  pour  favoriser  la  réaction.  Lorsque  la  dissolution  est 
achevée,  on  y  ajoute  le  savon  râpé,  après  avoir  ôté  le  vase  du  feu; 
on  agite,  et  dès  que  la  dissolution  est  opérée,  on  met  la  chaux  et  le 
camphre,  pulvérisé  au  moyen  de  l'alcool,  et  l'on  broie  sur  une  pierre 
avec  la  molette. 

Pour  s'en  servir,  on  le  délaye  dans  deux  fois  son  poids  d'eau  pour 
en  frotter  l'intérieur  des  peaux. 

A  Buenos-Ayres,  les  peaux  de  bœufs  qui  y  arrivent  en  quantité 
pour  l'exportation  sont  préservées  des  insectes  en  les  trempant  dans 
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une  ei^u  qui  marque  4*"  ^u  pèse-se^  at  qui  contient  pour  1000  grani- 
mes  : 

Chlorure  de  sodium.  . 

Chlorure  de  potassium. 

Chlorure  de  maguésium. 

Chlorure  de  calcium.  .  .  •    }    7,75 

Sulfate  de  potasse.  . 

Sulfate  de  chaux.  .  . 

Carbonate  de  chaux. 

Acide  arsénieux 8,50 

16,25 

Cette  eauest  placée  dans  de  grandes  auges,  sur  la  voie  publique  ;  ce 
qui  a  produit  souvent  des  empoisonnements  de  matelots  et  de  che- 
vaux. Lorsque  les  peaux  y  sont  restées  pendant  quelques  jnurs,  on 
les  retire  et  les  fait  $écber  pour  (es  embarquer . 

Son  emploi  en  médecine  est  assez  restreint^  et  l'on  ne4pi^^'^^ 
servir  qu'avec  les  plus  grands  ménagement^.  Dans  certaines  afTections 
intermittentes  on  en  fait  prendre^  3  à  5  centigrammes  enUUm' 
on  Ta  empbyé  aveq  succès  dans  le  traitement  dea  fièvres  jptermit- 
tentes  paludéennes.  MM.  Fuster  et  Gisbal  ont  pbteup  des  résultats 
satisfaisants  de  son  application  pour  les  fièvres  intermittentes  invé- 
térées; mais,  en  général,  Faction  est  moins  prompte  et  moins  sûre 
que  par  le  sulfate  de  quinine. 

On  s'en  sert  à  dose  assez  forte  pour  le  traitement  de  quelques  mala- 
dies des  moutons. 

On  remploie  également  dans  le  traitement  des  maladies  scrofuleu- 
ses ,  des  affections  vénériennes  dans  lesquelles  les  glandes  ou  les  os 
sont  attaqués,  et  pour  des  tumeurs  cancéreuses  et  quelques  maladies 
de  la  peau. 

On  en  prépare  des  pilules  d'après  la  formule  suivante  du  Codex  : 

Acide  arsénieux  porphyrisé 5  centigrammes. 

Poivre  noir  en  poudre 60 

Gomme  arabique 10 

On  ajoute  la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  faire  la  pâte;  ces 
quantités  doivent  faire  12  pilules. 

La  poudre  escarolique  du  père  Côme,  destinée  à  ronger  ou  dé- 
truire les  chairs  des  plaies  cancéreuses,  est  composée  de  : 
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Acide  arsenieux i 

Sang-dragon 2 

Cinabre  (  sulfure  de  mercure  ).    2 

Toutes  ces  substances  sont  porphyrisées  ;  on  en  fait  une  pâte  avec 
de  Feau. 

On  prépare  aussi  une  pommade  en  mêlant  : 

Acide  arsenieux  porphyrisé.  .  .  .    1       ' 
Axonge 8 

Pour  le  Uniment  de  Swediaur,  on  se  sert  des  mêmes  proportions, 
en  remplaçant  seulement  Taxonge  par  de  Thuile  d'olive. 

On  remploie  aussi  à  dose  assez  forte  pour  le  traitement  de  certaines 
maladies  des  moutons  qui  résistent  à  tous  autres  remèdes. 

On  l'emploie  encore  sous  forme  de  cigarettes,  mais  h  Tétat  d'ar- 
séniate  de  soude. 


ACIDB  ABStfSWiaUB,  AsO^  =  U5   ou  1437,5. 

L'acide  arsénique  était  connu  à  l'état  de  combinaison  depuis  long- 
temps,lorsque  Scheele  obtint  cet  acidelibre.  On  le  trouve  dans  la  na- 
ture combiné  avec  quelques  bases,  la  chaux ,  les  oxydes  de  fer,  de 
cuivre ,  de  cobalt,  de  plomb,  etc. 

L'acide  arsénique  est  solide,  blanc,  inodore.  M.  Mitscherlich  l'a 
obtenuengroscristauxdansunedissolution  de  consistance  sirupeuse  : 
il  iest  très-soluble  dans  l'eau,  et  même  déliquescent  j  sa  saveur  est 
fortement  acide ,  acre  et  caustique;  il  parait  plus  vénéneux  que  l'a- 
cide arsenieux;  ce  quittent  probablement  à  ce  qu'étant  plus  soluble, 
son  action  est  plus  immédiate;  il  rougit  le  tournesol  comme  tous  les 
acides  énergiques. 

On  peut  l'obtenir  anhydre  en  le  chauffant  un  peu  au-dessous  de 
la  chaleur  rouge  :  à  cette  température  il  se  décompose  en  partie  en 
acide  arsenieux  et  oxygène,  le  reste  se  sublime  sans  décomposition. 
L'hydrogène  et  le  carbone  le  réduisent  à  chaud.  Le  soufre  le  décom- 
pose. L'acide  sulfureux  le  réduit  seulement  à  l'état  d'acide  arsenieux, 
lentementà  la  température  ordinaire  et  rapidementà  +  10O>.  L'acide 
suifhydrique  le  transforme  lentement  en  sulfure,  tandis  qu'il  réagit 
immédiatement  sur  l'acide  arsenieux;  c'est  pourquoi,  si  l'on  veut 
constater  la  présence  de  l'arsenic  par  ce  réactif,  et  qu'il  n'y  ait  pas 
de  réaction  immédiate,  on  fait  bouillir  la  liqueur  avec  de  l'acide 
sulfureux  ou  un  sulfite  pour  le  ramener  à  l'état  d'acide  arsenieux,  et 
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Ton  fait  agir  de  nouveau  l'acide  sulfhydrique^  qui  produit  immédia- 
tement un  précipité  jaune  de  sulfure  d'arsenic. 

L'acide arsénique forme  des  sels  stables  avec  les  alcalis;  Tacidear- 
senieux,aucontraire^peutaussien  produire^  mais  ils  se  décomposent 
facilement.  L'arséniated'ai^ent^qui  est  insoluble,  est  rouge-brique, 
et  l'on  se  sert  de  ce  caractère  pour  confirmer  la  présence  de  l'arsenic. 

L'acide  arsénique  se  prépare  en  traitant  l'acide  arsenieux  en 
poudre  par  trois  fois  son  poids  d'acide  nitrique,  auquel  on  ajoute  un 
peu  d'acide  chlorhydrique,  dans  une  cornue  de  verre  à  laquelle  on 
adapte  un  ballon  tubulé^  muni  d'un  long  tube  qui  arrive  dans  la 
cheminée  :  on  chauffe  doucement  tant  qu'il  y  a  réaction.  Dès  que 
les  vapeurs  rutilantes  cessent  de  se  former^  on  peut  conduire  l'opéra- 
tion plus  rapidement^  et  sans  crainte^  jusqu'à  ce  que  le  liquide  delà 
cornue  soit  en  consistance  sirupeuse;  on  achève  de  l'évaporer  dans 
une  cornue  de  porcelaine,  pour  chasser  l'acide  nitriqUe  excédant, 
ainsi  que  l'acide  chlorhydrique,  qui  ne  sert  qu'à  rendre  l'opération 
plus  facile  en  dissolvant  l'acide  arsenieux.  Cet  acide  n'est  employé 
que  dans  les  laboratoires  :  en  médecine  il  ne  sert  que  combiné  avec 
la  soude.  Il  est  composé  de  : 

Arsenic 65,22 

Oxygène 34,78 

100,00 


CHIiORURB  IFARSEIWIC  ,  AsCP  =  181,5  ou ^2267,2. 

Le  chlorure  d'arsenic  est  un  liquide  incolore,  épais,  fumant  à 
l'air,  très-vénéneux  et  dangereux  à  respirer  :  il  bout  à  -h  132°,  et 
n'est  pas  solidifié  par  un  froid  de  —  29^;  la  densité  de  sa  vapeur  est 
6,3.  Il  est  inaltérable  àTair  sec;  l'eau  le  décompose  en  acides  arse- 
nieux et  chlorhydrique. 

M.  H.  Rose  a  combiné  ce  chlorure  à  l'ammoniaque  sèche  :  le  pro- 
duit a  pour  composition  7  NH^,  AsCP.  Le  même  chimiste  a  produit 
deux  combinaisons  avec  le  bichlorure  de  soufre  :  les  formules  de 
ces  composés  sont  AsCl^,2SCl,et  AsCP,3  SCI,  en  traitant  par  le  chlore 
les  sulfures  d'arsenic  représentés  par  les  formules  AsS'et  AsS^  Ces 
deux  corps  sont  des  liquides  bruns  ;  ils  sont  décomposés  par  l'eau 
de  la  même  manière  que  leur  composants. 

Le  chlorure  d'arsenic  s'obtient  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz 
de  chlore  sec  sur  de  l'arsenic  métallique  en  poudre.  L'appareil  est  le 
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même  que  celui  qui  sert  à  la  préparation  des  chlorures  de  phosphore 
{fig.  113).  La  cornueD  est  remplacée,  ainsi  que  le  ballonE^  par  un 

j? tube  disposé  en  allonge  {fig.  115) 

DE,  terminé  par  un  tube  qui 
plonge  dans  uneéprouvette  à  pied 
F,  entourée  de  glace  ou  de  mé- 
lange réfrigérant.  On  chauffe  Tar- 
'senic  au  moyen  d'une  lampe  à 
Fig.  115.  alcool:  il  y    a  incandescence^ 

même  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  chauffer  ;  le  chlorure  qui  se  vo- 
latilise se  condense  ensuite  dans  Téprouvette.  Il  contient  un  excès  de 
chlore  qui  le  colore  en  jaune  :  on  le  purifie  en  le  distillant  sur  de 
l'arsenic  en  poudre.  Dn  l'obtient  aussi  en  mélangeant  l'acidearsenieux 
avec  du  chlorure  de  sodium  dans  une  cornue  tubulée;  on  y  ajoute 
de  l'acide  sulfurique  :  l'acide  chlorhydrique  naissant  réagit  sur  l'acide 
arsenieux;  il  se  forme  de  l'eau  et  du  sulfate  de  soude  qui  restent 
dans  la  cornue^  tandis  que  le  chlorure  d'arsenic  distille  :  il  est  néces- 
saired'employer  l'acide  sulfurique  monohydraté,  pour  que  lechlorure 
soit  anhydre. 

On  l'obtenait  dans  le  principe  en  distillant  un  mélange  d'arsenic 
et  de  chlorure  de  mercure  HgCl  {sublimé  corrosif).  Il  faut  3  équiva- 
lents de  chlorurede  mercure  et  1  d'arsenic;  le  mercure  devient  libre  : 
As+3HgCl= AsCP-|-3Hg.Si  l'on  remplace  le  sublimé  corrosif  par 
le  sous-chlorure  Hg'Cl,  on  a  pour  résultat  un  chloroarséniure  de 
mercure  brun ,  volatil,  qui  est  représenté  par  la  formule  Hg*GlAs. 
Le  chlorure  d'arsenic  est  composé  de  1  volume  de  vapeur  d'ar- 
senic et  de  6  de  chlore,  et,  en  poids,  de  : 

Arsenic 41,35 

Chlore 58,65 

100,00 


BBOIHCJBE  D'ARJ^ENIC,  AsBr^^  309,9  ou  3937,5. 

Le  bromure  d'arsenic  a  été  obtenu  par  SéruUas  :  il  est  solide, 
cristallisable  en  aiguilles  prismatiques  ;  il  fond  à  +  20^  et  bout  à 
-h  220®.  L'eau  le  décompose  entièrement ,  si  on  en  met  une  grande 
quantité,  en  acides  arsenieux  et  bromhydrique;  si  l'on  ne  met  que 
peu  d'eau,  il  se  forme  de  l'acide  bromhydrique  et  un  produit  cristal- 

T.  I.  9.9 
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lin^  nacré,  composé  de  bromure  d'arsenic  et  d'acide  arsenieui  qui 
n'a  pas  été  analysé. 

On  ot)tient  le  bromure  d'arôme  directement,  lorsqu'on  met  Tar- 
senic  en  tx)ntact  avec  le  brome  :  la  réaction  est  trè&-vive  ;  il  y  a  déga- 
gement de  chaleur  et  de  lumière;  et  l'on  doit  ajouter  successivement 
l'arsenic  en  poudre  par  petites  fractions^  puis  l'on  distille.  Il  est  com- 
posé de  : 

Arsenic.  ......    25^16 

Brome 74^84 

400,00 


IODt»li  D>AmiBmO,  AsPsidO  ou  5695,5. 

L'iodure  d'arsenic  est  solide  :  il  cristallise  en  lames  d'un  rooge 
(>ourpre,  brillantes;  il  estfusiUe ,  volatil  presque sansdécomposition; 
il  est  entièrement  soiuble  dans  une  grande  quantité  d'eau  ;  et,  de 
même  que  le  bromure^  si  l'on  n'emploie  que  peu  d'eau,  on  obtient 
do  l'acide  iodiiydrique  et  un  produit  nacré  blanc,  qui  est  une  combi- 
naison hydratée  d'iodure  d'arsenic  et  d'acide  arsenieux.  L'alcool  le 
dissout,  mais  il  y  a  décomposition  en  divers  produits  non  connus. 

On  obtient  l'iodure  d'arsenical  distillant  un  mélange  de  i  d'arsenic 
et  de  3  d'iode  :  on  chauffe ,  la  combinaison  a  lieu ,  et  la  matière 
fond.  Ladistillation  que  l'on  opère  ensuite  le  purifie  de  l'excès  d'ar- 
senic qui  reste  dans  la  cornue.  11  est  composé  de  : 

Arsenic 16,67 

Tode 83,33 

100,00 


FliUORURB  D'ARSKMIC  ,  As¥\^=  129  ou  1643,79. 

i  j;  lluonircî  d'arsenic  est  liquide,  incolore ,  volatil  -,  il  répand  des 
liimécs  îi  Tair;  sa  densité  est2,73j  il  bouta  H- 63**;  l'eau  ledécom- 
]»<)S(5  en  acides  arsenieux  et  lluorhydrique,  ou  en  acide  lluorhydrique 
(;t  une  combinaison  de  fluorure  d'arsenic  et  d'acide  arsenieux^  il  at- 
taque fortement  le  verre.  Il  est  extrêmement  vénéneux  :  la  moindre 
goutte  produit  sur  la  peau  une  brûlure;  il  se  forme  une  cloche,  puis 
ime  escarre;  ces  brûlures  sont  très-difficiles  à  guérir.  Il  se  combine 
avec  le  gaz  ammoniac* 
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On  le  prépare  en  traitant  un  mélange  de  fluorure  de  calcium  et 
d'acide  arsenieux  par  Tacide  aulfurique  dans  un  appareil  en  {dooib 
ou  en  platine.  Il  est  composé  de  : 

Arsenic 67,29 

Fluor 42,74 

J  00,00 

OOMBINAISON  D£  l'aRSENIG  AV£C  LE  SOUFRE* 

On  rencontre  dans  la  nature  deux  sulfures  d'arsenic  j  mais  on  en 
connaît  un  plus  grand  nombre  qui  sont  obtenus  artificiellement. 


SUIiPtJRB  MOIB  ,  As^  S  =  466  OU  5825 . 

Ce  sulfiire  est  solide,  brun-noirâtre,  très-combustible;  il  s'en- 
flamme à  H-  100°;  la  chaleur  le  décompose  ;  il  se  forme  du  sulfure 
AsS*  qui  se  sublime,  de  Tarseniç  métallique  et  un  autre  sulfure. 
On  le  prépare  en  traitant  lé  sulfure  AsS*  par  une  dissolution  de 
potasse  concentrée  et  bouillante';  il  est  composé  de  : 

Arsenic 96,57 

Soufre 3,43 

100,00 


BmUl4PIJBB  D»A1MB1«IC,  BJfcjJLftJJI,  AsS'  =  (07  ou  1337»5. 

Leréalgar  se  trouve  fréquemment  dans  la  nature,  quelquefois 
(m  assez  grandes  masses,  d'un  beau  rouge  vif,  quelquefois  crii^ 
Utilisées,  en  Chine,  euHongrie,  en  Transylvanie,  enNatolie;  associé  à 
Ja  pyrite  de  fer,  dans  ladolomie  du  Saint-Gothard,  dans  les  terrains 
primitifs  volcaniques,  etc.;  sa  poussière  est  jaune-orangé.  En  Chine, 
on  le  taille  en  coupes  dans  lesquelles  on  met  du  vinaigre  ou  du  jus 
de  citron  le  soir,  et  le  lendemain  on  mêle  le  liquide  avec  de  Teau 
pour  le  boire;  il  agit  alors  comme  émétiqueet  purgatif. 

Leréalgar  est  solide,  fusible,  volatil;  sa  densité  est3,523;  il  se  com- 
bine avec  les  sulfuresalcalins,  fonctionnant  comme  un  sulfacide  pour 
produire  des  sulfosels.  Lorsqu'on  le  traite  par  une  dissolution  bouil- 
lante de  potasse,  il  se  décompose  en  donnant  du  sulfure  noir  d'arsenic, 
de  l'arsénite  de  potasse  et  du  sulfoarseniure  de  potassium  :  ces  deux 
derniers  produits  restent  en  dissohition;  chauffé   au  contact  de 

2y. 
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Pair^  il  donne  de  Pacide  sulfureux  et  de  l'acide  arsenieux  ;  l'acide  ni- 
trique et  Teau  régale  le  décomposent 

On  prépare  artificiellement  le  réalgar  en  chauffant  à  vase  clos  un 
mélange  convenaUe  d^arsenic  métallique  et  de  soufre^  ou  d'acide 
arsenieux  ^  de  soufre  et  de  charbon  qui  sert  à  réduire  l'acide  arse- 
nieux^  et  enfin  en  distillant  un  mélange  du  sulfure  AsS^  avec  de 
Tarsenic. 

On  se  sert  de  ce  sulfure  en  peinture  :  il  ne  doit  jamais  être  mé- 
langé avec  le  blanc  de  plomb^  le  jaune  de  chrome^  etc.;  qui  seraient 
noircis:  il  sert  aussi  pour  la  teinture  en  impression.  Dans  le  Le- 
vant, on  en  faituile  pommade  dépilatoire.  Les  feux  blancs,  nommés 
feux  indiens  dans  la  pyrotechnie ,  sont  composés  de  : 

Nitrate  de  potasse.  •  .  .    24 

Soufre 7 

Réalgar •  •      S 

Le  bisulfure  d'ai^enic  est  composé  de  : 

Arsenic 70,17 

Soufre 29,83 

100,00 


TBraCJIiFURKD'ARSKIVIC,  ouACIDB  SCJl4PARftE]!VIEIJl) 
ou  OBPIMEMT,  AsS^*  =  123  ou  1537,5. 

L'orpiment  se  trouve  aussi  dans  la  nature ,  rarement  cristallûié 
régulièrement^  mais  souvent  en  masses  lamelleuses  brillantes,  jauneS; 
se  séparant  en  lames  flexibles  ;  il  est  souvent  mêlé  de  réalgar  et  quel*- 
quefois  d'acide  arsenieux.  On  le  trouve  en  Perse^  en  Chine,  etc. 

L'orpiment  est  fusible,  volatil;  sa  densité  est  de  3,45.  On  peut  le  dis 
tiller  en  vase  clos  sans  qu'il  éprouve  d'altération;  lorsqu'on  le  chauffe 
au  contact  de  Tair,  il  brûle  en  donnant,  comme  leprécédent,  de  Ta- 
cide  sulfureux  et  de  l'acide  arsenieux  :  l'acide  nitrique  et  l'eau  ré- 
gale le  décomposent  aussi.  Q  se  combine  facilement  avec  les  sulfures 
alcalins;  c'est  un  sulfacide  énergique,  analogue  à  l'acide  arsenieux 
par  sa  composition.  Les  dissolutions  d'alcalis  caustiques  bouillantes 
le  décomposent  partiellement  en  produisant  unarsénite  et  un  suif- 
arseniure  on  sulfarsénite  ;  il  se  dissout  dans  l'ammoniaque  sans  réac- 
tion apparente.  La  même  action  se  produit  avec  les  carbonates 
alcalins,  l'acide  carbonique  se  dégage* 

On  l'obtient  artificiellement  par  la  voie  sèche  en  distillant  lUi 
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mélange  à  proportions  convenables  d'arsenic  et  de  soufre^  ou  d'acide 
arsenieux^  de  soufre  et  de  charbon;  et  par  voie  humide  en  traitant 
par  un  courant  de  gaz  acide  sulfhydrique  une  dissolution  d'acide  ar- 
senieux  dans  l'eau  additionnée  d'un  peu  d'acide  chlorhydrique. 
L'orpiment  artificiel  a  pour  densité  3,64;  il  contient  toujours  un 
peu  d'acide  arsenieux. 

L'orpiment  obtenu  par  voie  humide  est  un  peu  soluble  dans 
l'eau  ;  mais  cependant^  comme  il  ne  l'est  qu'à  peine,  il  n'est  pas  alors 
aussi  vénéneux  que  l'acide  arsenieux.  On  a  proposé  l'emploi  de  l'a- 
cide sulfhydrique  dans  les  cas  d'empoisonnement  par  l'acide  ar-* 
senieux^  mais  on  préfère  se  servir  d'hydrate  de  sesquioxyde  de 
fer  ou  de  magnésie ,  dont  l'action  est  plus  certaine. 

L'orpiment  sert,  dans  le  Levant,  à  préparer  une  pommade  dépi- 
latoire; dans  la  peinture  on  n'eniploie  que  l'orpiment  naturel,  et 
de  préférence  celui  qui  vient  de  la  Perse  :  on  le  nomme  orpin 
jaune;  celui  qui  est  obtenu  artificiellement  ne  sert  qu'en  teinture, 
et  pour  préparer  les  cuves  d'indigo  à  froid. 

L'orpiment  est  composé ,  en  poids,  de  : . 

Arsenic 60,98 

Soufre 39,02 

100,00 

Dans  les  arts,  on  ne  prépare  que  le  réalgar  et  l'orpiment.  Pour 
Torpiment,  on  se  sert  du  même  appareil  que  pour  la  purification  de 
Tacide  arsenieux  :  on  place  dans  la  cornue  un  mélange  de  3  ^  quin- 
taux d'acide  arsenieuximpur  et  de  |  quintal  de  fleur  de  soufre;  on 
voit,  d'après  la  composition  de  ce  sulfure ,  qu'il  faudrait  employer  2  î 
quintaux  d'ieicide  arsenieux  et  un  peu  plus  de  |  quintal  de  soufre  : 
aussi  l'orpiment  obtenu  par  le  mélange  employé  contient-il  pres- 
que autant  d'acide  arsenieu^t  que  d'orpiment. 

Dans  quelques  usines  on  le  prépare  en  distillant  dans  des  cornues 
disposées  des  deux  côtés  d'un  fourneau  de  galère  un  mélange  de 
pyrite  arsenicale  ou  mispickel,  exposée  longtemps  à  l'air,  et  de  py- 
rite de  fer;  on  remplit  les  cornues  aux  deux  tiers  seulement.  Les 
cornues  doivent  être  recouvertes  d'un  lut  épais  et  solide,  pour  qu'elles 
résistent  mieux  ;  elles  s'adaptent  à  des  récipients  portant  plusieurs 
trous  par  lesquels  les  gaz  peuvent  se  dégager. 

Le  réalgar  s'obtient  dans  ces  cornues ,  et  par  des  mélanges  sem- 
blables ,  mais  avec  des  proportions  convenables  ;  on  chaufte  lente- 
ment d'abord,  puis  on  soutient  le  feu  pendant  huit  heures.  Le  réalgar 
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obtena  contient  toujours  une  oertaine  qunniité  d'orpiment.  Quand 
l'appareil  est  refroidi,  on  détache  les  récipients^  et  l'on  sépare  tutaot 
que  possible  l'orpiment^  que  Ton  fait  servir  à  une  opération  posté- 
rieure ;  le  réalgar  est  ensuite  purifié  au  moyen  de  la  fusion  dans  des 
chaudières  de  fonte.  On  enlève  les  crasses  qui  viennent  en  dessus, 
puis  on  le  coule  dans  des  espèces  de  lingotières  de  tôle,  munies  de 
couvercles  que  Ton  pose  dessus  dès  que  la  coulée  est  opérée ,  pour 
empêcher  la  combustion  du  sulfure. 

Toutes  ces  opérations  sont  très-dangereusespourles  ouvriers,  bi«n 
qu'ils  prennent  la  précaution  de  mettre  un  mouchoir  humide  devint 
le  nez  et  la  bouche. 


PKMTASCJIiFURE  D^ABUEMIC  ou  ACIDK  SUI^FAIMÉ!!!- 
QIJK9  AsS^  =  155  ou  1937,5. 

Ce  sulfure  ressemble  au  précédent  :  sa  couleur  est  cependant  d'un 
jaune  plus  clair;  il  est  fusible,  et  prend,  lorsqu'il  est  fondu^  une  teinte 
rougeâtre;  il  est  volatil j  le  produit  de  sa  distillation,  qui  s'opère 
sans  décomposition,  est  d'un  rouge  un  peu  brunâtre,  sans  appa- 
rence de  cristaux;  par  le  refroidissement,  la  masse  devient  transpa- 
rente et  d'un  jaune  rougeâtre.  Lorsqu'on  le  traite  par  ralcool  bouil- 
lant ,  sans  qu'il  ait  été  fondu ,  on  dissout  une  partie  du  soufre  qui 
cristallise  par  le  refroidissement,  et  le  sulfure  prend  une  nuance 
jaune  plus  foncée.  Il  rougit  le  papier  de  tournesol  quand  on  Fexpose 
à  un  courant  de  vapeur  d'eau  bouillante ,  et  il  rougit  de  même  la 
teinture  bouillante ,  qui  redevient  bleue  par  le  refroidissement. 
Chauffé  au  contact  de  l'air,  il  se  comporte  comme  les  sulfures  pré- 
cédents. 

L'acide  sulfarsénique  se  dissout  lorsqu'on  le  fait  chauffer  dans 
de  l'eau  contenant  des  alcalis  en  dissolution  ;  l'ammoniaque  con- 
centrée le  dissout  sans  altération,  mais,  quand  elle  est  étendue  d'eau, 
une  portion  du  soufre  se  sépare.  11  chasse  l'acide  carbonique  des 
carbonates  et  Tacide  sulfhydrique  des  sulfhydrates,  d'autant  plus 
facilement  que  les  liqueurs  sont  plus  concentrées  ;  il  se  comporte 
donc  comme  un  acide  bien  caractérisé ,  et  il  produit  des  sulfoarse- 
niures,  ou  mieux  des  sulfarséniates. 

Pour  le  préparer,  on  traite  une  dissolution  concentrée  d'acide  ar- 
sénique,  ou  mieux  d'arséniate  de  potasse  par  l'acide  sulfhydrique. 
l^iuis  ce  dernier  cas,  on  obtient  une  dissolution  de  sulfarséniate de 
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potasBe  que  l'on  décompose  par  r^cido  chlorhydrique;  le  sulfure 
d'arsenic  se  dépose  en  poudre  jaune. 

(  KSl%AsS5  +  2HCI  =  2KC1  +  2HS  +  AsS^ 
L'acide  sulfarsénique  est  composé  de  : 

Arsenic.    ...     48,3 
Soufre 51,7 


PEliSUIiPURB  D^ARSBMie,  AsS*»  =  363  ou'4,537.5. 

Ce  sulfure  cristallise  en  paillettes  jaunis,  brillantes,  facileoi^nt 
fusibles  :  Berzélius  Ta  obtenu  en  traitant  par  Talcool  une  dissolution 
neutre  et  bouillante  très-concentrée  d^  sulfarséniate  de  potasse  ou 
de  soude.  On  filtre  et  Ton  distille  de  manière  i^  repueillii*  Ist 
I  de  Taicool  employé;  par  le  refroidissement,  le  sulfure  cristallise  :  Igt^ 
cristaux  retiennent  toujours  un  peu  de  sulfure  alcalin  ;  on  les  reooii 
sur  un  filtre;  la  liqueur  laisse  déposer  des  cristaux  rouge&tiies  fiar 
révaporation;  c'est  probablement  du  réalgar.  Ce  sulfure  se  compose 
d'ailleurs  à  chaud,  au  contact  de  l'air,  comme  les  autres  sidfures  ;  ii 
est  composé  de  ; 

Arsenic.   .  .  .      30,fi4 

Soufre 79,39 

400,00 


Lorsqu'on  dissout  de  l'arsenic  métallique  en  poudre ,  dans  du 
sélénium  fondu ,  les  deux  corps  se  combinent  et  donnent  un  produit 
brun  qui  est  du  séléniure  d'arsenic  ;  il  est  moins  volatil  aue  l^arsenîc 
et  le  sélénium,  ce  qui  permet  de  le  séparer  de  celui  des  deux  corps 
dont  on  a  employé  un  excès  :  il  est  fusible;  en  refroidissant  il  donne 
une  masse  brune,  miroitante,  dont  la  cassure  vitreuse  est  brillante. 
L'analyse  n'en  a  pas  été  faite. 


PHOSPHURB  D'AlUiBMICl. 

Le  phosphure  d'ar§enic  est  noir,  brillant,  cassant,  très-oxydable 
au  contact  de  Tair^  et  ne  peut  être  conservé  que  sou#  l'f^u.  Four  le 
préparer,  on  chautr^  di^ns  une  petite  pornue  de  verre  un  mélange 
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araepiemestFwiedgspiHi^agtifeSygliinBwiBmi 
emplryjé  f  omme  poêon.  H  cal  rare  qa»  k» 
fVMrtdfes^  s  OB  W  l»He  le  tenais  de  pasBcr  daos  la  cir^^ 
sr  l'aeddailesttoatàfaBtréeatyfiAi 
qalï  faut  atanl  to^  laâre  Toaàr  poor  le  déimijaner  de  la  phs 
l^rande  partie  de  la  molièffe.  H  ehI  canrte  Idi  Cnre  pveBdie  do 
perc«3pdedefer  bydraléyOïiinieiCL  detunagnr^  caB5liqDe;fÉi 
et  Faotre  doirent  êtie  en  mbikuamni  daos  Fcan^  et  la  magnésie  os 
pas  atoir  été  eafeinée  à  ime  terapératare  trop  âevée^  parce  ifw^ 
dans  ee  cas^  elle  aorait  beamoap  moins  d^cffcacdé.  CSes  oxydes  se 
condiîiKiit  aree  Facide  avsenieox^  qjDÎ  a  pa  rester  dans  Feslmiiae;  Is 
prodnseiit  des  arsémtes  msolnliiesy  qm  ne  peiiYCol  agir  snr  FéoooiH 
mleaimnale.  Cependant  on  doit  tonjovs  aroir  enme  fecoms  a& 
TOfmssemeiits. 

La  rediercfae  de  Facide  arsenieax  est  ÊKfle ,  parée  que  Fensanbie 
de  ses  propriétés  le  caractérisent  si  nettement  qu'on  ne  peut  pas 
s'y  tromper. 

Lorsqu'on  le  troure  en  nature  dans  Festomac,  on  n'a  qn^  le  sou- 
mettre directement  anx  essais  conrenaMes. 

Si  onlemetsor  un  charbon  ronge  flprodmtdes  famées  Manches 
qni  auront  une  odeur  d'ail  très-prononcée;  si  on  le  mêle  arec  du 
charbon^  et  qu'on  le  chaufTe  dans  on  tube  fermé  par  nne  de  ses 
extrémités^  on  Toit  un  anneaa  métaHique  se  produire  dans  b 
partie  froide  do tobe^  comme  c'est  décrit  (/S^.  414).  Ce  jHodnit  mis 
sur  un  charbon  rouge  donne  les  fumées  Manches  avec  odeur  d'as. 
Si  l'on  coupe  le  tube  au-dessous  de  Vanneau,  et  qu'on  dianffe  le 
dép6t  en  tenant  le  tube  incliné  (Jig.  146),  il  s'étaMit  un  courant 
d'air  qui,  en  passant  sur  Panneau  d'arse- 
nic A ,  qui  est  fortement  diauffé,  le 
transforme  en  acide  arsenieux  qui  se  vo- 
latilise et  se  condense  en  B,  sous  forme 
de  petits  cristaux  blancs.  11  est  facile,  en 
mêlant  cet  acide  arsenieux  avec  du  diar- 
bon .  de  le  réduire  de  nouveau  en  anneau 
Fig.  116.  métallique  que  Ton  traite  par  Feau  régale 
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qui  le  dissout  complètement.  Le  résidu  de  la  dissolution,  évaporée 
pour  chasser  Teau  régale,  est  très-soluble  dans  Teau ,  déliquescent  ; 
c'est  de  Tacide  arsénique  que  Ton  sature  avec  de  Tammoniaque  , 
pour  y  ajouter  du  nitrate  d'argent  :  on  doit  obtenir  un  dépôt  rouge- 
brique  d'arséniate  d'argent. 

L'acide  arsénieux  résultant  de  la  combustion  dans  le  tube  peut 
être  dissous  dans  l'acide  chlorhydrique;  puis,  traitant  une  partie  de 
cette  dissolution  par  l'acide  suif  hydrique ,  il  se  forme  un  précipité 
jaune  d'orpiment,  soluble  dans  l'ammoniaque.  Ce  sulfure  peut  aussi 
être  décomposé  dans  un  tube  fermé  par  un  bout  ;  pour  cela  on 
doit  le  mêler  avec  un  peu  de  chaux  et  de  charbon  :  on  reproduit 
ainsi  l'arsenic  métallique. 

L'autre  partie  delà  dissolution  arsenieuse  peut  être  traitée  par  un 
sel  de  cuivre  ammoniacal  :  on  doit  avoir  un  précipité  vert  pistache 
d'arsénite  de  cuivre,  ou  vert  de  Scheele. 

Les  taches  arsenicales  disparaissent  au  moyen  des  hypochlorites, 
qui  les  dissolvent. 

Mais,  lorsque  l'acide  arsénieux  ou  le  composé  arsénic^al  n'est  pas 
visible  ,  et  qu'il  a  été  absorbé  par  les  oi^anes  dont  il  est  impossible 
de  le  séparer  mécaniquement,  il  faut  les  détruire  de  la  manière  la 
plus  absolue  ;  car  ils  pourraient  donner  des  résultats  qui  causeraient 
des  erreurs  très-graves,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'une  condamnation 
capitale. 

Souvent,  dans  ce  cas ,  la  quantité  d'arsenic  est  si  faible  qu'on  est 
dans  la  nécessité  de  te  transformer  en  hydrogène  arsénique,  qui  per- 
met d'en  reconnaître  des  traces  en  se  fondant  sur  la  propriété  que 
présente  ce  gaz  de  se  décomposer  par  la  chaleur,  ou  de  ne  brûler  qu'in- 
complètement lorsque  l'air  n'est  pas  en  quantité  suffisante  :  dans  ce 
cas,  l'hydrogène  brûle  seul,  et  l'arsenic  se  dépose.  A  cet  effet,  on 
se  sert  d'un  appareil  imaginé  par  M.  Marsh,  et  qui  sera  décrit  plus 
loin. 

Plusieurs  procédés  ont  été  pratiqués  successivement  pour  obtenir 
la  combustion  des  organes  suspectés.  Nous  ne  parlerons  que  des 
derniers,  qui  ont  été  définitivement  adoptés. 

MM.  Fiandin  et  Danger  chauffent  les  organes  avec  le  quart  de 
leur  poids  d'acide  sulfurique,  parfaitement  pur  et  concentré,  dans  une 
cornue  de  verre,  dans  laquelle  on  a  passé  préalablement  de  l'eau 
distillée  afin  d'en  mouiller  les  parois.  On  adapte  un  récipient  à  la 
cornue,  pour  recueillir  les  produits  arsenicaux  susceptibles  de  se  vo- 
latiliser, lorsque,  étant  arrivé  à  la  fin  de  l'opération,  on  chauffe  pour 
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distiller  l'excès  d'acide  sulfurique.  En  effet  lesi  orgaoes  pc^uvent  eon- 
tenir  du  chlorure  de  sodium,  qui  pendant  l'action  de  l-acidc;  peut 
produire  du  chlorure  d'arsenic  qui  se  volatilise  :  on  recihercbe  m- 
suite  l'arsenic  dans  ce  liquide. 

Le  résidu  contenu  dans  la  cornue  est  un  charbon  noir,  friable; 
on  traite  la  matière  pulvérisée  par  l'acide  nitriqua  pur^  auquel  on 
ajoute  un  peu  d'acide  chlorhydrique  ;  on  transforme  ainsi  TanoBie 
en  acide  arsénique;  on  évapore  le  liquida  à  aiecité^  etr<m  rapieiiè 
par  l'eau. 

Ce  procédé  est  le  meilleur  lorsque  les  matières  organiques  ne 
sont  pas  trop  abondantes,  et  c'est  celui  dont  on  se  sert  ppesqua  tou* 
jours. 

Mais  si  les  matières  à  traiter  sont  trop  volumineuses  ^  ou  si  elles 
contiennent  une  grande  quantité  de  graisse^  on  se  sert  du  procédé 
suivant,  qui  a  été  proposé  par  MM.  Malaguti  et  Saraeaud.  Les  mar 
tières  à  examiner  sont  traitées  par  l'eau  régala,  dans  une  cmnuedc 
verre  dont  la  capacité  doit  être  double  du  volume  du  mélange  :  pir 
l'action  de  la  chaleur^  l'eau  régale  fait  passer  l'arsenic  à  l'état  de 
(^.hlorure^  qui  distille  avec  l'eau  et  passe  dans  le  récipient. 

C'est  avec  les  produits  de  l'une  ou  Vautra  de  ces  réaotioos  que 
l'on  obtient  l'arsenic  au  moyen  de  l'appareil  de  Marsh. 

L'appareil  de  Marsh  est  fondé  sur  oatte  propriété  des  acides  ar<- 
senieux  et  arsénique ,  d'être  réduits  à  l'état  d'arsenic  métallique  {isr 
l'hydrogène  naissant,  de  se  combiner  avec  hii  en  produisant  de  Teau 
et  de  l'hydrogène  arsénique  ;  sur  la  propriété  que  présente  ce  gaz  de  ne 
laisser  brûler  que  l'hydrogène  lorsque  l'on  intercepte  l'air,  l'arsenic 
se  déposant  sur  l'obturateur,  qui  est  froid,  sous  forme  d'une  tacha 
brune  miroitante;  et  sur  cette  autre  propriété ,  que,  par  la  chaleur 
rouge ,  l'hydrogène  arsénique  se  dédouble  en  hydrogène  qui  se  dé- 
gage et  arsenic  qui  se  dépose  :  de  telle  sorte  que,  si  l'on  fait  pasiser 
le  gaz  par  un  tube  de  verre  d'un  petit  diamètre,  et  qu'on  le  chauft 
sur  une  certaine  longueur,  soit  avec  une  lampe,  soit  au  moyen  de 
quelques  charbons,  la  décomposition  s'opère ,  et  l'arsenic  entraîné 
par  l'hydrogène  se  dépose  sous  forme  d'un  anneau  sur  la  jw^ic 
froide  du  tube. 

L'appareil  primitif  de  Marsh  laissant  beaucoup  à  désirer,  l'Aidé* 
mio  des  sciences  a  été  chargée  de  lui  donner  les  dispositions  qui 
pouvaient  offrir  le  plus  de  garanties.  C'est  le  seul  qu^il  soitaéees- 
saire  de  décrire;  cependant  il  est  bon  de  connatire  le  peifti  de 
départ. 
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Marsh  se  servait  d^un  flacon  à  tubulure  A  {fig.  117  ),  dans  lequel 
il  introduisait  du  zinc  et  de  Teau  distillée.  A  la 
tubulure  B  était  adapté  un  tube  courbé  à  angle 
J\jL  droit  et  effilé  en  D,  et  au  col  C ,  un  tube  droit  à 
Ij  entonnoir,  par  lequel  il  versait  Tacide  sulfurique 
pur.  Lorsque  le  gaz,  en  se  dégageant,  avait  chasié 
tout  Tair  du  flacon^  il  introduisait  la  matière  à 
expérimenter  par  le  tube  à  entonnoir/ et  enflam» 
mait  le  gaz  au  bout  du  tube  D.  Comprimant  alors 
Fi«.  i*7.  jjj  flamme  au  moyen  d'une  soucoupe  ou  d-une 

capsule  de  porcelaine,  Tarsenîc^s'ily  en  avait,  se  déposait  en  taches, 
si  l'on  avait  soin  de  changer  souvent  la  position  de  la  capsule.  Si  l'on 
ne  changeait  pas  souvent  le  point  de  contact  avec  la  flamme,  il  s'é- 
chaufferait assez  pour  volatiliser  l'arsenic.  L'opération  terminée,  il 
fallait  recueillir  les  taches,  pour  opérer  les  réactions  que  nous  avons 
émunérées. 

Cette  manière  d'opérer  était  défectueuse,  car  on  pouvait  toujours 
craindre  de  perdre  au  moins  une  partie  du  produit. 

La  sensibilité  de  ce  procédé  est  telle  que  Ton  peut  rendre  appré* 
ciable  l'arsenic  dans  un  liquide,  quand  bien  même  il  n'en  contien- 
drait qu'un  millionième. 

Quel  que  soit  l'appareil  que  l'on  emploie ,  celui  qui  vient  d'être 
décrit  ou  celui  adopté  par  l'Académie  des  sciences,  il  faut,  avant  de 
procéder  à  l'expérience  dans  toutes  ces  phases,  pour  la  carbonisa- 
tion des  matières  comme  pour  le  dégagement  du  gaz,  qu'aucune 
des  substances  dont  on  se  sert  ne  •contienne  d'arsenic,  car  l'acide 
sulfurique  du  commerce  et  le  zinc  en  contiennent  souvent;  il  est 
tenc  nécessaire  de  vérifier  si  ces  matières  en  sont  parfaitement 
exemptes. 

L'appareil  de  l'Institut  est  composé  d'un  flacon  à  large  ouverture 
A  (fig.  i48),  dont  la  capacité  est  proportionnée  au  volume  du  li- 

I,  quide  à  essayer;  ce  liquide 

r^y  y|»€  doit  eil  occuper  les  *.  On 
met  dans  le  flacon  des 
lames  de  zinc  pur  et  de 
l'eau  distillée.  L'ôiiver- 
ture  du  flacon  est  fermée 
par  un  bouchon  percé  de 
deux  trous,  par  Tun  des- 
quels on  fait  pénétrer  un 
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tube  droit  B,  qui  doit  plonger  un  peu  dans  la  liqueur  ;  il  doit  avoir 
un  diamètre  de  i  centimètre;  son  ouverture  inférieure  est  en  biais: 
c'est  par  ce  tube  que  Ton  introduit  le  liquide  suspecté  :  à  l'autre 
ouverture  du  bouchon ,  l'on  fixe  un  tube  courbé  C ,  auquel  on  a 
soufflé  une  boule  destinée'  à  condenser  Teau  entraînée  ;  ce  tube  est 
ajusté  à  un  autre  DE^  de  i  ^centimètre  environ  de  iUamètre,  qui 
est  rempli  d^asbeste  non  tassée,  destinée  à  retenir  Teau  qui  ne  s'est 
pas  condensée  dans  la  boule.  On  place  en  E  un  bouchon  portant 
un  tube  étroit  GH,  effilé  en  H.  Ce  tube  est  d'un  petit  diamètre  et 
en  verre  vert. 

Lorsque  l'appareil  est  disposé ,  on  introduit  un  peu  d'acide  solfo- 
rique  par  le  tube  B^  afin  d'opérer  un  dégagement  dliydrog^  assez 
abondant  pour  chasser  complètement  Tair  de  Tappareil.  On  dispo6e 
sous  le  tube  GH  un  petit  fourneau  en  tôle  J,  au-dessous  de  la  partie 
antérieure  de  ce  tube,  autour  de  laquelle  on  a  enroulé  en  spirale  un 
mince  ruban  de  clinquant  qui  protège  le  verre  contre  l'action  des 
charbons  et  Tempéche  de  se  déformer  ;  on  place  un  écran  L  qui 
garantit  le  reste  du  tube  de  l'action  de  la  chaleur,  n  faut  attendre, 
pour  chauffer  le  tube,  que  Tair  soit  entièrement  expulsé,  sans  quoi 
il  y  aurait  un  mélange  tonnant^  et  par  suite  une  explosion;  on  attume 
en  même  temps  le  gaz  à  l'extrémité  efRlée. 

On  fait  dégager  le  gaz  hydrogène  seul  pendant  quelques  temps 
pour  s'assurer  de  la  pureté  des  matières  que  l'on  emploie  ;  il  ne  doit 
pas  faire  la  plus  légère  tache  sur  la  soucoupe  M ,  ni  laisser  d'ao- 
i^eau  N  au  delà  de  l'écran.  Lorsque  cette  vérification  est  faite, 
on  introduit  la  liqueur  à  examiner  dans  le  flacon  par  le  tube  verti- 
cal B^  et  ensuite  on  ajoute  un  peu  d'acide  sulfurique  étendu  d'eau, 
afin  de  ne  pas  laisser  ralentir  le  dégagement  de  gaz,  sans  cependant 
qu'il  soit  assez  fort  pour  que  la  flamme  ait  plus  d'un  demi-centi- 
mètre de  longueur. 

S'il  y  a  de  l'arsenic  ou  quelque  métal  dans  la  liqueur  suspecte,  le 
dégagement  de  gaz  est  plus  rapide;  s'il  c'est  de  l'arsenic,  il  se  forme 
un  dépôt  annulaire,  miroitant,  métallique  en  N,  et  la  flamme  contre 
laquelle  on  applique  la  soucoupe  y  laisse  déposer  des  taches  noires. 

Le  dépôt  annulaire  et  les  taches  sont  prises ,  lorsque  l'expérience 
est  terminée,  pour  les  soumettre  aux  divers  essais  que  nous  avons 
indiqués. 

Ces  recherches  doivent  être  faites  non-seulement  sur  les  organes, 
estomac,  foie,  rate,  etc.,  mais  en  outre  sur  les  matières  vomies,  les 
selles,  les  urines,  et  les  aliments  que  l'on  a  trouvés  dans  Testoinacel 
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ceux  qui  ont  pu  rester.  D'une  part^  les  liquides  exprimés  de  ces 
matières  sont  concentrés^  puis  on  les  carbonise  conune  les  organes; 
de  l'autre  part,  on  carbonise  les  matières  dont  on  a  exprimé  les  li- 
quides. 

L'antimoine  donnerait  aussi  des  taches  et  un  anneau ,  dans  ce 
genre  de  traitement;  il  est  important  de  distinguer  nettement  si  c'est 
de  Tantimoine  ou  de  Tarsenic  :  l'antimoine  chauffé  dans  le  tube 
ouvert  se  change  en  un  produit  blanc  moins  volatif  que  l'acide 
arsenieux  placé  sur  un  charbon  rouge;  il  donne  aussi  un  peu  de 
fumée  blanche^  mais  elle  est  inodore.  Les  taches  antimoniales  ne 
disparaissent  que  très-lentement  par  les  dissolutions  étendues  d'hy- 
pochlorites.  L'acide  nitrique  les  change  en  un  produit  blanc  inso- 
luble, c'est  pourquoi  l'on  soumet  ces  matières  aux  nombreux  essais 
que  nous  avons  cités,  et  qui  servent  de  preuve  par  leur  ensemble. 
L'expert  chargé  de  cet  examen  ne  doit  omettre  aucune  de  ces  réac- 
tions^ et  montrer  comparativement  au  tribunal  les  résultats  obtenus 
avec  les  réactifs  seuls  et  avec  les  matières  suspectes  dans  lesquelles 
il  peut  trouver  quelquefois  de  l'antimoine  avec  l'arsenic,  si  l'on  a 
employé  l'émé tique  (  tartrate  de  potasse  et  d'antimoine)  pour  pro- 
voquer des  vomissements. 
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Les  métaux  sont  beaucoup  plus  nomltfeux  que  les  métallc^deg,  et 
présentent  souvent  de  grandes  différences  dans  leurs  propriétés  tant 
chimiques  que  physiques  ;  mais  aucun  d'eux  n'existe  à  Fétat  de  gai; 
tous  sont  solides  à  la  température  ordinaire^  excepté  le  mercore. 
Les  caractères  qui  les  distinguent  des  métalloïdes  ne  sont  pas  telle- 
ment absolus  qu'il  n'y  ait  pas  souvent  lieu  de  douter  si  tel  corps 
doit  être  rangé  dans  Tune  de  ces  catégories  plutôt  que  dansTautre; 
ainsi  Berzélius  range  le  sélénium  dans  les  métaux ,  et  cependant  il 
offre  un  des  caractères  qu'ils  ne  présentent  jamais^  la  transparence 
sous  une  certaine  épaisseur  ;  d'un  autre  côté^  on  range  l'arsenic,  par 
exemple^  en.général  dans  les  métalloïdes,  et  cependant  il  offre  une 
opacité  absolue  et  cet  éclat  particulier  que  l'on  nomme  éclat  mM- 
iique.  L'hydrogène,  qui  est  gazeux,  transparent,  offre  donc  par  là 
les  caractères  métalloïdes  les  mieux  tranchés  sous  le  rapport  physi- 
que, et  cependant,  par  ses  propriétés  chimiques^  sa  place  seraitcer- 
tainement  voisine  du  manganèse  et  du  fer. 

La  séparation  des  corps  simples  en  ces  deux  classes  est  donc 
arbitraire  jusqu'à  un  certain  point  :  elle  est  consacrée  par  Tusage. 
On  trouve  en  général  les  métaux  à  l'état  de  combinaison  dans  la 
nature  3  cependant  on  trouve  quelques-uns  d'entre  eux  à  Tétatde 
pureté,  ce  que  Ton  nomme  à  l'état  natif  :  ce  ne  sont  que  ceux 
donc  les  affinités  ont  le  moins  d'énergie,  tels  que  Tor,  le  platine, 
et  tous  les  métaux  qui  l'accompagnent  ordinairement,  l'argent ,  le 
mercure  et  le  cuivre. 

CARACTÈRES  PHYSIQUES   DES  MÉTAUX. 

Les  caractères  généraux  qui  distinguent  les  métaux  sont  surtout 
les  caractères  physiques  suivants  : 

1"  Ils  sont  tous  plus  ou  moins  bons  conducteurs  de  la  chaleur  et 
de  l'électricité,  tandis  que  les  métalloïdes  sont  tous,  au  contraire, 
plus  ou  moins  mauvais  conducteurs.  Le  charbon  cependant,  lorsqu'il 
a  été  maintenu  pendant  quelque  temps  à  une  température  très- 
élevée,  devient  très-bon  conducteur,  et  l'on  a  vu  qu'alors  on  pouvait 
s'en  servir  pour  faire  un  des  éléments  des  piles  de  Bunzen. 

La  faculté  conductrice  relative  des  métaux  pour  l'électricité  a  été 
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recherchée  par  différents  physiciens ,  qui  ont  exprimé  leur  pouvoir 
par  des  nombres  qui  ne  s^ftccordent  pas  complètement ,  ce  qui  doit 
tenir  aux  différences  ^d'état  d'agrégation  y  et  aux  modes  d'expéri- 
mentation suivis  par  chacun  d'eux. 

H.  Davy  a  déterminé  ses  nombres  avec  des  fils  de  même  diamètre, 
et  en  mesurant  les  longueursstrictement  nécessaires  pour  décharger 
complètement  une  même  pile  électrique.  La  conductibilité  devait 
être  prop(M*tionnelie  aux  longueurs  des  fils  qui  produisaient  ce  résul- 
tat. La  table  suivante^  qu'il  en  a  donnée^  exprime  les  longueurs  de 
chacun  des  métaux  sur  lesquels  il  a  fait  ses  expériences  : 

Argent 60 

Cuivre 55 

Or 40 

Plomb 38 

Platme iO 

Palladium ^^ 

Fer 8 

M.  Becquerel  a  trouvé  un  ordre  et  des  nombres  qui  diffèrent  scn- 
sildement  de  ceux  indiqués  par  Davy  : 

Cuivre. 100 

Or 93,60 

Argent 73,60 

Zinc 28,50 

Platine 16,40 

Fer 15,80 

Étain 15,50 

Plomb 8,30 

Mercure 3,45 

Potassium 1,33 

Enfin  M.  Pouillet  est  arrive  à  d'autres  nombres  encore ,  dont  il  a 
lire»  l'ordre  suivant  : 


Argent  à  0,986. 
Cuivre.  •   » 
Argent  à  0,948 
Or  pur.   .   .   . 
Argent  à  0,980 
Cuivre  affiné. 
Laiton.  .  , 


860 
730 
656 
623 
569 
224 
194 
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Fer 424 

Or  à  0,667 409 

Platine 400 

Pour  que  ces  résultats  fussent  absolus,  il  faudrait  que  les  courants 
électriques  fussent  positivement  de  la  même  tension  au  moment 
de  chaque  expérience,  et  que  les  métaux  eussent  été  amenés  aa 
môme  état  de  cohésion  relative  par  un  écrouissage  semblable  avant 
l'étirage  en  tils.  On  ne  saurait  expliquer  Ténorme  différence  qui  se 
rencontre  danslatable  de  M.  Pouilletentreles  résultatsdu  métalqu'il 
a  nommé  cuivre  seulement  et  celui  qu'il  a  nommé  cuivre  affiné,  et 
que  certainement  il  n'est  pas  possible  d'admettre ,  à  moins  que  le 
premier  ait  été  rougi  au  feu  et  l'autre  non  rougi  avant  l'expérience, 
ce  qui  aurait  dû  être  indiqué  :  l'action  de  la  chalem*,  apportant  une 
modification  dans  le  groupement  des  molécules ,  en  cause  une  aussi 
dans  le  pouvoir  conducteur.  L'acier  est  une  preuve  de  cette  in- 
fluence ;  en  effet,  lorsqu'il  est  trempé,  il  conduit  beaucoup  moins 
bien  l'électricité  que  quand  il  a  été  recuit. 

La  connaissance  de  ces  faits  est  plus  du  ressort  de  la  physique 
que  de  la  chimie;  cependant  les  applications  de  plus  en  plus  nom- 
breuses de  la  pile  aux  réactions  chimiques ,  à  la  galvanoplastie ,  à  la 
dorure,  etc.,  rendent,  sinon  indispensable,  aumoins  très-utile  la  con- 
naissance de  ces  faits ,  qui  sont  encore  bien  incomplets ,  surtout  au 
point  de  vue  de  l'influence  qu'un  métal  peut  exercer  sur  la  conducti- 
bilité d'un  autre  auquel  il  est  allié  :  ainsi,  dans  la  table  de  M.  Pouillet^ 
le  pouvoir  conducteur  de  l'alliage  contenant  0,986  d'argent  et  0,01 4 
de  cuivre ,  le  pouvoir  de  l'argent  étant  représenté  par  860,  et  celui 
du  cuivre  par  750,  celui  d'un  alliage  composé  de  0,948  d'argent  et 
de  0,052  de  cuivre  correspond  seulement  à  656.  La  conductibilité 
d'un  alliage  ne  serait  donc  pas  plus  la  moyenne  de  celle  des  métaux 
composants  que  ne  l'est  souvent  leur  densité;  et  si  dans  ce  cas  il  y 
a  diminution,  dans  d'autres,  au  contraire,  il  pourrait  y  avoir  aug- 
mentation, ce  qu'il  serait  utile  de  déterminer. 

La  conductibilité  des  métaux  pour  la  chaleur  est  beaucoup  plus 
importante  àconnaître,dans  l'industrie,  que  celle  qu'ils  peuvent  avoir 
pour  l'électricité.  C'est  en  effet  l'un  des  éléments  qui  doivent  servir 
à  choisir  tel  métal  de  préférence  à  un  autre  pour  fabriquer  des 
chaudières,  car  il  est  certain  que  plus  le  métal  sera  bon  conduc* 
^teur,  plus  rapidement  on  pourra  produire  les  évaporations  à  épais- 
seurs, surfaces  de  chauffe  et  d'évaporation  égales,  et  par  suite  plus 
on  économisera  sur  le  combustible. 
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2o  L'opacité  des  métaux  peut  être  considérée  comme  presque  abso- 
lue; cependant  une  feuille  d'or  de  1  ^  centième  de  millimètre  laisse 
passer  les  rayons  verts  de  la  lumière.  La  couche  d'or  que  Ton  dé- 
pose sur  les  images  daguerriennes^  tout  en  les  protégeant  contre  les 
agents  extérieurs^  ne  les  rend  pas  moins  visibles^  mais  son  épaisseur 
est  si  faible  qu'elle  ne  peut  être  mesurée  que  par  l'augmentation 
du  poids  de  la  plaque,  la  surface  étant  connue^  ce  qui  conduit  aune 
fraction  infinitésimale;  mais  une  feuille  d'argent  d'une  épaisseur 
double  intercepte  d'une  manière  complète  les  rayons  solaires* 

3®  L'éclat  particulier  que  présentent  les  métaux  ne  leur  appartient 
pas  exclusivement  /et  tous  ne  le  possèdent  pas  au  même  degré^  quoi- 
qu'il dépende  principalement  de  leur  opacité,  qui  est  la  même  pour 
tous;  ce  n'est  donc  pas  une  propriété  exclusive  en  leur  faveur. 

Les  autres  propriétés  qu'offrent  les  métaux  n'ont  absolument 
rien  qui  ne  leur  soit  commun  à  un  certain  degré  avec  beau- 
coup de  métalloïdes  :  ainsi  la  densité  des  métaux  est  en  général 
plus  grande  que  celle  des  métalloïdes^  mais  chez  quelques-uns  elle 
est  plus  faible  ;  ainsi  celle  du  platine ,  la  plus  grande  connue^  est 
21,53;  celle  du  potassium  n'est  que  0,865^  tandis  que  celle  de  l'iode 
est  4,948,  celle  du  carbone  pur,  3,5,  etc. 

La  couleur  des  métaux  varie  peu,  en  général  ;  lorsqu'ils  sont  ré- 
duits en  poudre,  ils  offrent  presque  tous  une  teinte  grise,  qui  paraît 
blanche  lorsqu'on  les  frotte  sur  vin  corps  dur  avec  un  brunissoir. 
Lorsqu'ils  sont  polis,  leur  couleur  propre  paraît  plus  blanche  qu'elle 
tf  est  réellement,  parce  qu'ils  réfléchissent  presque  entièrement  la  lu- 
mière blanche;  mais,  si  l'on  fait  successivement  réfléchir  plusieurs 
fois  le  même  faisceau  lumineux  à  des  plaques  d'un  même  métal 
disposées  convenablement  à  cet  effet,  on  s'aperçoit  que  la  couleur 
devient  plus  foncée  à  mesure  que  les  réflexions  se  succèdent,  parce 
qu'à  chacune  d'elles  il  y  a  une  certaine  portion  de  la  lumière  blan- 
che absorbée,  et  l'on  voit  l'argent  paraître  jaune-rougeâtre,  le 
cuivre  rouge  foncé ,  l'acier  violet,  etc. 

On  peut,  par  ce  moyen,  juger  de  la  couleur  que  présenteraient 
'es  métaux  par  transmission,  s'ils  étaient  transparents  ;  cette  cou- 
leur serait  le  complémentaire  de  la  couleur  réfléchie  :  on  en  voit  un 
exemple  dans  l'or,  qui  réfléchit  la  couleur  jaune,  et  laisse  passer  la 
-ouleur  verte  lorsqu'il  est  réduit  en  feuilles  minces. 

La  connaissance  de  cette  variation  dans  la  couleur  après  plusieurs 
'éflexions  successives  a  expliqué  la  coloration  des  vases  métalli- 
lues  polis  qui  sont  étroits  et  profonds  comme  les  calices,  dont  le 
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tond  parait  rouge ,  ce  qui  t^st  la  couleur  de  l'or  après  un  certain 
nombre  de  réflexions. 

La  dureté  est  très-variable  dans  les  divers  métaux  :  le  potassium, 
le  sodium^  se  laissent  couper  même  avec  Tongle  ;  le  plomb^  très- 
facilement  avec  un  couteau;  le  fer^  le  cuivre, le  platine^ etc.^  offrent 
une  beaucoup  plus  grande  résistance  ;  le  zinc^  l'antimoine  y  le  bis- 
muth^ sont  encore  plus  durs  :  en  général^  plus  un  métal  est  pur, 
moins  il  est  dur.  Le  manganèse  passe  pour  être  plus  dur  queTacier 
trempé.  M.  Despretz  a  trouvé  que  le  titane  fondu  par  la  pile  était 
presque  aussi  dur  que  le  corindon. 

La  ténacité  des  métaux  est  en  quelque  sorte  liée  à  leur  état  de 
mollesse,  et  leur  malléabilité  et  ductilité  est  aussi  en  quelque  sorte 
en  rapport  avec  elle.  Quelques  métaux  sont  cassants,  et  peuvent 
même  être  réduits  facilement  en  poudre  :  l'antimoine  et  le  bis- 
muth sont  dans  ce  cas ,  et  sont  entièrement  dépourvus  de  malléabi-  ' 
lité  et  de  ductilité.  La  malléabilité  est  la  propriété  de  s'étendre  en 
lames  ou  en  feuilles  sous  le  marteau  ou  lorsqu'on  fait  passer  les 
métaux  dans  des  laminoirs ,  qui  sont  des  cylindres  que  Ton  peut 
<'îcarter  ou  rapprocher  à  volonté,  et  qui  sont  mus  en  sens  inverse. 
La  ductilité  est  la  propriété  de  s'étirer  en  fils  plus  ou  moins  fins,  en 
les  forçant  à  passer  à  travers  des  trous  cylindriques  percés  dans  des 
plaques  d'acier  fortement  trempées^  et  qui  sont  de  plus  en  plus  petits. 

Ces  deux  propriétés  des  métaux  et  leur  ténacité  sont  celles  qui  don- 
nent le  plus  d'importance  à  l'application  des  métaux  dans  les  arts. 

La  malléabilité  et  la  ductilité  ne  suivent  pas  le  même  ordre, 
comme  on  peut  le  voir  par  le  tableau  comparatif  suivant: 


Malléabilité, 

Ductilité , 

ou 

ou 

laminage. 

étirage  à  la  filière. 

Or. 

Or.  Et,  selon  d'autres  auteurs, 

Or. 

Argent. 

Argent. 

Argent. 

Cuivre. 

Platine. 

Platine. 

Ktain. 

Fer. 

Fer. 

Platine. 

Nickel. 

Cuivre. 

Plomb. 

Cuivre. 

Zinc. 

Zinc. 

Zinc. 

Ëtain. 

Fer. 

Étain. 

Plomb. 

Nickel. 

Plomb. 

Nickel. 

Palladium. 

Palladium 

Cadmium. 

Cadmium. 
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Le  zinc  offre  cette  particularité^  qu'il  n'est  malléable  qu'à  une 
température  de  + 100*»  à  + 150<>. 

L'opération  du  laminage  ou  du  passage  à  la  filièrje  donne  aux 
métaux  plus  de  densité  et  en  même  temps  de  dureté;  celle-ci  devient 
assez  grande  pour  empêcher  de  continuer  les  opérations^  par  suite: 
desquelles ,  si  l'on  voulait  persister,  le  métal  se  gercerait  et  pour- 
rait s'égrener.  Il  faut  de  temps  en  temps  chauffer  le  métal  au 
rouge;  ce  recuit  rend  aux  molécules  leur  position  normale  qui  avait 
été  changée  par  l'étirage.  On  laisse^  en  général,  le  métal  recuit  se 
refroidir  lentement;  le  cuivre  cependant,  par  exception,  pourrait 
être  refroidi  subitement  en  le  trempant  :,  cette  opération,  qui  aug- 
Qiente  la  dureté  de  la  plupart  des  métaux,  augmente  au  contraire  sa 
malléabilité. 

La  ténacité  se  mesure  par  le  poids  que  les  fils  de  même  dia- 
mètre des  divers  métaux  peuyent  supporter.  Des  expériences  faites 
mv  des  fils  de^  millimètres  de  diamètre  de  quelques-uns  d'eux  ont 
(lonné  les  résultats  suivants  : 

Métaux.  Poids  qui  ont  amené  la  rupture. 

Fer.  . 250  kilogrammes. 

Cuivre.   .....  137  — 

Platine 125  — 

Ai^nt *      85  — 

Or. 68  — 

Zinc.  ......      50  — 

Nickel.   .....      48  — 

Étain 46  — 

Plomb.  .....      42  — 

.  Ces  résultats  peuvent  ne  pas  être  tout  à  fait  exacts  :  ainsi  le  nickel 
et  le  cobalt  purifiés  ont  donné  des  résultats  bien  supérieurs  à  ceux 
qui  sont  cités;  et  si  l'on  s'en  rapportait  à  ces  nombres  pour  calculer 
les  résistances  dans  les  constructions,  on  s'exposerait  dans  l'industrie 
à  de  cruels  mécomptes.  Les  praticiens,  qui  ont  pour  eux  l'expérience, 
ne  s'y  laissent  pas  tromper.  Un  très-savant  ingénieur,  s'en  rappor- 
tant plus  à  ses  calculs  qu'aux  conseils  de  la  pratique,  vit ,  malheu- 
reusement pour  lui,  les  prévisions  de  ceux-ci  parfaitement  réalisées, 
et  le  pont  qu'il  avait  construit  croula  avant  d'être  achevé.  On  doit 
encore,  dans  l'emploi  des  métaux,  tenir  compte  des  modifications 
très-grandes  que  subit  leur  ténacité  par  suite  des  mouvements  vi- 
bratoires constants,  des  élévations  et  abaissements  successifs  de 
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température  auxquels  ils  peuvent  être  exposés,  qui  viennent  changer 
leur  disposition  moléculaire  et  rendre  cassants  ceux  qui ,  lors  de 
leur  pose,  se  présentaient  comme  très-nerveux.  L'électricité  détruit 
aussi  très-facilement  la  ténacité  des  métaux;  les  conducteurs  eo 
cuivre  que  traverse  un  courant  électrique,  pour  peu  qu'il  dure,  sont 
rendus  tellement  cassants  qu'il  est  très-difficile  de  les  redresser  sans 
les  rompre  :  il  faut  de  toute  nécessité  les  recuire. 

La  ductilité  n'étant  pas  plus  illimitée  que  la  téùacité,  il  est  impos- 
sible d'obtenir  des  fils  aussi  fins  qu'on  pourrait  le  désirer,  ils  rom- 
praient inévitablement.  WoUaston  est  parvenu  cependant,  au  moyen 
d'un  artifice  ingénieux,  à  obtenir  des  fils  de  platine  tellement  fins,  que 
l'on  ne  peut  les  apercevoir  que  de  très-près.  Pour  arriver  à  ce  ré- 
sultat, il  forait  dans  Taxe  d'un  cylindre  d'argent  un  trou  de  i  mil- 
limètre de  diamètre,  dans  lequel  il  introduisait  un  fil  de  platine 
du  méme'diamètre,  et  passait  le  tout  à  la  filière;  il  obtenait  ainsi 
un  fil  d^un  petit  diamètre ,  dont  l'axe  en  platine  s'était  étiré  de  it 
même  longueur;  il  traitait  ce  fil  par  l'acide  nitrique ,  qui  dissolvait 
l'argent  et  laissait  celui  de  platine. 

M.  Becquerel  s'est  procuré  de  la  même  manière  des  fils  d'acier 
en  dissolvant  l'argent  dans  le  mercure ,  à  chaud  et  à  l'abri  de  l'air. 
Ces  fils  d'acier,  excessivement  oxydables ,  ne  peuvent  être  d'au- 
cune utilité  ;  mais  ceux  de  platine  sont  employés  dans  les  lunettes 
astronomiques.  Les  métaux  qui  ne  sont  pas  mous  ont  une  asseï 
grande  élasticité,  et  une  sonorité  proportionnelle. 

La  capacité  des  métaux  pour  la  chaleur  est  une  des  propriétés 
qui  peuvent  offrir  im  assez  grand  intérêt  dans  l'industrie  pour  cal- 
culer à  priori  les  quantités  de  combustibles  nécessaires  pour  les 
faire  arriver  aux  mêmes  températures  ou  pour  les  fondre.  On  en- 
tend par  capacité,  pour  la  chaleur,  la  quantité  de  chaleur  réeik 
qu'un  corps  absorbe  pour  que  sa  température  soit  élevée  de  0*  à+ 
I00»>,  et  que  Ton  compare  à  celle  de  l'eau  prise  pour  l'unité.  Us 
(|uantités  de  combustible  à  employer  seront  donc  sensiblement pro* 
portionnelles  aux  nombres  mis  en  regard  de  chacun  des  eoip 
suivants  de  0**  à -H  100»  : 

Eau 1,0000 

Fer 0,1138 

Nickel.    .    .   .  0,1086 

Cobalt.   .    .   .  0,1070 

Zinc 0,0955 

Cuivre.   .   .  .  0,0952 


MÉTAUX.  469 

Palladium  .  .  0^0593 

Argent.  .    .  .  0,0570 

Cadmium.  .  .  0,0567 

Étain 0,0562 

Antimoine.  .  0,05Q8 

Or.  .  .  .    .  .  0,0324 

Platine.  .  .  .  0/)324 

Plomb.  .  .   .  0,0314 

Bismuth.   .    .  0,0308 

Ces  nombres  ne  seraient  plus  les  mêihes  à  des  températures  plus 
flevées.  Du  long  et  Petit  ont  trouvé  par  expérience  que  pour  le  fer 
ks  capacités  étaient  : 

de  O^à-h  100»  — 0,1098 
deO^àH- 200^—0,1150 
de  O^à -h  300^—0,1218 
de  0«à  + 4000—0,1255 

Il  en  est  de  même  pour  les  autres  métaux. 

Touslesmétauxsontfusiblessans  exception,  mais  les  températures 
aoxquelles  ils  sont  liquéfiés  varient  extrêmement.  Le  mercure  est 
liquide  à  —  38**;  et  le  platine,  l'iridium,  ne  peuvent  fondre 
li|u'aux  températures  les  plus  excessives,  produites  soit  par  des  piles 
Iflectriques  très-énergiques,  soit  par  le  chalumeau  d'hydrogène  et 
tfoxygène.  La  température  de  fusion  sera  donnée  à  chacun  deux, 

La  volatilité  des  métaux  est  en  général  très-faible  ;  quelques-uns 
cependant  sont  susceptibles  d'être  distillés;  le  mercure  entre  en 
ébullition  à  +  350°,  et  sa  vapeur  a  une  tension  que  Ton  peut  vé- 
tifier  au  moyen  de  l'expérience  de  M.  Faraday,  qui  consiste  à  sus- 
jpendre  une  feuille  d'or  à  une  certaine  distance  au-dessus  d'une 
pouche  de  mercure  dans  un  flacon  fermé.  La  feuille  d'or  ne  tarde 
fas  à  blanchir,  ce  qui  ne  peut  être  produit  que  par  la  vapeur  de 
mercure  qui  se  produit  à  la  température  ordinaire.  Le  potassium, 
]e  sodium,  le  cadmium,  le  zinc,  peuvent  être  distillés  à  des  tempéra- 
tors  élevées  dont  le  degré  n'a  pas  été  déterminé  avec  précision. 

La  dilatabilité  des  métaux  par  la  chaleur  est  très-différente,  et  pré- 
sente un  grand  intérêt  dans  leurs  diverses  applications;  les  pendules 
compensateurs,  les  compensateurs  des  montres,  le  thermomètre  <le 
Breguet,  sont  fondés  sur  les  inégalités  des  coefficients  de  dilatation  des 
métaux^  et  dans  les  constructions  il  est  d'une  grande  importance  de 
tenir  compte  de  cette  propriété  pour  éviter  les  accidents  qui  ré-- 
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sulteraient,  par  exewple^  d'une  longue  série  de  pièces  métalliques 
juxtaposées  dont  les  extrémités  seraient  fixes;  se  dilatant  par  les 
chaleurs  de  Tété  ou  par  Félévation  de  température  des  constructioQs, 
comme  dans  les  fourneaux  qui  sont  pourvus  d'armatures.  La  dilata- 
bilité des  métaux  est  beaucoup  plu$  grande  que  celle  des  métal- 
loïdes y  et  la  moindre  quantité  d'un  métalldtde  quelconque  uni  à 
un  métal  suffit  pour  changer  son  coefficient  de  dilatation^  qui  n'est 
pas  d'ailleurs  le  même  à  des  températures  très-différentes.  Il  croît 
plus  rapidement  que  l'élévation  de  température^  et  d'autant  plus 
sensiblement  que  le  métal  approche  plus  de  celle  à  laqiieDe 
il  entre  en  fusion  -,  d'où  cette  conséquence^  qu'en  général  les  coeffi- 
cients les  plus  élevés  entre  0>  et  +  100  devrcHit  être  ceux  des  mè* 
taux  les  plus  fusibles  y  ce  que  l'expérience  vérifie  au  moins  à  pea 
près,  ce  qu'il  est  facile  de  voir  par  les  tables  suivantes  : 


NOMS   DES  MÉTAUX. 


DIIATATHnfS 


CD  fractions 


OldiBUNI 


TABLE  DE  LAVOISIER  ET  LAPLACE. 


Acier  non  trempé 

Argent  de  coupelle. 

Cuivre 

Laiton 

Étain  de  Falmouth 

Fer  doux  forgé 

Fer  rond  passé  à  la  filière. 

Or  de  départ  ( pur) 

Or  au  titre  de  Paris 

Platine 

Plomb 


TABLE  DE  DULONG  ET  PETIT. 


Cuivre. . 
Fer.  . . . 
Platine. 


TABLE  DE   SMEATON. 

Acier  poule 

Acier  trempé 

Bismuth 

Cuivre  jaune  fondu 

Cuivre  jaune,  16  parties;  étain,  1 . . . 


0,0010791 
0,0019097 
0,0017173 
0,0018782 
0,0021730 
0,0012205 
.0,0012350 
0,0014661 
0,0015515 
0,0008505 
0,0028484 

0,00171820 
0,00118210 
0,00088420 


0,00115000 
0,00122500 
0,00139167 
0,00187500 
0,00190833 


m 

«3 
«Ta 

rii 

«4S 
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NOMS  DES  MÉTAUX. 


TABLE  DE  SMEATON. 

CniTre  rouge  battu.  4 

CaiTie  roug0,  8  parties;  étaiii«  1 

Étainfin 

Étain  en  graine. 

Fer 

Laiton  en  il 

Métal  de  miroir  de  télescope 

Plomb 

Zinc 

Zinc,  8  parties  ;  étain,  1 ,  un  peu  forgé 

Zinc  allongé  de  7;  au  marteau 

TABLE  DU  MAJOR  GÉNÉRAL  ROY. 

Ader 

OuÎYre  jaune  anglais — 

id.      de  Hambourg 

Fer  fondu 

TABLE  DE  TROUGTON. 

Acier 

Argent 

Ouiyre 

Fer  tiré  à  la  filière 

Platine 

Palladium  (déterminé  par  Wallalton) 


DILATATKNUS 


en  fractions 
décimales. 


fraetl«ibs 
ordinairai 


0,00170000 
0,00181667 
0,00228333 
0,00248333 
0,00125833 
0,00193333 
0,00193333 
0,00286667 
0,00294167 
0,00269167 
0,00310833 


0,00114450 
0,00189296 
0,00185550 
0,00111000 


0,00118990 
0,00208260 
0,00191880 
0,00144010 
0,00099180 
10,0000000 


.751 


m 

"379 


7h 


Tous  les  métaux^  ea  passant  de  l'état  liquide  à  Tétat  solide^  sont 
susceptibles  de  cristalliser,  mais  pas  avec  la  même  facilité;  leurs 
formes  appartiennent  au  premier  système  :  ils  se  présentent  tou- 
jours sous  la  forme  du  cube  ou  de  l'octaèdre  ;  Tantimoine  cependant 
a  la  forme  rhomboédrique,  mais  les  angles  aigus  et  obtus  ont  si  peu 
de  différence  que,  si  Ton  s'en  rapporte  aux  idées  cristallographiques 
assez  probables  de  Lam'ent ,  on  peut  comprendre  cette  forme  dans 
celle  du  cube,  dont  elle  ne  serait  qu'une  sorte  de  paramorphisme. 

PROPRIÉTÉS  CHIMIQUES. 

Le  caractère  chimique  qui  distingue  particulièrement  les  métaux 
des  métalloïdes  est  de  former  avec  l'oxygène  des  combinaisons  basi- 
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ques  susceptibles  de  produire  des  sds  en  s'umssant  aux  oxacides. 

La  classification  des  métaux  a  été  fondée  sur  leur  ordre  d'affinité 
pour  l'oxygène  ;  mais^  pour  beaucoup  d'entre  eux,  on  n'a  pu  leur 
assigner  un  rang  que  d'après  des  propriétés  hypothétiques  àé- 
duites  de  quelques-unes  de  leurs  combinaisons  :  il  est  probable 
que  quelques-uns  seront  mis  dans  des  sections  différentes  lors- 
qu'on sera  parvenu  à  les  obtenir  purs,  comme  Taluminium,  auquel 
on  avait  attribué  des  propriétés  qui  appartemûent  au  métal  qui 
s'y  trouvait  combiné  sans  que  Ton  s'en  doutât,  et  dont  l'important 
travail  de  M.  Deville  sur  ce  corps  vient  de  faire  connaître  les  véri- 
tables caractères. 

Berzélius  a  indiqué  un  classement  d'après  leurs  aptitudes  élec- 
triques plus  ou  moins  positives.  En  général,  les  métaux  sont  élec- 
tro-positifs par  rapport  aux  métalloïdes  ;  mais  beaucoup  d'entre  eux 
sont  cependant  électro*négatifs  par  rapport  à  l'hydrc^ne,  au  car- 
bone et  probablement  au  bore  et  au  siÛcium. 

Berzélius  sépare  les  métaux  en  deux  sections.  Dans  la  première, 
il  comprend  tous  les  métaux  dont  les  oxydes  étaient  désignés 
exclusivement  par  les  noms  d'alcalis  et  de  terres  ^  et  qui  en  gé- 
néral ont  une  densité  très-faible ,  métaux  auxquels  on  ajoute  l'aM- 
pionium,  métal  complexe  hypothétique. 

Cette  première  section  comprend  donc  les  métaux  suivants: 
potassium ,  sodium ,  Uthium  ^  ammonium ,  barium ,  strontium , 
calcium  y  magnésium ,  aluminium ,  glucinium ,  yttriiun ,  zirconium 
thorium.  Ils  sont  les  plus  électro-positifs.  Il  est  probable  que  l'alu- 
minium en  sera  retiré. 

La  seconde  section  est  séparée  en  deux  classes  :  dans  la  première 
il  range  les  métaux  électro-négatifs,  qui  produisent  {dutôt  des  acides 
que  des  bases  en  s'unissant  à  l'oxygène  ;  il  y  range  les  métaux 
suivants:  chrome,  vanadium,  molybdène,  tungstène,  tantale,  ti- 
tane et  antimoine. 

Dans  la  deuxième  classe  de  cette  seconde  section ,  Berzélius  com- 
prend les  métaux  qu'il  regarde  comme  électro-positifs,  et  qui  jouent 
le  rôle  d'élément  positif  dans  les  combinaisons  saUnes  :  or,  osmium, 
iridium,  platine,  rhodium,  ruthénium,  palladium,  argent,  me^ 
cure,  uranium,  cuivre,  bismuth,  plomb,  étain,  cadmium,  zinc, 
nickel,  cobalt,  fer,  manganèse,  cérium,  lanthane.,  didyme,  etc. 

Tous  les  métaux  des  deux  classes  de  cette  section  ont  une  den- 
sité qui  est  au  moins  4. 

Berzéliiis  a  de  plus  essayé  de  classer  les  ipétaux  d'après  leur 
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état  électrique  en  commençant  par  le  plus  électro-négatif^  pour 
finir  parle  plus  électro-positif;  de  telle  sorte  que  dans  cette  suite  un 
métal  quelconque  est  positif  par  rapport  à  ceux  qui  le  précèdent^  et 
négatif  par  rapport  à  ceux  qui  le  suivent  : 


Molybdène» 

Mercure. 

Cadmium. 

Chrome. 

Aident. 

Manganèse. 

Tungstène. 

Cuivre. 

Aluminium. 

Antimoine. 

Nickel. 

Yttrium. 

Tantale. 

Cobalt. 

Glucinium. 

Titane. 

Bismuth. 

Magnésium. 

Osmium. 

Étain. 

Calcium. 

Or. 

Zirconium. 

Strontium. 

Iridium. 

Plomb. 

Barium. 

Rhodium. 

Cérium. 

Sodium. 

Platine. 

Uranium. 

Potassium. 

Palladium. 

Fer. 

Lithium. 

Cette  classification  offrirait  l'avantage  de  pouvoir  indiquer  d'a- 
vance que  tel  métal  pourra  être  déplacé  par  tous  ceux  qui  le  suivent^ 
et  déplacer^  au  contraire,  ceux  qui  le  précèdent  dans  les  réactions 
chimiques  sous  Tinfluence  de  Félectricité,  si  on  pouvait  ne  pas  crain- 
dre qu'il  s'y  trouve  des  erreurs,  ce  qui  n'est  pas  possible;  quelques 
citations  suffiront  pour  le  faire  sentir  :  en  effets  d'après  cette  table,  le 
plomb  devrait  se  substituer  à  l'étain ,  au  cobalt ,  au  nickel  ^  si  on 
le  mettait  en  contact  avec  leurs  dissolutions  salines,  et  c'est  le 
contraire;  le  cadmium  déplacerait  le  fer,  ce  qui  n'est  pas  exact. 

M.  Thénard,  bien  longtemps  avant,  a  fait  une  classification  qui  a 
été  généralement  adoptée ,  et  qui  est  fondée  sur  l'affinité  différente 
des  métaux  pour  l'oxygène  ;  ce  que  l'on  peut  déterminer  par  la  facilité 
plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  ils  se  combinent  directement  avec 
l'oxygène  libre  ou  avec  l'oxygène  en  combinaison,  comme  dans  l'eau  ; 
enfin  par  la  décomposition  nulle ,  partielle  ou  complète  que  leurs 
oxydes  peuvent  éprouver  par  l'action  de  la  chaleur  seule  ,  ou  par 
la  présence  des  acides.  En  comparant  les  différences  d'actions  qu'ils 
présentent  dans  ces  circonstances ,  il  les  a  divisés  en  six  sections. 

Première  section. 

On  y  comprend  les  métaux  qui ,  ayant  le  plus  d'affinité  pour  l'oxygène, 
l'absorbent  en  se  combinant  avec  lui  à  tontes  les  températures  ; 
ils  décomposent  l'eau  à  la  température  ordinaire  en  s'emparant  de 
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l*ox^ène  et  mettant  rhydrogène  en  liberté.  Leurs  oxydes  sont  irré- 
ductibles par  la  chaleur  seule.  Cette  section  oompraid  six  métaux, 
dont  les  trois  premiers  sont  nommés  méiamx  aieaikêSy  et  les  trois 
autres  métaux  alcaUruhterremx  : 


i  Potassium. 


Métaux  I  g,.  Métaux  alcalino- 

alcalins.  1 ,  .^. .     '  terreux. 

'  Lithium. 


Bariom. 

Strontium. 

Cakâoin. 


Secotide  section. 

Dans  ce  groupe  on  range  âes*métaux  qui  se  combinent  avec  i'oxy- 
gène  libre,  à  toutes  les  températures  ;  ils  ne  décomposent  pas  l'eau 
à  la  température  ordinaire,  mais  à-h  50<»  ou  -h  lOO*.  Leurs  oxydes 
sont  irréductibles  par  la  chaleur  seule.  On  leur  donne  qudquefois 
le  nom  de  tnétoMX  terreux. 

On  comprend  dans  cette  section  les  douze  métaux  suivants,  doDt 
au  moins  un^  Taluminium ,  devra  être  retiré  pour  être  porté  dans 
une  autre  : 

Magnésium.  Gérium. 

Aluminium.  Lantane. 

Glucinium.  Didyme. 

Zirconium.  Erbium. 

Yttrium.  Terbium. 

Thorium.  Manganèse. 

1^  premier  des  métaux  de  cette  section  pourrait  presque  aussi  bien 
être  placé  à  la  fin  de  la  première ,  tant  les  propriétés  de  ses  combi- 
naisons ont  d^analogie  avec  celles  du  calcium.  Le  dernier  a  longtemps 
été  compris  dans  la  troisième,  où  se  trouveiït  le  fer  et  le  chrome,  qu 
ont  beaucoup  de  rapports  avec  lui. 

Troisième  section. 

Les  métaux  de  cette  section  absorbent  l'oxygène  à  des  tempéra- 
ture élevées  et  décomposent  Teau,  mais  à  la  température  rouge;  ce- 
pendant, quand  ils  sont  dans  un  état  de  division  très-grand ,  tel  qu'il 
résulte  de  la  réduction  de  leurs  oxydes  par  l'hydrogène,  ils  peuvent 
la  décomposer  à  4-  200**.  Ils  peuvent  aussi  la  décomposer  à  froid 
lorsqu'on  y  ajoute  des  acides  puissants.  Leurs  oxydes  sont  irréduc- 
tibles par  la  chaleur  seule.  Cette  section  est  composée  des  huit 
suivants  : 

Fer.  Vanadium. 

Nickel.  Zinc. 
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Cobalt.  Cadmium. 

Chrome.  Uranimn. 

Quatri  èine  section. 

Dans  ce  groupe  on  réunit  des  métaux  qui  absorbent  l'oxygène  à 
la  chaleur  rouge  ;  ils  décomposent  Teau  à  cette  température^  mais 
non  à  froid,  sous  Tinfluence  des  acides.  Leurs  oxydes  sont  irréduc- 
tibles par  la  chaleur  seule.  On  y  compte  dix  métaux  qui  ont  tous 
une  grande  tendance  à  former  des  acides  par  leur  combinaison 
avec  Toxygène;  aussi  beaucoup  d'entre  eux  décomposent-ils  l'eau 
en  présence  des  alcalis.  Ce  sont  les  métaux  suivants  : 

Tungstène.  Étain. 

Molybdène.  Antimoine, 

Osmium.  Niobium. 

Tantale.  Ilménium. 

Titane.  Pélopium. 

Le  classement  des  trois  derniers  métaux  de  cette  section  est 
encore  un  peu  hypothétique  ;  leurs  propriétés  n'étant  pas  encore 
parfaitement  connues^  on  les  y  a  rangés  parce  qu'ils  accompagnent 
habituellement  le  tantale. 

Cinquième  section. 

On  ne  comprend  que  trois  métaux  dans  cette  section  ;  ils  se  com- 
binent avec  l'oxygène  à  la.  chaleur  rouge  ^  ils  décomposent  l'eau  au 
ix)uge  blanc ,  et  ne  la  décomposent  à  froid  ni  par  les  acides  ni  par 
les  alcalis.  Leurs  oxydes  sont  irréductibles  par  la  chaleur.  Ces  mé- 
taux sont  : 

Cuivre. 

Plomb. 

Bismuth. 

Sixième  section. 

Un  seul  des  métaux  de  cette  section  peut  absorber  l'oxygène  à 
la  température  de  390o  :  c'est  le  mercure  ;  tous  les  autres  sont 
inoxydables  par  l'oxygène  hbre  ;  ils  ne  décomposent  Tèau  à  aucune 
température ,  au  moins  en  absorbant  son  oxygène.  M.  Grove  a  bien 
ié(îomposé  l'eau  par  le  platine  fondu  au  moyen  de  la  pile,  mais  en  dé- 
gageant simultanément  l'oxygène  et  l'hydrogène.  On  doit  donc  pen- 
^r  que  ce  n'est  pas  le  métal  qui  la  décompose ,  mais  seulement  la 
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chaleur  excessive  à  laquelle  il  est  porté.  Leurs  oxydes  sont  colïiplé- 
tement  réductibles  par  la  chaleur.  Elle  comprend  huit  niétaux,  qui 
étaient  nommés  jadis  métaux  nobles.  Ce  sont  : 


Mercure. 

Iridium. 

Argent. 

Ruthénium. 

Palladium. 

Platine. 

Rhodium. 

Or. 

Gay-Lussac  a  observé  que  les  métaux  se  combinaient  en  général 
avec  des  quantités  d'oxygène  d'autant  plus  considérables  que  leur 
densité  était  moindre  ;  cependant  ces  quantités  ne  sont  pas  propor- 
tionnelles. 

Laurent  a  fait  une  autre  observation  ,  qui  consiste  en  ce  que  les 
oxydes  et  les  sels  des  métaux  dont  la  fusion  a  lieu  à  une  tempé- 
rature qui  ne  dépasse  pas  sensiblement  +  lOO^  étaient  incolores, 
tandis  que  ceux  des  métaux  dont  la  fusion  ne  s'opérait  qu'à  une 
température  sensiblement  plus  élevée  étaient  colorés.  L'argent  est 
le  métal  limite  de  ceux  qui  donnent  des  sels  incolores. 

D'après  cette  classification^  les  métaux  d'une  section  quelconque 
sont  électro-positifs  par  rapport  à  ceux  des  sections  suivantes^  et  élec- 
tro-négatifs par  rapport  à  ceux  des  sections  précédentes.  Ils  dépla- 
ceront donc  de  leurs  combinaisons  les  métaux  des  sections  qui 
seront  après  la  leur,  et  seront  au  contraire  déplacés  par  ceux  des 
section  précédentes. 

Cette  espèce  de  loi  n'est  cependant  vraie  que  dans  certaines  limi- 
tes. Le  potassium,  qui  est  le  premier  de  la  première  section,  déplace 
les  métaux  des  sections  suivantes  en  s'y  substituant,  soit  à/froid,  soit 
à  des  températures  un  peu  élevées.  Ainsi,  que  l'on  chauffe  un  peu 
un  mélange  d'oxyde  de  fer  et  de  potassium,  on  obtiendra  du  fer  mé- 
tallique et  de  l'oxyde  de  potassium;  mais,  si  l'on  met  en  contact  de 
l'oxyde  de  potassium  avec  du  fer  métallique  chauffé  au  rouge-blanc, 
une  réaction  inverse  s'opérera  :  on  produira  de  l'oxyde  de  fer  et  du 
potassium. 

Les  circonstances  changeant ,  l'ordre  des  affinités  semble  ren- 
versé; ce  phénomène  est  dû  aux  différences  de  propriétés  physi- 
ques des  corps  que  l'on  fait  réagir  et  de  celles  des  corps  qui  peu- 
vent résulter  de  la  réaction.  Le  fer  est  fixe ,  l'oxyde  de  potassium 
ou  potasse  est  volatil,  mais  seulement  à  une  température  très-éle- 
vée  :  l'oxyde  de  fer  est  fixe,  et  le  potassium  teaucoup  plus  volatil 
que  son  oxyde  ;  à  une  température  élevée,  le  corps  le  plus  volatil 
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doit  prendre  naissance.  On  verra  plus  loin ,  en  détaillant  les  lois 
qui  déterminent  les  réactions^  que  souvent  des  résultats  semblables 
se  produisent  de  toute  nécessité. 

Si  Ton  classait  les  métaux  par  leurs  affinités  comparatives  pour 
d^autres  corps  que  Toxygène ,  Tordre  ne  serait  pas  exactement  le 
même,  quoique  s^en  rapprochant;  mais,  comme  Toxygène  est  de 
tous  les  corps  électro-négatifs  le  plus  abondant,  le  plus  important,  et 
celui  dont  les  réactions  sont  le  plus  habituellement  en  fonction,  il 
était  naturel  de  le  choisir  de  préférence  à  tout  autre . 

On  a  vu  dans  la  nomenclature  que  les  métaux  pouvaient  pro- 
duire des  combinaisons  binaires  et  ternaires;  les  premières  consti- 
tuant les  oxydes,  chlorures ,  sulfures,  etc.,  et  les  autres  des  sels;  il 
est  nécessaire,  avant  de  commencer  Thistoire  des  métaux  en  parti- 
culier, de  connaître  leur  constitution,  leurs  propriétés  cai-acté- 
ristiques,  les  procédés  au  moyen  desquels  on  peut  les  obtenir,  et 
les  lois  qui  régissent  et  leur  composition,  et  les  réactions  qu'ils 
peuvent  exercer  réciproquement  les  uns  sur  les  autres. 

COMBINAISON  DES  MÉTAUX  AVEC   L'oxYGÊNE. 

Oxydes  métalUqms, 

Les  oxydes  métalliques  naturels  ou  artificiels  se  présentent  avec 
des  caractères  physiques  variés;  tous  sont  solides;  leurs  couleurs 
sont  différentes,  cependant  le  plus  ordinairement  ils  sont  incolores; 
les  autres  sont  noirs,  jaunes,  rouges,  verts,  etc.,  et  ils  communi- 
quent leurs  couleurs  aux  sels  qu'ils  forment.  Ils  sont  généralement 
fixes ,  souvent  infusibles,  tous  insolubles,  excepté  ceux  des  métaux 
de  la  1*^*  section  et  quelques-uns  des  oxydes  acides.  Ils  sont  mauvais 
conducteurs  de  la  chaleur  et  de  l'électricité. 

On  les  distingue ,  d'après  leurs  propriétés  chimiques,  en  différents 
genres  : 

io  Les  oxydes  basiques ,  ce  sont  ceux  qui  peuvent  former  des  sels 
en  s'unissant  aux  acides.  Ceux  de  ces  oxydes  qui  sont  solubles  réa- 
gissent alors  sur  le  sirop  de  violette  qu'ils  verdissent  r  ce  sont  les 
oxydes  alcalins  ou  alcalis. 

Ils  sont  donc  généralement  constitués  selon  les  formules  RO,R*0^, 
rarement  d'après  la  formule  R*0;  car  on  n'en  connaît  que  deux 
exemples,  qui  sont  des  oxydes  de  cuivre  et  de  mercure  CnO',  HgO\ 

Il  est  probable,  d'après  la  loi  de  Tisomorphisme,  que  l'on  pour- 
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rait  y  joindre  la  potasse  et  la  soude^  car  ces  bases  sont  isomorphes 
avec  ces  deux  derniers  oxydes^  et  devraiaai  être  formulés  alors  RH) 
et  Na'O  ;  cependant  on  les  considère  toujours  coaune  des  protoxydes, 
KO  et  NaO  ,  peut  être  parce  que  les  oxydes  de  la  formule  RK)  ne 
sont  que  des  bases  faibles ,  et  plus  généralement  ne  sont  même  pas 
des  bases.  Mais  il  y  a  une  autre  raison  flus  forte  pour  maintenir  les 
formules  KO  et  NaO  :  c'est  que  ces  deux  métaux  forment  des  sous- 
oxydes  ayant  pour  formule  K'O,  Na'O,  qui  deviendraient  alors  K^ 
et  Na^O^  dont  on  ne  connmt  aucun  analogue;  et  comme,  en  outre,  à 
coté  de  la  loi  de  l'isomorphisme  il  y  a  celle  du  polynH>r[riiisme,  la 
première  ne  peut  plus  décider  ces  questions  d'une  manière  absoloe. 

Ces.  oxydes  ne  constituent  pas  des  bases  également  puissantes. 
Les  oxydes  de  la  formule  RP  sont  gàiéralement  des  bases  puissantes  ; 
ceux  de  la  formule  R'O^  sont  toujours  des  bases  foibles. 

2<>  Les  oxydes  acides.  Ils  ne  se  combinent  que  rarement  et  difficile- 
ment avec  les  autres  acides;  ils  se  combinent^  au  contraire,  avec  les 
bases,  et  quelques-uns  d'entre  eux  formentdesgenres  de  sels  parfaite- 
ment caractérisés  par  la  cristallisation  et  la  neutralité.  11  en  est  des 
oxydes  acidescomme  des  oxydes  basiques:  les  uns  sont  énergiques^  les 
autres  très-faibles;  un  assez  grand  nombre  de  ces  acides  ont  peu  de 
stabilité,  et  sont  employés,  par  cette  raison,  comme  oxydants  éner- 
giques. 

Les  oxydes  acides  sont  tous  constitués  selon  les  formules  sui- 
vantes :  ROS  R*O^RO^,  ou  enfin  R^O?.  Toute  combinaison  qui  con- 
tient 0^  au  moins  pour  R  est  inévitablement  un  acide. 

3»  Les  oxydes  indifférents.  On  nomme  ainsi  les  oxydes  qui  jouent 
le  rôle  de  bases  avec  les  acides  énergiques^  et  le  rôle  d'acide  avec 
les  bases  puissantes.  La  plupart  des  oxydes  de  la  formule  W0\ 
comme  Talumine  Al'O^,  sont  de  ce  genre,  et  quelques-uns  de  la  fo^ 
mule  RO ,  comme  l'oxyde  de  zinc  ZnO. 

4»  Les  oxydes  salins.  On  donne  ce  nom  à  des  oxydes  complexes 
d'un  même  métal,  résultant  de  la  combinaison  de  deux  de  ses  oxy- 
des dont  celui  qui  est  le  moins  oxygéné  joue  le  rôle  de  base,  tandis 
que  l'oxyde  supérieur  joue  le  rôle  d'acide,  et  constituent  ainsi  de 
véritables  sels. 

Les  oxydes  salins  sont  tous  représentés  par  les  formules  RK)^  ou 
R^O^  Deux  seuls  sont  de  la  formule  RO';  mais  il  y  a  cette  différence, 
que  tous  les  oxydes  R'O^  ne  sont  pas  des  oxydes  salins  y  tandis  que 
tous  ceux  représentés  par  R^O^  le  sont  sans  exception.  Ainsi  l'oxyde 
de  fer  Pe^O^  n'est  pas  un  oxyde  salin,  et  ne  peut  être  représenté  par 
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FeO  -+-  FeO*  :  ce  dernier  oxyde  n'est  pas  connu  ;  mais  Foxyde  de 
plomb  Pb»03  est  un  oxyde  salin  composé  de  PbO  +  PbO%  que  l'on 
peut  facilement  séparer  l'un  de  l'autre. 

Tous  les  oxydes  de  la  formule  R^O^  sont,  au  contraire,  nécessaire- 
ment des  oxydes  salins  composés  de  RO  +  R'O^  :  ainsi  Fe^O^,  Mn^O^, 
etc.,  sont  composés  deFeO,  -f-Fe*0',dont  il  est  facilede  reconnaître 
les  caractères  qui  sont  très-différents  ;  et  l'autre,  de  MnO,  Mn*0\  La 
combinaison  que  l'on  nomme  acide  antimonieux ,  qui  est  un  peu 
douteuse  cependant ,  peut  être  représentée  par  Sb*0^  Sb^'O^  = 
Sb^O^  ou  mieux  4  (SbO*).  Le  bioxyde  de  bismuth  est  constitué  de 
même. 

50  On  nomme  oxydes  singuliers  ceux  qui  ne  peuvent  former  de 
combinaisons  ni  avec  les  acides  ni  avec  les  bases,  sans  perdre  de 
l'oxygène  pour  se  réduire  à  un  état  d'oxydation  inférieur  et  de- 
venir des  bases,  ou  sans  prendre  de  l'oxygène  pour  devenir  des  aci- 
des, et  produire  ainsi,  dans  les  deux  cas,  des  sels  quand  ils  ont  la  for- 
mule R0%  ou  sans  se  dédoubler  en  métal  et  oxyde  RO  basique  pour 
le  combiner  aux  acides. 

L'oxyde  de  manganèse  MnO*,  le  plus  commun  de  tous  et  le  seul 
employé  dans  les  arts,  se  change  en  oxyde  basique  MnO  lorsqu'on 
le  traite  par  l'acide  sulfurique  :  on  a  vu  que  c'était  un  des  procédés 
que  l'on  pouvait  employer  pour  préparer  l'oxygène ,  par  la  réaction 
MnO*  +  S03  =  MnO,  SO^  -h  0.  L'oxyde  MnO  se  combine  avec 
l'acide  sulfurique. 

Lorsqu'on  fond  ensemble,  au  contraire,  cet  oxyde  et  une  base  al- 
caline ,  l'oxyde  MnO'  se  dédouble  en  un  oxyde  moins  oxygéné  Mn' 
0^  et  en  acide  manganique  MnO^,  si  l'on  ne  fait  pas  intervenir  l'air  ; 
et  l'on  a  la  réaction  indiquée  par  la  formule  : 

3  MnO' -f-K0=Mn»03  -f- (KOjMnO^). 

Mais,  en  chauffant  sous  l'influence  de  l'oxygène  de  l'air,  il  l'ab- 
sorbe et  ne  produit  pas  l'oxyde  MnO^  : 

MnO» -h  0 -f-KO  =  K0,  MnO\ 

Tous  les  oxydes  de  la  formule  RO'  sont  des  oxydes  singuliei-s, 
à  moins  qu'ils  ne  soient  des  acides  comme  SnO%  l'acide  stannique, 
ou  des  oxydes  salins  comme  SbO',  l'acide  antimonieux^  et  BiO%  le 
bioxyde  de  bismuth;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  tous  ceux  qui 
ont  la  formule  R'O.  L'oxyde  de  plomb  Pb'O  est  un  oxyde  singulier, 
quand  on  le  traite  par  un  acide  qui  ne  puisse  lui  céder  de  l'oxygène, 
comme  l'acide  acétique  A  (vinaigre),  il  se  change  en  un  équivalent 
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de  plomb  Pb^  qui  se  dépose  en  poudre  grise,  et  en  oxyde  PbO^  qui 
se  combine  avec  Tacide.    • 

Pb»0-hA  =  Pb  +  PbO,A. 

Les  oxydes  de  cuivre  et  de  mercure  Cu*0  et  Hg*0,  comme  on  Ta 
vu  précédemment,  sont^  au  contraire^  des  bases^  mais  cependant  peu 
stables  ;  Toxyde  Hg'O  même  se  dédouble  spontanément  en  Hg  + 
HgO. 

On  ne  connaît  pas  de  métal  dont  ont  ait  obtenu  toute  la  série 
qui  vient  d'être  passée  en  revue,  c'est-à-dire  R»0,  RO,  R^<,  R'0^ 
R0%  R^O^,  RO^,  R*07.  Le  manganèse,  qui  forme  la  série  la  plus 
complète ,  ne  présente  que  les  compositions  MnO ,  Mn^O^,  Mn*0^ 
MnO%  MnO'  et  Mn'O^.  Le  plomb  donne  une  autre  partie  de  la  série; 
c'est  Pb'O,  PbO,  Pb'O^  PbO\ 

On  trouve  dans  la  nature  tous  les  métaux  des  cinq  premières 
sections  à  Tétat  d'oxyde,  jamais  ceux  de  la  sixième;  leurs  oxydes 
sont  tantôt  libres,  tantôt  combinés ,  excepté  ceux  des  métaux  de  la 
première ,  qui  sont  toujours  à  l'état  de  combinaisons,  parce  que  ce 
sont  des  bases  trop  énergiques  pour  rester  isolées. 

Tous  les  oxydes,  même  ceux  des  métaux  les  plus  électrorpositifs^ 
sont  décomposés  par  l'action  de  la  pile^  le  métal  se  rend  au  pôle 
négatif,  et  l'oxygène  au  pôle  positif.  C'est  au  moyen  de  cette  réaction 
que  H.  Davy  découvrit  les  métaux  alcalins. 

La  chaleur  décompose  complètement  les  oxydes  des  métaux  de 
la  sixième  section  :  l'oxygène  se  dégage  et  le  métal  reste  libre. 
Ceux  des  métaux  des  autres  sections  ne  sont  décomposés  que  par- 
tiellement; par  conséquent  la  chaleur  n'agit  que  sur  les  oxydes  supé- 
rieurs pour  les  amener  à  un  degré  d'oxydation  moins  élevé.  Quel- 
ques-uns des  procédés  au  moyen  desquels  on  obtient  l'oxygène 
sont  fondés  sur  ces  propriétés. 

Si  l'on  chauffe ,  par  exemple ,  les  oxydes  d'argent  ou  de  mer- 
cure, etc.,  on  a  AgO  ou  HgO  =  Ag  ou  Hg  -h  0. 

Dans  le  second  cas,  si  l'on  chauffe  au  rouge  l'oxyde  de  cuivre  CuO, 
on  a  2  (CuO)  =  Cu'O  -h  0.  Le  bioxyde  ou  peroxyde  de  manganèse, 
MnO%  abandonne  aussi  une  partie  de  son'  oxygène;  il  reste  un 
oxyde  salin  ;  et  il  se  dégage  un  tiers  seulement  de  l'oxygène  3MnO' 
=  Mn^O^  -h  0*.  Mn^O^  est  une  combinaison  de  MnO  avec  Mn*0'. 
C'est  au  moyen  de  cette  dernière  réaction  que  l'on  prépare  le  plus 
souvent  l'oxygène. 

L'hydrogène  réduit  un  grand  nombre  d'oxydes  à  la  chaleur  rouge 
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en  produisant  de  Teau,  RO -f- H  =  R  -+-  HO;  mais  il  en  est  un  cer- 
tain nombre  qu'il  ne  peut  réduire  que  partiellement^  c'est-à-dire  à 
un  état  d'oxydation  moindre;  le  peroxyde  de  manganèse  est  dans 
ce  cas  :  MnO*  -f-  H  =  MnO  +  HO.  On  voit  qu'il  est  amené  seule- 
ment à  rétat  de  protoxyde  :  il  est  sans  action  sur  les  oxydes  des 
deux  premières  sections. 

Le  carbone  réduit  un  plus  grand  nombre  d'oxydes  que  ne  fait 
rhydrogène  ;  il  les  décompose  complètement  ou  pas  du  tout ,  à 
moins  que  l'on  n'élève  pas  assez  la  température  j  seul  cas  où  il 
puisse  ne  produire  que  des  réductions  partielles. 

Les  autres  corps  métalloïdes  exercent  aussi  leur  action ,  plus  ou 
moins  complètement  y  sur  les  oxydes,  en'  produisant  de  nouvelles 
combinaisons,  telles  que  chlorures,  sulfures^  etc.  11  ne  sera  parlé  de 
leur  mode  de  réaction  qu'aux  généralités  sur  ces  composés.  Il  en 
sera  de  même  de  l'action  des  acides  qui  se  combinent  avec  eux  pour 
former  des  sels. 

PRÉPARATION. 

Les  oxydes  peuvent  être  préparés  par  un  grand  nombre  de  pro- 


4^  Directement ,  par  l'action  de  l'oxygène  pur  ou  de  celui  qui 
est  dans  l'air,  à  des  températures  plus  ou  moins  élevées.  Les  métaux, 
de  la  première  section  s'oxydent  même  à  froid  au  contact  de  l'air; 
tous  les  autres  en  les  chauffant ,  hors  les  métaux  de  la  dernière 
section,  qui^  excepté  le  mercure^  ne  peuvent  jamais  se  combiner  avec 
l'oxygène  que  par  des  moyens  détournés. 

Quelquefois,  au  moyen  de  la  chaleur,  on  fait  passer  un  oxyde  qui 
est  au  minimum  à  un  degré  d'oxydation  supérieur  :  le  protoxyde  de 
barium  est  dans  ce  cas  ;  il  absorbe,  vers  400*",  une  quantité  d'oxy- 
gène égale  à  celle  qu'il  contenait  déjà^  et  de  protoxyde  BaO  devient 
ainsi  BaO'  ou  bioxyde.  Le  protoxyde  de  plomb,  ou  massicot,  PbO, 
chauffé  au  rouge  sombre,  absorbe  aussi  une  nouvelle  quantité  d'oxy- 
gène^ mais  seulement  égale  à  la  moitié  de  celle  qu*il  contenait  :  2  PO 
ou  Pb*0'  deviennent  Pb'O^,  qui  est  le  minium  que  l'on  prépare  en 
grande  pour  les  arts,  par  ce  moyen.  A  froid,  l'action  de  l'oxygène 
ou  de  l'air  est  nulle  sur  la  plus  grande  partie  des  métaux,  quand 
ces  gaz  sont  secs.  Ainsi  l'on  peut  conserver  indéfiniment  du  fer,  qui 
est  cependant  un  des  métaux  les  plus  oxydables^  dans  de  l'oxygène 
sec,  sans  qu'il  éprouve  aucune  altération  ;  mais^  si  ces  gaz  sont  hu- 
mides, l'oxydation  se  produit  d'autant  plus  facilement  que  la  surface 
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est  moim  polie  :  trè&-4eiifteiiieiii  d'abord  ;  maîs^  dès  q/m  qudques 
parties  d'oxyde  se  sont  produites ,  l'oxydation  marche  de  plus  en 
plus  rapidement.  Ce  phénomène  tient  à  ce  que  l'oxyde  fcurmé ,  qui 
est  négatif  par  rapport  au  métal,  constitue,  par  son  contact  avec  lui; 
un  élément  de  pile  qui  produit  un  courant  électrique  dont  l'action 
détermine  la  décomposition  de  l'eau  hygrométrique  en  amUid 
avec  le  métal. 

L'action  de  l'air  sur  un  même  métal,  dans  des  circonstances 
différentes ,  ne  produit  pas  le  même  oxyde.  Le  fer  chauffé  an 
rouge  s'oxyde  rapidement,  et  produit  la  combinaison  FH!H.  Lo»- 
qu'il  s'oxyde  lentement  à  l'air  humide,  c'est  l'oxyde  F'O^  qui  con- 
stitue ce  que  l'on  nomme  la  rouille. 

Dans  les  mêmes  circonstances,  cette  action  sur  des  métaux  diffé- 
rents ne  produira  pas  toujours  le  même  degré  d'oxydation  pour 
chacun  d'eux.  Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  du  cuivre ,  de  l'aoti- 
moine,  de  l'étain,  on  obtient  trois  combinaisons  d'ordres  différents: 
avec  le  cuivre,  CuO;  avec  l'antimoine,  Sb*0';  avec  l'étain,  SnO*. 

Lorsqu'on  fait  varier  la  température ,  un  même  métal  peut 
donner,  suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins  élevée ,  des  oxydes  dif- 
férents. On  a  vu  que  le  cuivre  chauffé  simplement  au  rouge  devemit 
GuO  ;  mais,  si  la  température  du  cuivre  est  le  rouge  vif,  comme  cela 
doit  être  quand  on  le  lamine ,  on  obtient  l'oxyde  GuH),  qui  se  sé- 
pare en  larges  écailles  rouges  que  l'on  nomme  battitures  de  cuimf 
dans  les  arts,  qui  l'emploient  en  petite  quantité. 

n  faut  donc  changer  les  circonstances  de  l'oxydation  d'un  métal 
selon  l'espèce  d'oxyde  qu'on  veut  lui  faire  produire  par  l'action 
directe  de  l'oxygène  ou  de  l'air.  L'oxygène  naissant,  préparé  par  le 
procédé  de  M.  Houseau ,  oxyde  facilement  à  froid  les  métaux  qui 
ne  s'oxydent  qu'à  chaud  par  l'oxygène  ordinaire  ;  il  oxyde  même 
le  mercure  et  l'argent. 

Lorsque  l'on  veut  produire  l'oxydation  sur  de  grandes  quantités 
de  métaux  qui  soient  fusibles,  on  est  forcé,  pour  activer  l'oxydatioD; 
d'écarter  l'oxyde  formé,  qui  sans  cela  empêcherait  l'oxydation  ulté- 
rieure du  métal,  en  s'opposant  à  son  contact  avec  l'air. 

On  peut  préparer  quelques  oxydes  de  la  3^  et  de  la  4^  section  en 
les  chauffant  au  rouge,  au  contact  de  la  vapeur  d'eau  qui  se  dé- 
compose. 

Au  moyen  de  l'action  de  l'eau  oxygénée  oubioxyde  d'hydrogèoe, 
on  peut  obtenir  des  suroxydations  qui  ne  pourraient  être  obtenues 
autrement,  si  ce  n'est  par  l'oxygène  naissant. 


{[métaux.  483 

L'oxydation  est  favorisée  et  activée  lorsqu'on  chauffe  les  métaux 
avec  des  substances  qui  peuvent  facilement  leur  abandonner  tout 
ou  partie  de  Toxygène  qu'elles  contiennent.  L'acide  nitrique  est  un 
4es  composés  que  Ton  emploie  avec  le  pltis  de  succès,  et,  par  le 
iboyen  de  cet  agent,  on  fait  passer  facilement  les  oxydes  qui  sont  au 
itiinimum  à  un  degré  d'oxydation  supérieur. 

Lorsqu'un  métal  forme  des  acides  en  s'oxydant ,  on  les  produit 
en  le  calcinant  avec  un  alcali  au  contact  de  l'air,  et  plus  facilement 
9^ec  cet  alcali  combiné  avec  l'acide  nitrique,  qui  acidifie  le  métal 
6D  se  décomposant. 

On  peut  aussi  obtenir  les  oxydes  par  la  décomposition  de  quek 
(jues-uns  des  sels  qu'ils  forment ,  en  les  exposant  à  une  température 
âevée.  C'est  dans  les  cas  ou  l'acide,  étant  gazeux  et  peu  énergique^ 
feut  être  chassé  par  la  chaleur  seule  comme  Tacide  carbonique  ;  la 
^rication  de  h  chaui^  est  fondée  sur  cette  propriété ,  ou  bien  lors- 
eue  l'acide  est  décomposable  par  la  chaleur.  Dans  ces  deux  cas,  la 
décomposition  s'opère  toutes  les  fois  que  la  base  n'est  pas  assez  puis- 
tonte  pour  donner  de  la  fixité  ou  de  la  stabilité  aux  acides;  mais,  sr 
é'est  un  oxyde  alcalin ,  la  décomposition  ne  peut  s'opérer  à  aucune 
température,  ce  qui  doit  être  détaillé  aux  généralités  sur  les  diffé« 
lents  genres  de  sels. 

Les  oxydes  peuvent  aussi  être  obtenus  par  voie  humide;  mais 
#ors  presque  toujours  ils  se  séparent  à  l'état  d'hydrate,  c'est-à-direi 
(je  combinaison  avec  l'eau.  Souvent  on  ne  peut  éliminer  l'eau  que 
|ar  la  chaleur  rouge.  Les  hydrates  des  métaux  de  la  première  section 
ie  sont  pas  décomposés  aux  températures  les  plus  élevées,  quelques* 
«ns,  au  contraire,  perdent  leur  eau  de  combinaison  lorsqu'on  les  fait 
ehauffer  même  dans  l'eau;  l'hydrate  d'oxyde  de  cuivre  est  dans 
ee  cas. 


3i. 
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TABLEAU  DES  OXYDES   ET  ACIDES  MÉTALLIQUES. 


NOMS. 


l'»  Mellon. 


Potassium. 
K. 


SOBIUMt 

Na. 

Lithium. 

Li. 

Ammonium. 

Barium. 
Ba. 

StHontium. 
SI. 

Calcium. 
Ca. 


MAG?iKSIlM. 

Mg. 

A IX  MINIUM. 
AI. 

Glucinium. 
Gi. 

ZlKCOMUM. 

Zr. 

Yttbilm. 
V. 

THORtUM. 
Tll. 


Sous-oxyde / . . . 

'   Protoxyde  on  potasse. 
Peroxyde  


Sous-oxyde 

Protoxydeou  soude. 
S&«qmoxyde 


I 


Protoxyde  ou  lithine. 


Oxyde. 


Protoxyde  ou  baryte, 
Bioxyde 


Protoxyde  ou  strontiane. 
Bioxyde 


Protoxydeou  Chaux. 
Bioxyde 


T  Mction* 

Protoxyde  ou  magnésie. 


Sesquioxyde  ou  alumine. 


Sesquioxyde  ou  glucine. 
Sesquioxyde  ou  zircone. 


Protoxyde  ou  yttria. 


i    Protoxyde  ou  fhor'tne. 


FonniilM. 


k^o 

KO 
KO? 

Na^O 

NaO 

Na^O» 

LiO 

NH^O 

BaO 
BaO^ 

SrO 
Sr02 

CaO 
CaOî» 


MgO 

A|2  0« 
01^03 
Zn^O» 
YO 

TliO 


ÉQUIYALERTS. 


86,4 

47,î 
63,2 

54 
32 
70 

14,4 

26 

77 
85 

52 
60 

28,0 
36,0 


20,0 
51,4 
38,0 
9i,2 
40,2 
67.5 


1077,86 
588,93 
788,93 

674,34 
387,17 
874,34 

180,33 

287,50 

958,00 
1058,00 

648,00 
748,00 

350,00 
450,00 


2ôO,0O 
641,80 

474,24 
1139,46 
502,31 
843,86 
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CÉMUM. 

Ce. 

Lanthane. 
La. 

DlDYME. 
ËRBIUM. 

Terbium. 


Manganèse. 
Mn. 


Fer. 
Fe.' 


NlKEL. 
Nî. 

Cobalt. 
Co. 


Chrome. 
Cr. 


Vanadium. 
Va  ou  Vd. 

Zinc. 
Zn. 

Cadmium. 
Cd. 

UnAPiilUN. 

u. 


NOMS. 


Protoxyde.  . 
Sesquioxyde. 

Protoxyde  . . 


Inconnus. 


Protoxyde 

Oxyde  rouge  ou  7  oxyde. 

Sesquioxyde 

Bi  ou  peroxyde 

Acide  manganîque 

Acide  permanganique. . . . 


r  aectlon. 


Protoxyde 

Oxyde  noir  ou  ; 
Sesquioxyde. . . 
Acide  ferrique.. 


oxyde. 


Protoxyde. . . 
Sesquioxyde. 


Protoxyde . . , 
Sesquioxyde. 


Protoxyde — 

Sesquioxyde 

Acide  chromique... 
Acide  perctiromique. 


Bioxyde 

Acide  vanadique. 


Protoxyde. 
Bioxyde... 


Protoxyde.. 


Protoxyde U  O 

'   Sesquioxyde U^  O' 


Furmuict. 


CeO 
Ce2  03 

LaO 


MnO 

Mn^O* 

Mnî»0« 

Mn02 

MnO» 

Mn^O^ 


FeO 
Fe»0* 
Fe^O» 
FeO» 

NiO 
Ni^O» 

CoO 
Co2o3 

CrO 

Cr*  0» 
CrO» 
Cr2  O' 

VaO* 
VaO» 

ZnO 
Zn^O 

CdO 


équivalents. 


55.3 
118,6 

55,0 


35,6 

114,8 

79,2 

51,6 

59,6 

111,2 


36,0 
116,0 
80,0 
52,0 

37,0 
82,0 

37,0 
82,0 

34,2 
76,4 
50,2 
108,4 

84,5 
92.5 

40,5 
48,5 

63,7 

68,0 
144,0 


690,80 
1481,60 

688,30 


444,68 
1434,04 
989,36 
544,68 
644,68 
1389,36 


450,00 
1450,00 
1050,00 

650,00 

469,75 
1039,50 

469,00 
1038,00 

428,50 

957,00 

628,50 

1357,00 

1055,84 
1155,84 

506,50 
606,50 

796,77 

850,00 
1800,00  I 
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TuRcntMC 
TuooW. 


OSMIUH. 

Os. 


NOMS. 


Bioxyde  

Acide  toDgBtiqiie. 


Protoxyde .... 
Sesqoioxyde... 

Bioxyde 

Acide  oftmieax. 
Acide  ofiiniqiie. 


TAifTAuc  ou     )   Protoxyde 

oouniBini.  Ta   ^  Acide  Untalique. 


TlTAHE. 

Tî. 

ÉTACi. 

Sn. 

Antimoine. 
Sb. 

NionvM. 

iLMIMUM. 

pELonm. 


Cuivre. 
Cu. 


Plohb. 
Ph. 


BlttHUTH. 

Bi. 


Mkkcdke. 

ng. 


Protoiyde 

Sesqoioiyde. . . 
Acide  titaniqoe. 


Protoxyde 

I   Bioxyde  oa  adde  staïuiiqoe. 


Setqnioxyde 

Bioxyde 

Acide  antimonique. 


Inconnus. 

5*  section. 

Sous-oxyde  ou  oxydule, 

Protoxyde 

Bioxyde 


I  Sous-oxyde  ou  oxydule 
Protoxyde  (iitharge  et  massicot). 
Sesquioxyde  (  minium) 
V   Bioxyde 


I   Sesquioxyde 

{   Bioxyde 

(   Acide  bismuthique. 


r  section. 

Sous-oxyde  ou  oxydule. 
Protoxyde 


TuO* 
ToO» 

OsO 

Os^O* 

OsO> 

OsO* 

HsO^ 

TaO 
Ta^O» 

TiO 

T?0» 

TîO» 

SnO 
SnO^ 

Sb^O» 

8bO* 

Sb^O» 


Cu^O 

CuO 

Cu02 

Pb^o 
PbO 
Pb2os 
Pb02 

Bi02 
Bi^O^ 


HgO 
Hg»0 


KQCtWAUSHn. 


98,0 
10t,0 

107,5 
223,0 
115,6 
123,5 
131,5 

100,0 
208,0 

33,2 
74,4 
41,2 

66,8 
74,8 

153,0 

80,5 

169,0 


72,0 
40,0 
48,0 


1388,36 
1488,36 

1342,62 
2785,24 
1442,62 
1542,62 
1642,62 

1431,15 
2962,30 

414,70 
929,40 
514,70 

835,29 
935,29 

1912,90 
1006,45 
2112,90 


891,20 
495,60 
595,60 


216,0  2689,00 
112,0  I  1394,50 
232,0  i  2889,00 
120,0    1494,50 

236,8  2960,00 
130,4.  1530,00 
252,8    3160,00 


208,0 
108,0 


2600,00 
1350,00 


99mm 


Argent*., 
Ag. 

Palladium. 
Pd. 

Rrodidn. 
Rli. 

Iridium. 
If. 
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NOMS. 


Sous-oxyde  ou  oxydule. 

Protoxyde : . . . . 

Bioiyde. 

Protoxyde... 

Bioxyde.. 

Protoxyde 

Sesquioxyde 

Protoxyde 

Bîotyde... i.. 
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Ruthénium.      I    _^^   .       ," 
.  '.   Sesquioxyde. 

Bioxyde 


Platine. 
Pt. 

Or. 

Au. 


Protoxyde 

Btoxyde 

Sous-oxyde  ou  oxydule. 
Acide  aurique.^ 


Fortnulfs. 


Ag^O 

AgO 

AgO^ 

PdO 

RbO 

Rh?0« 

IrO 
If  02 

RhO 

Rh^O^ 
Rh02 

PtO 
PtO» 

Au^O 

Au^O» 


ÉQUIVALENTS. 


224,0 
116,0 
124,0 

61,2 
69,2 

60,2 
128,4 

106,^ 
114,7 

ô9,7 

127,4 

67,7 

106,6 
114,6 

204,4 
220,4 


2798,02 
1449,01 
1549,01 

765,47 
865j47 

751,96 
1603,93^ 

1332,08 
1432,08 

751,96 

1603,92 

851,96 

1332,08 
1432,08 

2558,32 
2758,32 


Beaucoup  d'oxydes  métalliques  sont  employés  dans  les  arts  :  ceux 
que  l'on  trouve  dans  la  nature  servent  principalement  à  TextractiôH 
des  métaux  ;  ceux  de  fer,  de  zinc ,  de  cuivre  ;  d'autres  et  ceux  que 
Ton  obtientartificiellement  servent  dans  divers  arts  :  Toxyde  de  cal- 
cium ou  chaux,  pour  les  constructions,  Tagriculture  ;  d'autres  ser- 
vent de  matières  colorantes  et  à  divers  autres  usages  :  ainsi  Toxyde 
de  manganèse  est  employé  en  énorme  quantité  pour  \s^  fabrication 
du  chlore  et  du  chlorure  décolorant.  L'oxyde  d'alunaînium  entre  dans 
la.  confection  des  laques,  etc. 

COMBINAISON  DES  MÉTAUX  AVEC    LE   NitROGÈNE. 

Nitrures, 

La  composition  des  nitrures  n'a  pas  encore  pu  être  déterminée 
d'une  manière  assez  exacte  pour  que  Ton  puisse  établir  des  formules^ 
Ils  sont  tous  décomposés  par  la  chaleur,  lorsqu'elle  «siun  peu  élevée, 
quelquefois  avec  production  de  lumière  et  même  de  détonation.  Uae 
température  élevée  le&  décompose,  et,  peur  les  obtenir,  il  ftutprendre 
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quelques  précautions.  M.  8chrôtter  y  parvient  en  réduisant  par 
l'amoioniaque  les  oxydes  métalliques,  cbauffés  an  bain  d'huile ^ 
dont  on  peut  régler  la  température.  Lorsqu^on  fait  passer  ce  gaz  sur 
les  métaux  cbauffés  dans  un  tube  de  porcelaine ,  l'ammoniaque  est 
décomposée^  et  le  métal  devient  presque  friable.  Cet  effet  ne  peut  ré- 
sulter que  de  la  combinaison  qui  se  forme  etse  détruit  successivement 
Les  nitrures  de  potassium  et  de  sodium  doivent  être  composés^ 
d'après  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard ,  qui  les  ont  découverts,  de 
i  équivalent  de  nitrogène  et  de  3  de  métal^  NR^,  compositi<Mi  semblable 
à  celle  de  l'ammoniaque^  les  3  équivalents  de  métal  remplaçant 
ainsi  les  3  d'hydrogène.  On  verra  plus  tard  qu'il  existe  des  combi- 
naisons de  métaux  dans  lesquelles  on  trouve  la  fonnule  NH%  que 
Fou  nomme  amidures ,  et  que  l'on  peut  considérer  conune  des  mo- 
difications de  Tammoniaque  dans  lesquelles  i  équivalent  de  métal 
ft'est  substitué  à  i  dTiydrogène. 

COMBINAISONS  BES  HÉTAUX  AVEC  LE  CHLORE,  LE  BROME  ET  L'îODE. 

Ces  combinaisons  se  comportent  exactement  comme  des  sels; 
c'est  pourquoi  les  radicaux  de  cette  famille  ont  été  désignés  par 
Berzéiiussous  le  nom  de  corps  halogènes,  et  leurs  combinaisons  avec 
les  métaux,  sous  celui  de  sels  haloïdes.  On  doit  donc  les  ranger  de 
préférence  avec  les  sels,  puisqu'au  contact  de  l'eau  on  peut  les  con- 
sidérer comme  composés  d'un  acide  hydrique  et  d'un  oxyde  métalli- 
que, et  enfin  parce  que  dans  toutes  leurs  réactions  ils  se  comportent 
comme  les  sels  proprement  dits^  parmi  lesquels  ils  constituent  des 
genres  dont  les  propriétés  générales  seront  étudiées  les  premières. 

COMBINAISONS  DES  MÉTAUX  AVEC  LE  SOUFRE. 

Les  métaux  ont  en  général  une  grande  affinité  pour  le  soufre,  et 
leurs  combinaisons  ont  une  grande  analogie  avec  les  oxydes ,  tant 
par  leur  constitution  que  par  leurs  aptitudes  acides ,  basiques,  in- 
différentes ou  salines. 

On  trouve  dans  la  nature  un  assez  grand  nombre  de  ces  sulfures  : 
ceux  de  sodium  ,  de  calcium,  dans  quelques  eaux  minérales;  ceux 
de  manganèse,  fer^  nickel ,  cobalt ,  zinc  ,  cadmium  y  étain ,  anti- 
moine ,  cuivre ,  plomb,  bismuth,  mercure  et  argent,  souvent  en 
masses  considérables:  quelques-uns  d'entre  eux  sont  les  meilleurs 
minerais  dont  on  puisse  extraire  les  métaux  ;  tels  sont  ceux  de 
?inc ,  de  plomb ,  d'antimoine,  de  cuivre ,  de  mercure ,  d'argent. 
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Tous  les  sulfures  sont  solides^  insolubles,  excepté  ceux  des  mé- 
taux de  la  première  section.  Ils  sont  inodores  ^  lorsqu'ils  ne  sont  pas 
humides  :  ceux  qui  sont  insolubles  n'ont  pas  de  saveur  sensible;  en 
général  leur  couleur  est  très-variable  ;  quelques-uns  ont  un  éclat 
métallique  très-vif. 

La  chaleur  se  comporte  avec  les  sulfures  comme  avec  les  oxydes^ 
c'est^-dire  qu'elle  est  sans  action  sur  ceux  des  métaux  des  cinq 
fN*emières  sections,  et  de  plus  sur  ceux  de  mercure  et  d'argent^  à 
moins  que  ce  ne  soit  pour  faire  passer  des  sulfures  polysulfurés  à 
un  degré  moins  élevé  de  sulfuration  :  ceux  d'or^  de  platine  et  des 
métaux  qui  accompagnent  celui-ci  habituellement^  sont  seuls  ré- 
duits à  rétat  métallique  ;  mais  cependant  il  est  difficile  de  chasser 
les  dernières  traces  du  soufre. 

L'oxygène  et  l'air  agissent  fortement  sur  les  sulfures  à  chaud  :  la 
réaction  donne  des  résultats  variables  ^  1°  selon  la  section  à  laquelle 
appartient  le  métal  ;  ^  selon  la  température  plus  ou  moins  élevée 
à  laquelle  on  opère. 

Les  sulfures  des  métaux  de  la  première  section  et  de  magnésium, 
qui  est  en  tète  de  la  seconde ,  donnent  des  sulfates.  Ceux  des  autres 
métaux  de  cette  section  ne  sont  pas  bien  connus ,  excepté  celui  de 
manganèse  ;  mais  il  est  probable  qu'ils  ne  laisseraient  que  l'oxyde  ^ 
le  soufre  passant  seulement  à  l'état  d'acide  sulfureux  qui  ise  dégage- 
rait, comme  cela  arrive  pour  les  métaux  de  la  quatrième  section. 

Les  sulfures  de  manganèse  et  des  métaux  de  troisième  et  cin- 
quième section,  chaufiës  modérénient,  donnent  des  mélanges,  va- 
riables dans  les  proportions ,  d'oxydes  et  de  sulfates;  la  proportion 
de  sulfate  est  d'autant  plus  considérable  que  la  température  est 
plus  basse,  et  vice  versa.  Si  la  température  est  très-élevée,  il  ne  reste 
que  l'oxyde  du  métal. 

Enfin  les*  sulfures  des  métaux  de  la  sixième  section  sont  tous  ré- 
duits à  l'état  métallique,  lorsqu'on  les  chauffe  au  contact  de  l'air. 

Ces  réactions  diverses  sont  utilisées  pour  la  préparation  de  quel- 
ques sulfates ,  et  pour  les  traitements  métallurgiques  de  beaucoup 
de  minerais  métalliques,  sous  le  nom  de  grillage. 

Le  gaz  hydrogène  réduit  quelques  sulfures  à  la  chaleur  rouge  :  il 
se  forme  de  l'acide  sulfhydrique  qui  se^dégage.etlemétal  reste  pur. 
ÎParmi  les  métaux  dont  les  sulfures  ne  sont  pas  décomposés  par  la 
chaleur  seule,  il  ne  réduit  complètement  que  ceux  d'antimoine,  de 
bismuth  et  d'argent ,  partiellement  ceux  d'étain  et  de  fer  ;  mais  il 
est  sans  aucune  action  sur  les  sulfures  de  zinc  et  de  cuivre. 


à^}  MÉTAUX. 

Le  carbone  agit  comme  l'hydrogène  dans  la  plupart  des  cas; 
lorsqu'on  les  chauffe  au  rouge-blanc  avec  les  sulfures  d'antimonM 
et  de  zinc ,  il  se  produit  du  sulfure  de  cariMme. 

Le  chlore  décompose  tous  les  sulfures  en^se  combinant  anreo  le 
métal  et  le  soufre  :  la  température  nécessaire  pour  produire  la  réactian 
varie  selon  la  nature  du  sulfure  sur  lequel  on  veut  agir* 

Le  brome  agit  presque  avec  la  même  âoergie,  Tiode  mom  facile- 
ment. Les  réactions,  dans  ces  deux  cas^  sont  du  même  ordre  que  les 
réactions  produites  par  le  chlore. 

L'eau  décompose  les  sulfures  des  métaux  de  la  première  et  de  la 
seconde  section^  en  les  transformant  en  sulfates;  Ffaydrogène  se  dé- 
gage seul^  avec  ceux  des  métaux  de  la  troisième  etde  laquatrième  aeo- 
tion  ;  l'hydrogène  se  combine  avec  le  soufre^  en  produisant  du  gasuilf- 
hydrique  qui  se  dégage  et  un  oxyde  métallique  :  avec  les  sulfures  des 
métaux  de  la  cinquièmesection,  il  n'y  a  qu'une  partie  du  soufre  qui 
soit  éliminée ,  tandis  qu'une  partie  du  métal  s'oxyde;  il  reste  qqe 
combinaison  d'oxyde,  et  le  sulfure  que  l'on  nomme  oxgtulfute^  Ai ec 
les  sulfures  de  la  sixième  section  la  soufre  est  entièrement  étiminé, 
et  le  métal  reste  pur.  Lorsqu'on  fait  agir  simultanément  Fair  0t  l'cao 
sur  les  sulfures^  leur  décomposition  s'opère  plus  rapidement;  les  sul- 
fures des  métaux  de  la  première  section  ^  surtout  Icursqu'ilssopt  en 
dissolution  et  qu'ils  sont  exposés  à  Fair^  «sont  transformés  en  sul- 
fites^ hyposulfîtes ,  hyposulfites  sulfurés  ^  selon  que  le  sulfure  est  un 
proto  ou  un  polysulfure. 

Les  métaux  réagissent  sur  les  sulfures  des  métaux  des  sections 
suivantes  dans  la  plupart  des  cas;  cependant  l'ordre  d*affinité  des 
métaux  pour  le  soufre  n'est  pas  absdument  le  même  que  pour 
l'oxygène.  Si  l'on  chauffait  au  rouge  un  mélange  de  limaille  de  finr 
et  d'oxyde  de  cuivre  en  proportions  convenables^  aa  rédmrait  cûbi- 
plétement  le  cuivre^  et  le  fer  s'emparerait  de  tout  l'oxygène;  uiais, 
si  l'on  remplace  l'oxyde  de  cuivre  par  le  sulfure ,  le  fer  ne  peut 
jamais  s'emparer  de  tout  le  soufre,  et  cependant  il  réduit  entière- 
ment et  facilement  le  sulfure  de  plomb^  qui  est  delà  même  section. 
Les  oxydes  des  métaux  d'une  section  décomposent,  oa  génàralliB 
sulfures  des  sections  suivantes;  ceux  de  la  première  sont  souvent 
employés,  par  cette  raison^  pour  retirer  dans  le  laboratoire  leroétal 
d'un  minerai  sulfuré.  Si  l'on  fait  intervenir  en  même  temps  le  oha^ 
bon ,  il  se  forme  un  sulfure  alcahn. 

Les  acides  décomposât  la  plupart  des  sulfures  :  avec  les  mono- 
sulfures,  on  dégage  de  Tadde  sulfbydrique;  avec  les  polysulfuMs 
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solubles;  on  obtient  du  bisulfure  d'hydrogène,  ou  de  Facide  suif- 
hydrique  et  du  souAre. 

L'acide  nitrique  les  transforme  en  sulfates:  on  applique  dans 
quelques  cas  ce  procédé  en  métallurgie. 

Les  sulfures  s'uniâsent  entre  eux^  et  forment  des  combinaisons 
qui  peuvent  être  considérées  comme  de  véritables  sels  :  le  sulfiire 
négatif  est  lucide  y  le  sulfure  positif  est  la  base,  de  la  même  ma* 
nièreque  dans  les  combinaisons  oxygénées  :  ces  sels  ^  étudiés  princi« 
paiement  par  Berzélius^  ont  été  nommés  sulfoseh.  Ils  peuvent  aussi 
se  combiner  avec  Tacidesulffaydrique  :  ces  combinaisons  sont  nom- 
mées sulfhydrates  de  sulfures. 

Les  sulftires  des  métaux  ^ont  constitués  ordinairement  comme 
les  oxydes.  Cependant  il  arrive  souvent  que  Ton  obtient  des  sulfures 
dont  on  ne  contiaît  pas  les  oxydes  correspondants,  et  que  Ton  n'a 
pas  encore  obtenu  des  sulfures  de  même  ordre  que  certains  oxydes 
d'un  même  métal.  Tous  les  sulfures  de  ta  formule  RS  sont  nommés 
proto  ou  monosulfures;  ceux  d'une  formule  Rs",  sont  nommés  en 
général  poly sulfures.  Les  uns  sont  dessesquîsulfur^R*9^,  les  autres 
(tes  I  de  sulfure  de  la  formule  R^^,  etc. 

PRÉPARATION. 

Tous  les  métaux  ne  sont  pas  susceptibles  de  se  combiner  directe- 
ment avec  le  soufre.  Ainsi  le  zinc,  l'or,  ne  se'combînent  pas  avec  lui 
directement,  et  probablement  quelc^pes  autres  encore ,  mais  sur 
lesquels  on  n'a  pas  tenté  l'épreuve  ;  en  général,  toutes  les  fois  que 
l'on  chauffe  à  un  certain  degré  un  mélange  de  métal  pulvérisé  ou  en 
limaille  et  de  soufre  en  fleurs ,  la  combinaison  s'opère  avec  pro- 
duction de  chaleur  bien  supérieure  à  celle  qui  a  été  nécessaire  pour 
détermiper  la  réaction  ;  souvent  il  y  a  dégagement  de  lumière. 

Ainsi,  quand  on  chauffe  dans  un  ballon  de  verre  un  semblable 
mélange,  soit  avec  le  plomb,  soit  avec  le  cuivre,  au  moment 
où  le  soufre  entre  en  vapeur,  le  métal  y  brûle  avec  une  vive  incan- 
descencei ,  quoique  le  ballon  soit  retiré  du  feu.  L'expérience  peut 
être  faite  d'une  manière  plus  élégante,  et  qui  montre  mieux  encore 
que  cette  haute  température  résulte  de  la  combinaison.  On  chauffe 
du  soufre  dans  un  ballon  de  verre  jusqu'à  ce  qu'il  ait  rempli  sa 
capacité  de  vapeur;  et  Ton  y  plonge  alors  des  feuilles  de  cuivre  très- 
menues,  qui  brûlent  immédiatement  avec  une  vive  lumière. 

Quelques  sulfures  peuvent  être  produits  en  chauffant  certains 
métaux  au  contact  de  l'acide  sulfhydrîque  :  les  métaux  alcaHns 
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sont  dans  ce  cas  ;  Thydrogène  est  mis  en  liberté ,  et  il  se  produit  un 
monosulfure;  il  y  a  souvent  production  de  lumière.  Queues  métaux 
produisent  ce  résultat  même  à  la  température  ordinaire  ;  Targent 
est  dans  ce  cas.  Cet  exemple  sert  encore  à  montrer  conabien  Tordre 
d'affinité  des  métaux  pour  l'oxygène  est  différent  de  celui  de  leur 
affinité  pour  le  soufre  ;  car  l'argent  ne  décompose  Teau  ni  à  duuid 
ni  à  froid  pour  prendre  l'oxygène  :  le  cuivre  et  beaucoup  d'autres 
sont  dans  le  même  cas. 

D'autres  métaux ,  au  contraire,  qui  peuvent  se  combiner  directe- 
ment avec  Toxygène,  et  souvent  avec  une  grande  faciUté,  comme  le 
cbrotme^  Turane,  le  titane ,  le  tantale^  le  lanthane^  le  cérium^ 
ne  peuvent  être  sulfurés  facilement  qu'en  traitant  leurs  oxydes  for- 
tement chauffés  par  le  sulfure  de  carbone. 

Les  «ulfures  peuvent  encore  s'obtenir  par  la  voie  sèche^  en  trai- 
tant les  oxydes  métalliques  ou  leurs  cariionates  par  un  mâaoge 
de  soufi^  et  de  charbon.  Dans  ce  cas,  pendant  que  le  charbon  réduit 
l'oxyde^  le  métal  de  celui-ci  se  combine  avec  le  soufre.  Au  lieu  de 
mêler  le  charbol^  on  peut  n'employer  celui-ci  qu'à  l'état  de  brasque  : 
souvent  on  se  borne  à  mêler  les  oxydes  avec  le  soufre  ;  mais  alors 
on  n'a  pas^  conune  dans  l'autre  cas,  un  sulfure  pur^  mais  no 
mélange  qui  varie  selon  la  section  à  laquelle  appartient  le  métal. 
Avec  les  métaux  alcalins  on  obtient  un  mélange  de  sulfate  et  de  sul- 
fure. Si  l'on  ne  met  que  la  quantité  de  soufre  nécessaire  pour  pro- 
.  duire  la  réaction,  on  a  Téquation  suivante  : 

4  RO  -h  4  S  =  RO,  SO^  +  3  RS; 

mais  ordinairement  on  met  un  grand  excès  de  soufre,  et  l'on  obtient 
alors  toujours  i  équivalent  de  sulfate  et  3  équivalents  d'un  polysol- 
fure,  dont  la  formule  peut  être  R,  S%  S%  S^,  ou  même  S*,  qui  est  la 
combinaison  la  plus  élevée  à  laquelle  on  soit  généralement  parvenu. 

Avec  les  autres  métaux,  dont  l'affinité  pour  l'oxygène  est  moindre, 
et  dont  les  oxydes  sont  des  bases  beaucoup  moins  puissantes,  il 
se  forme  seulement  de  l'acide  sulfureux  qui  se  dégage  en  un  sulfure 
métallique  :  cette  réaction  se  traduit  parla  formule  suivante  : 
2RO-+-3.S  =  2RS-^SO'. 

Avec  quelques  métaux  on  obtient  seulement  des  combinaisoDs  en 
proportions  définies,  que  l'on  nonune  oxysulfures;  le  manganèse,  le 
cobalt,  le  nickel,  sont  dans  ce  cas. 

Enfin,  lorsqu'on  chautre  au  rouge  un  sulfate  dans  un  creuset  Inws- 
qué ,  ou  un  sulfate  mélangé  de  charbon ,  l'acide  sulfurique  et  l'oxyde 
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sont  décomposés;  il  se  dégage  de  Tacide  carbonique  ou  de  l'oxyde 
de  carbone  :  le  métal  est  à  l'état  de  protosulfure. 

Par  la  vc»e  humide  on  peut  aussi  obtenir  les  sulfures  métalliques 
en  traitant  leurs  dissolutions  ^ines  par  un  courant  de  gazsulfhy» 
drique,  slls  appartiennent  à  la  cinquième  ou  à  la  sixième  section , 
et  ceux  d'étain  et  d'antimoine ,  de  la  quatrième ,  ou  par  la  disso- 
lution d'un  sulfure  alcalin^  si  le  métal  est  des  quatre  dernières  sec-^ 
tions  ;  ils  agissent  aussi  sur  les  sulfures  de  quelques  métaux  de  la  se* 
conde.  Les  deux  modes  de  réaction  se  traduisent  ainsi  : 

i«  RO,  SO^  4-  HS  =  RS  -h  SO^HO;  2",  RO^SO^  -h  R'S  =  RS  -4- 
R'09S0^  Par  ces  réactions  on  peut  obtenir  des  degrés  de  sulfn- 
ration  correspondant  à  ceux  d'oxydation  des  métaux  R'O^,  3  SO^ 
4-  3  R'S  =  R'S^  -h  3  (R'O,  SO^)  :  cet  exemple  suffit  pour  montrer  que 
la  quantité  de  sulfure  alcalin  ou  d'acide  solfhydrique  qui  réagit 
doit  être  proportionnelle  au  degré  d'oxydation  du  métal  que  l'on 
veut  transformer  en  sulfure. 

On  peut  encore  obtenir  les  degrés  supérieurs  de  sulfuration  de 
divers  métaux  en  traitant  leurs  dissolutions  salines  de  protoxyde 
par  celle  de  sulfures  alcalins  de  formules  correspondantes  RS%  RS^ 

Les  sulfures  des  métaux  alcalins  peuvent  être  aussi  obtenus  par 
voie  humide  ;  et  c'est  ainsi  qu'on  les  prépare  lorsqu'ils  sont  destinés 
à  servir  de  réactifs.  Onfaitnne  dissolution  de  l'oxyde  alcalin  :  on 
la  sépare  en  deux  parties  égales^  et  l'on  fait  passer  à  travers  l'une 
d'elles  un  courant  d'acide  sulfhydrique  en  excès  :  on  obtient  ainsi 
un  sulfhydrate  de  protosulfure  : 

R0+  2  HS  =  RS,  HS  -h  HO. 

En  ajoutant  alors  à  ce  produit  la  portion  égale  de  dissolution 
d'oxyde  mise  en  réserve^  on  obtient  deux  équivalents  de  proto- 
sulfure : 

RS,  HS  +  RO  =  2  RS  -h  HO. 

Quelques  sulfures  sont  employés  comme  couleurs;  d'autres^  en 
médecine  :  leur  importance  réelle  est  pour  l'extraction  de  leurs  mé- 
taux. 

SÉLÉNIURES. 

L'analogie  complète  qui  existe  entre  le  sélénium  et  le  soufre  doit 
faire  prévoir  que  la  plupart  des  propriétés  desséléniures  ne  sont  que 
la  répétition  de  celles  que  présentent  les  sulfures  ;  ils  ont  été  beau- 
coup moins  étudiés.  La  rareté  du  sélénium  leur  ôte  toute  importance. 
Ils  ont  plus  généralement  l'aspect  et  l'éclat  métallique.  Les  sulfures 
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deB  métaux  alcalins  ne  le  présentent  jamais^  tandis  que  leurs  sélé- 
niures  le  possèdent. 

L'action  de  l'air  sous  l'influence  de  la  chaleur  ou  de  l'eau  est 
aussi  un  peu  différente.  Ainà,  lorsqu'on  chauffe  un  séléniure  au 
contact  de  l'air,  le  sélénium  se  dégage  en  entier  dans  beaucoup  de 
cas,  soit  libre ^  soit  à  l'état  d'oxyde;  quelquefois ,  si  le  métal  forme 
des  bases  énergiques ,  il  se  forme  un  sélénite  ;  le  aéléoiure  d'anti- 
moine se  change  en  oxyséléniure.  Les  séléniures  en  dissolution  lais- 
sent déposer  du  sélénium  en  poudre  rouge.  Les  séléniures  alcalins 
sont  seuls  solubles  dans  Teau. 

Le  sélénium  peut^  comme  le  soufre,  se  combiner  en  diverses  {uro- 
portions  avec  un  même  métal  ;  les  uns  sont  probablement  basiques, 
d'autres  acides,  ou  enfin  indifférents.  Les  séléniures  acides  et  ba- 
siques peuvent  se  combiner  entre  eux  ^  et  former  des  seb  parti- 
culiers^ comme  les  sulfures;  on  les  nomme séUniseU. 

Les  divers  acides  se  comportent  avec  les  séléniures  de  la  même 
manière  qu'avec  les  sulfures. 

On  peut  produire  directement  y  à  chaud ,  la  combinaison  du  sélé- 
nium avec  les  métaux^  plus  facilement  même  que  cdle  du  soufre. 
Avec  le  potassium  il  y  a  souvent  détonation ,  et  le  zinc  que  l'oo  ne 
peut  combiner  ainsi  avec  le  soufre  se^^mbine^  au  contraire^  avec  le 
sélénium  lorsqu'on  fait  passer  ce  corps  en  vapeur  sur  le  zinc  chaufTé 
au  rouge. 

Par  la  voie  humide  on  peut  les  obtenir  par  l'acide  sélénhydrique 
ou  les  séléniures  alcalins  y  agissant  sur  les  dissolutions  salines  des 
autres  métaux. 

On  ne  trouve  que  les  séléniures  de  plomb  et  de  cuivre  dans  la  na- 
ture; ils  accompagnent  toujours  les  sulfures  des  mêmes  métaux.  Os 
sont  tous  sans  usage,  si  ce  n'est  dans  les  laboratoires. 

TELLURURES. 

L'histoire  des  tellurures  est  à  peine  connue  ;  mais  l'analogie  fait 
prévoir  qu'ils  ne  pourraient  présenter  que  de  légères  différences 
avec  les  sulfures,  et  surtout  avec  les  séléniures,  dont  ils  se  rappro- 
chent le  plus.  Leurs  modes  de  préparation  seraient  du  même  genre; 
mais,  en  général,  c'est  plutôt  par  la  voie  humide  qu'on  les  obtient. 
On  ne  trouvedans  la  nature  que  ceux  de  plomb,  de  bismuth,  d'nrgent 
et  d'or,  et  souvent  combinés  ensemble. 
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GARBURES. 

Lorsqu^on  réduit  un  oxyde  métallique  à  une  très-haute  tempé- 
rature en  le  mêlant  avec  du  charbon  ou  dans  un  creuset  brasqué , 
le  métal  obtenu  retient  toujours  une  certaine  quantité  de  carbone  ; 
cette  combinaison  s'opère  quelquefois  lorsque  ces  métaux  sont 
chauffés  au  rouge,  seulement  au  contact  du  charbon  ;  ils  rabsorl)ent 
en  se  combinant  avec  lui,  mais  toujours  en  très-petite  quantité. 

On  obtient  quelquefois  des  combinaisons  qui  contiennent  de  gran- 
des quantités  de  carbone  ^  en  décomposant  des  cyanures  métalliques 
par  la  chaleur  rouge.  Dans  ce  cas,  on  peut  obtenir  des  combi- 
naisons à  équivalents  égaux.  Les  sels  métalliques  formés  par  des 
acides  organiques,  qui  contiennent  toujours  une  grande  quantité 
de  carbone  ,  donnent  des  résultats  semblables  dans  quelques  cas. 

La  présence  d'une  faible  proportion  de  carbone  combinée 
avec  le  métal  suffit  pour  modifier  beaucoup  ses  propriétés.  Un 
seul  métal  produit  des  résultats  qui  ont  une  grande  importance  par 
leurs  propretés ,  et  les  applications  que  Ton  en  fait;  c'est  le  fer 
dont  les  carbures  sont  la  fonte  et  l'acier. 

BORUR£S. 

Ces  combinaisons  sont  à  peine  connues.  On  n'a  étudié  jusqu'ici 
que  le  borure  de  fer  :  on  l'obtient  en  chauffant  du  borate  de  fer  dans 
un  creuset  brasqué  ;  mais  alors  c'est  un  mélange  de  borure  et  de 
cajrbure.  On  obtient  le  borure  de  fer  pur  en  réduisant  par  l'hydro- 
gène le  borate  chauffé  au  rouge  dans  un  tube  de  porcelaine. 

M.  Balmain  a  obtenu  les  borures  de  potassium  et  de  zinc  en 
chauffant  les  cyanures  de  ces  métaux  avec  de  l'acide  borique  an- 
hydre en  proportions  convenables  pour  opérer  la  réaction  :  le  mé- 
lange était  placé  dans  un  petit  creuset  de  porcelaine  couvert ,  et 
celui-ci  entouré  de  poudre  de  charbon  dans  un  creuset  de  terre,  puis 
chauffé  à  la  forge  pendant  une  heure.  Les  borureâ  obtenus  ainsi 
étaient  blancs ,  friables ,  inaltérables  à  Tair^  et  très-difficilement 
attaqoéspar  les  acides.  Les  hydrates  alcalins^  au  contraire^  les  décom- 
posent au  rouge  en  produisant  un  borate;  il  y  a  en  même  temps 
dégagement  d'ammoniaque ,  ce  qui  démontre  que  ce  ne  sont  pas  de 
simples  borures  de  ces  métaux  y  mais  une  combinaison  plus  com- 
plexe^ qui  est  peut-être  un  borure  denitrogène  et  de  métal  :  ce  pro- 
duit doit  être  étudié.  Ce  sont  probablement  des  boronitrures. 
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M.  Balmain  a  obtenu  des  boronitrures  en  chaufTant  à  la  forge  des 
mélanges  de  cyanure  et  d'acide  borique,  en  proportion  telle  que 
le  carbone  du  cyanogène  peut  produire  de  Tacide  carbonique  avec 
l'oxygène  de  l'acide  borique. 

SILIGIURES. 

Le  silicium  a  une  grande  affinité  pour  le  fer,  et  la  combinaison 
s'opère  avec  tant  de  facilité  qu'elle  a  lieu  dans  toutes  les  circonstances 
où  une  action  réductive  se  trouve  réunie  à  une  forte  chaleur  ;  cette 
combinaison  est  semblable  à  celle  que  produit  le  carbone.  En  gé- 
•  néral,  la  combinaison  ne  contient  qu'une  faible  proportion  de  sili- 
cium; lorsqu'il  est  en  quantité  un  peu  considérable^  le  métal  est 
moins  facilement  attaquable  par  les  acides.  Le  silicium  se  combine 
aussi  avec  le  platine,  le  potassium,  le  sodium,  et  probablement  quel- 
ques autres  métaux. 

Lorsqu'on  chaufTe  à  la  forge  un  silicate  métallique  avec  la  quantité 
de  charbon  nécessaire  pour  se  combiner  avec  toute  la  quantité  d'oxy- 
gène contenu  dans  le  sel ,  on  obtient  une  matière  pulvértdente  qui 
est  un  siliciure;  rarement  on  obtient  un  culot  :  mais,  si  l'on  chauffe 
ainsi  un  mélange  de  métal  en  limaille  d'acide  silicique  et  de  charbon 
en  proportion  convenable,  on  obtient  presque  toujours  un  culot 
bien  fondu  y  métallique ,  qui  est  un  mélange  du  métal  et  de  son  si- 
liciure. 

Un  seul  d'entre  eux,  le  ciliciure  de  fer,  offre  de  l'intérêt  par  le  rôle 
qu'il  joue  dans  la  fonte,  qui  contient  souvent  3  pour  i  00  de  silicium  ; 
il  se  rencontre  aussi  dans  quelques  aciers,  ce  que  nous  verrons  plus 
en  détail  aux  articles  de  ces  composés  importants. 

PHOSPHURES. 

Les  phosphuresne  se  rencontrent  jamais  dans  la  nature;  ils  sont 
tous  solides,  cassants,  fusibles:  ils  présentent  souvent  un  éclat  mé- 
tallique assez  vif;  mais,  dans  ce  cas^  il  y  a  toujours  un  excès  de  métal  ; 
leur  couleur  varie  comme  celle  des  sulfures. 

Tous  les  phosphures  sont  insolubles  dans  l'eau,  sans  exception; 
ceux  de  la  première  section  décomposent  l'eau  en  dégageant  de 
l'hydrogène  phosphore,  dont  l'odeur  offre  le  moyen  de  reconnaître 
leur  présence  :  l'eau  est  sans  action  sur  ceux  des  quatre  dernières 
sections. 

Les  phosphures  des  métaux  des  quatre  dernières  sections  perdent 
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une  partie  de  leur  phosphore  lorsqu'on  les  chauffe,  et  d'autant 
plus  que  la  chaleur  est  plus  forte.  On  ne  peut  cependant^  par  ce 
moyen,  l'éliminer  entièrement  :  la  présence  d'une  très-faible  pro- 
portion de  phosphore  suffit  pour  rendre  les  métaux  cassants. 

Chauffés  au  contact  de  l'air  ou  de  l'oxygène,  les  phosphures  des 
cinq  premières  sections  se  transforment  en  phosphates;  ceux  de  la 
sixième,  en  acide  phosphorique  et  métal. 

Le  chlore,  le  brome  et  l'iode  agissent  sur  les  deux  éléments  des 
phosphures ,  se  combinant  au  phosphore  et  au  métal.  Le  soufre 
agit  il  peu  près  de  la  même  manière. 

On  peut  obtenir  les.  phosphures  par  un  grand  nombre  de  pro- 
cédés ,  par  la  voie  sèche.  On  peut  aussi  obtenir  ceux  des  quatre 
dernières  sections  par  la  voie  humide. 

Par  la  voie  sèche  :  !<>  en  faisant  passer  sur  un  métal  fondu  de  la 
vapeur  de  phosphore ,  ou  en  le  projetant  par  petites  portions  sur  le 
métal  fondu  dans  un  creuset  ;  ce  qui  exige  de  grandes  précau- 
tions. 

2o  En  faisant  passer  un  courant  d'hydrogène  phosphore  sur  un 
des  métaux  des  quatre  dernières  sections,  chauffé  dans  un  tube 
de  porcelaine. 

3"  En  chauffant  un  phosphate  dans  un  creuset  brasqué,  ou 
un  mélange  du  phosphate  avec  la  quantité  de  charbon  nécessaire 
pour  absorber  l'oxygène,  recouvrant  le  mélange  de  poudre  de 
charbon. 

40  En  mélangeant  aussi  du  phosphate  acide  de  chaux  fondu  avec  le 
métal  dont  on  veut  obtenir  le  phosphure,  ou  son  oxyde,  et,  dans 
les  deux  cas,  en  y  ajoutant  du  charbon.  On  peut  remplacer  le  phos- 
phate de  chaux  par  l'acide  phosphorique  vitrifié. 

5<>  En  décomposant  les  phosphates,  chauffés  au  rouge  dans  un 
tube  de  porcelaine ,  par  un  courant  de  gaz  hydrogène  sec. 

6^  Enfin  en  traitant  par  le  phosphore  en  vapeur  les  oxydes  des 
métaux  de  la  première,  de  la  troisième,  de  la  quatrième,  et  quelques- 
uns  de  la  sixième  section,  chauffés  convenablement.  Ce  procédé  est 
employé  principalement  pour  les  phosphures  de  barium  et  de  cal- 
cium. Dans  cette  opération,  le  produit  est  toujours  un  mélange  de 
phosphate  et  de  phosphure.  C'est  pourquoi  on  dit  phosphure  de 
chaux,  phosphure  de  baryte  :  quoique  ce  nom  soit  mauvais,  il  sert 
toujours  à  les  distinguer  des  phosphures  purs. 

La  voie  humide  consiste  à  traiter  les  dissolutions  métalliques  des 
quatre  dernières  sections  par  le  gaz  hydrogène  phosphore. 
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ARSÉNIURES. 

Les  arséniures  sont  tous  insolubles  dans  Teau,  comme  les  phos- 
phures^  auxquels  ils  ressemblent  beaucoup.  On  en  trouve  un  certain 
nombre  dans  la  nature^  souvent  associés  aux  sulfures,  et  constituant 
alors  des  arséniosfUfures.  Ce  sont  les  arséniures  de  fer,  de  cobalt,  de 
nickel,  d'ant'unoine,  de  cuivre,  de  plomb^de  bismuth.  La  [chaleur  dé- 
compose en  partie  les  arséniures  des  troisième^  quatrième,  cinquième 
section,  et  presque  complètement  ceux  de  la  sixième.  On  a  long- 
temps opéré  Textraction  du  platine  en  se  fondant  sur  cette  propriété. 

Chauffés  au  contact  de  l'air,  Tarsenic  et  le  métal  s'oxydent,  Tar- 
senicsedégage  àl'étatd'acidearsénieux,  dont  on  reçoit» en  grand,les 
vapeurs  dans  des  chambres  de  condensation.  On  a  vu  que  l'extrac- 
tion de  l'acide  arsénieux  était  fondée  sur  cette  propriété.  L'eau  dé- 
compose les  arséniures  de  la  première  section  :  il  se  dégage  de  l'hy- 
drogène arséniqué,  les  acides  étendus  produisent  la  même  réaction 
sur  les  arséniures  des  trois  premières  sections.  Les  acides  concen- 
trés oxydent  l'arsenic  et  le  métal  en  même  temps. 

Les  arséniures  ont  en  général  un  éclat  métallique  très-vif  ;  ils  sont 
friables;  la  plus  petite  quantité  d'arsenic  dans  un  métal  le  rend 
cassant.  Les  arséniures  sont  en  outre  durs,  et  souvent  susceptibles 
d'un  très-beau  poh.  C'est  pourquoi  certains  miroirs  de  télescope 
sont  faits  avec  l'un  d'eux.  Cependant  cet  éclat  ne  se  présente  pas  sur 
les  arséniures  dans  lesquels  le  métal  est  en  excès. 

On  prépare  les  arséniures  :  i  ®  directem  ent,  en  chauffant  un  mélange 
des  métaux  et  de  l'arsenic  en  poudre.  2®  En  chauffant  un  mélange 
d'arséniate  ou  d'arsénite  métallique  et  de  charbon.  3"  On  peut  obtenir 
ceux  des  trois  premières  sections  et  celui  d'étain  au  moyen  d% 
courant  de  gaz  hydrogène  arséniqué  sur  les  métaux  chauffés  au 
rouge  dans  un  tube  de  porcelaine.  4"  Par  voie  humide^  au  moyen 
d'un  courant  de  gaz  hydrogène  arséniqué,  à  travers  les  dissolutions 
métalliques  des  quatrième,  cinquième  et  sixième  section. 

COMBINAISON  DES  MÉTAUX  ENTRE  EUX.   ALLIAGES. 

Presque  tous  les  métaux  peuvent  se  combiner  entre  eux;  ils 
peuvent,  au  moyen  de  la  fusion,  se  dissoudre  les  uns  dans  les  autres 
en  proportions  indéfinies  ;  mais,  en  se  solidifiant,  il  s'opère  toujours 
sensiblement  des  séparations  d'alliages  de  différentes  compositions, 
mais  en  proportions  définies.  En  s'unissant  ainsi,  les  métaux  chan- 
gent de  propriétés,  et  en  acquièrent  ainsi  souvent  qui  permettent  de 
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les  appliquer  à  des  usages  pour  lesquels  ils  ne  seraient  pas  propres  si 
Ton  voulait  les  employer  seuls.  Les  uns  perdent  de  leur  mollesse; 
les  autres^qui  seuls  sont  durs,  cassants^  friables  méme^  prennent  de 
la  malléabilité.  En  général,  un  alliage  est  toujours  plus  dur  que 
les  métaux  qui  le  composent,  s'ils  sont^  chacun  d'eux^  malléables  à 
l'état  de  pureté.  Le  cuivre  pur  est  très-malléable,  Tétain  est  mou  ;  si 
Pon  combine  ces  métaux  dans  certaines  proportions,  on  obtient  un 
alliage  tellement  dur  que  les  anciens  en  fal»iquaient  des  outils  pour 
travailler  les  pierres  et  des  armes  de  guerre.  Les  Péruviens  et  les 
Mexicains^  qui  ne  connaissaient  pas  le  fer  avant  la  découverte  de 
rAmérique,  fabriquaient  leurs  outils  avec  un  alliage  semblable.  Les 
anciens  Égyptiens  en  fabriquaient  de  semblables. 

Le  plomb  seul  serait  trop  mou  pour  résister  à  l'action  des  presses 
d'imprimerie  ;  l'antimoine  serait  trop  cassant  et  s'égrènerait  :  en  al- 
liant ces  deux  métaux,  on  obtient  un  composé  assez  dur  pour 
résister  aux  presses,  pas  assez  pour  couper  le  papier. 

Les  monnaies  ne  pourraient  être  faites  avec  de  l'or  ou  de  l'argent 
purs  :  les  empreintes  disparaîtraient  trop  facilement,  ces  métaux 
étant  trop  mous.  On  corrige  ce  défaut  en  combinant  avec  For  et 
l'argent  une  certaine  proportion  de  cuivre  qui  leur  communique  une 
dureté  assez  grande  pour  que  ces  empreintes  se  conservent  très- 
longtemps. 

L'alliage  de  fer  et  d'antimoine  est  tellement  dur  qu'il  fait  feu  au 
briquet. 

On  n'emploie  dans  les  arts  qu'un  très-petit  nombre  de  métaux 
purs  ;  ce  sont  : 

Le  fer,  le  cuivre, 

le  zinc ,  le  mercure  , 

le  nickel,  l'aident, 

l'aluminium ,         l'or, 
l'étain,  lepktine, 

le  plomb^ 
auxquels  il  faut  ajouter  l'antimoinç  et  le  bismuth,  qui  servent  seu- 
lement à  produire  quelques  alliages. 

Le  nombre  des  alliages  employés  est,  au  contraire,  très-considé- 
rable. 

Ladensité  des  alliages  n'est  pas  ordinairement  la  moyenne  desden- 
sités des  métaux  qui  le  composent  :  les  uns  ont  une  densité  qui  lui  est 
supérieure,  et  leur  volume  est  alors  moindre  ;  les  autres,  au  contraire, 
ont  une  densité  plus  faible,  et  par  conséquent  un  volume  plus  grand. 
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Les  alliages  employés  dont  la  densité  est  plus  grande  que  la 
moyenne  sont  ceux  de  : 

Cuivre  et  zinc, 
Cuivre  etétain^ 
Plomb  et  bismuth , 
Plomb  et  antimoine. 
Ceux  dont  la  densité  est  plus  petite  sont  ceux  de  : 
Or  et  argent. 
Or  et  cuivre , 
Argent  et  cuivre , 
Étain  et  plomb, 
Étain  et  antimoine. 
La  conductibilité  des  alliages  pour  la  chaleur  et  Télectricité  est 
en  général  inférieure  à  celle  des  métaux  qui  les  composent.  Quel- 
ques-uns d^entre  eux  développent  facilement  l'électricité  par  frot- 
tement; les  amalgames  d'étain  et  de  zinc  sont  ceux  chez  lesquels 
cette  propriété  est  plus  marquée,  et  les  seuls  employés  pour  frotter 
les  coussins  des  machines  électriques. 

Quelques  alliages  sont  extrêmement  sonores  ;  ce  sontsurtout  ceux 
de  cuivre  et  de  zinc,  et  plus  encore  ceux  de  cuivre  et  d'étain  :  leur 
puissance  sous  ce  rapport  est  supérieure  à  celle  du  cuivre,  qui  est 
le  plus  sonore  de  tous  les  métaux. 

La  fusibilité  des  alliages  est  presque  toujours  plus  grande  que  la 
moyenne ,  et  quelquefois  bien  plus  que  celle  du  plus  fusible  des 
métaux  qui  les  composent  ;  ainsi  Talliage  composé  de  8  de  bismuth; 
r>  de  plomb  et  3  d'étain,  fond  à  -h  94°;  et  cependant 
Le  plomb  fond  à  -+-  325»  \ 
Le   bismuth,    à  -f-  265"    moyenne  -h  276",8. 
L'étain,  à  -f-  228"  ) 

Les  alliages  de  deux  métaux,  faits  en  différentes  proportions,  fon- 
dent aussi  naturellement  à  des  températures  différentes.  Lorsqu'on 
fond  deux  métaux  ensemble,  ils  se  dissolvent  Tun  dans  l'autre  en 
proportions  indéfinies;  mais,  lorsqu'on  laisse  refroidir,  une  partie 
de  l'alliage  se  solidifie  lorsque  le  refroidissement  est  arrivé  à  nn 
certain  degré,  Tautre  partie  de  l'alliage  reste  liquide  ensuite  pendantun 
temps  assez  long;  si  l'on  sépare  la  portion  restée  liquide,  quand  on 
la  décante  elle  ne  se  solidifie  que  longtemps  après  et  l'on  voit  que 
les  deux  alliages,  l'un  peu  et  l'autre  très-fusible  comparativement, 
sont  à  proportions  définies,  souvent  tous  les  deux,  mais  toujours  au 
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moins  celui  qui  se  solidifie  le  dernier,  et  à  une  température  con- 
stante. M.  Rudberg^  en  fondant  le  plomb  et  Tétain  en  différentes 
proportions,  a  constamment  trouvé  la  partie  qui  restait  liquide 
composée  de  1  équivalent  de  plomb  et  de  3  d'étain,  qui  se  soli- 
difie à  4-  i87o. 

Le  phénomène  se  passe  ainsi  lorsque  les  deux  métaux  ont  des 
fusibilités  peu  éloignées  Tune  de  l'autre  ;  mais  si  les  deux  métaux 
alliés  fondent,  au  contraire,  à  des  températures  très-différentes, 
lorsque  l'alliage  est  arrivé  à  un  degré  inférieur  à  celui  de  sa  fusion, 
mais  un  peu  supérieur  à  celui  de  la  fusion  du  plus  fusible ,  celui- 
ci  peut  s'écouler  presque  entièrement ,  entraînant  un  peu  de  métal 
le  moins  fusible ,  qui  retient  la  même  proportion  de  celui  qui  Test 
le  plus.  Cette  propriété  est  mise  à  profit  dans  l'industrie  :  on  la 
nomme  liquation;  elle  s'opère  souvent  dans  les  masses  considéra- 
bles d'alliages,  et  nécessite  une  fusion  nouvelle  des  objets  fabri- 
qués, comme  les  canons  de  bronze. 

Lorsqu'on  laisse  refroidir  lentement  les  alliages,  et  que  l'on  ob- 
serve les  changements  de  température,  on  remarque  qu'à  différentes 
époques  du  refroidissement  le  thermomètre  reste  stationnaire,  et 
chacune  d'elles  correspond  à  la  cristallisation  d'un  aUiage  à  pro- 
portions définies,  qui  est  en  petits  grains  cristallins. 

On  voit  par  ces  résultats  qu'il  est  impossible  qu'un  alliage,  lors- 
qu'il est  solidifié,  présente  dans  tous  les  points  de  sa  niasse  une 
composition  identique  ;  aussi,  lorsqu'on  essaye  un  lingot  d'argent  sur 
plusieurs  points,  trouve-t-on  des  titres  très-différents.  Je  fis  couler 
en  ma  présence ,  pour  M.  Darcet,  lorsque  j'étais  essayeur  de  la 
fabrication  des  monnaies,  un  cube  d'argent  de  33  centimètres  de  côté  ; 
sur  ce  cube,  scié  par  le  milieu,  on  prit  9  essais,  4  aux  angles,  \  au 
milieu  de  chaque  arête,  i  au  centre  :  les  essais  présentèrent  des 
différences  dont  les  extrêmes  furent  de  27  millièmes,  la  moyenne 
ayant  le  titre  légal  de  900. 

Lorsqu'un  alliage  contient  un  métal  volatil,  on  peut  le  séparer 
en  élevant  la  température  à  un  degré  suffisamment  élevé  :  les  amal- 
games ou  alliages  qui  contiennent  du  mercure  sont  dans  ce  cas; 
quant  à  ceux  qui  renferment  du  zinc ,  on  peut  bien  diminuer  la 
plus  grande  partie  de  ce  métal,  mais  il  en  reste  toujoui*s  une  petite 
quantité. 

La  séparation  du  métal  volatil  est  d'autant  plus  facile  que  les 
deux  métaux  combinés  ont  moins  d'affinité  l'un  pour  l'autre. 

Les  propriétés  chimiques  des  alliages  dépendent  de  celles  des 
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luétaux  qui  les  composent;  maiscependaut^  eugéuéral,  les  réactions 
des  divers  agents  sont  moins  énergiques  sur  eux  que  sur  leur  com- 
posants pris  isolément^  quand  Talliage  est  formé  de  métaux  qui  ont 
une  grande  affinité  Tun  pour  Fautre. 

Dans  quelques  cas  particuliers  cependant^  Taction  est^  au  contraire, 
beaucoup  plus  vive.  Dans  ce  cas^  le  phénomène  provient  i»*obable- 
ment  de  ce  que  les  produits  qui  résultent  de  cette  réaction  ont  plus 
d^affinité  l'un  pour  l'autre  que  les  deux  métaux  eux-mêmes,  c'est-à- 
dire  queFundes  deux  composés  produits  est  très-électro-uégatif  par 
rapport  à  Tautre  :  ce  qui  a  fait  supposer  que  là  il  y  avait  aussi  une 
action  électrique  qui  facilitait  la  combinaison. 

Ce  phénomène  est  très-marqué  sur  un  alliage  de  plomb  etd'étain, 
qui  brûle  beaucoup  plus  facilement  que  le  plomb  ou  Tétain  séparé- 
ment 3  il  brûle  même  presque  comme  de  l'amadou  quand  il  est 
chauffé  au  rouge  ^  aussi  le  nomme-t-on  alliage  combmtible. 

Quelques  alliages  sont  même  pyrophoriques^  c'est-à-dire  qu'ils 
s'enflamment  spontanément  à  l'air  humide  ;  mais  ils  n'ofTrent  cette 
particularité  que  parce  que^  contenant  un  métal  extrêmement 
oxydable ,  ils  présentent  en  même  temps  une  porosité  extrême, 
comme  l'alliage  de  potassium  et  d'antimoine  résultant  de  la  décom- 
position de  l'émétique^  qui  est  un  tartrate  de  potasse  et  d'antimoine  : 
cette  décomposition  doit  être  faite  à  une  température  assez  élevée 
pour  être  complète ,  mais  pas  assez  pour  opérer  un  commence- 
ment de  fusion  ;  car^  dans  ce  cas,  l'effet  pyrophorique  ne  peut 
plus  se  produire,  et  l'alliage  décompose  seulement  l'eau  à  froid. 

Lorsqu'on  chauffe  un  alhage  au  contact  de  l'air^  les  métaux  pour- 
ront donc  s'oxyder  simultanément,  s'ils  sont  tous  de  l'une  des  cinq 
premières  sections;  mais,  si  Tun  d'eux  est  de  la  sixième,  il  ne 
s'oxydera  pas,  et  l'on  pourra  ainsi  le  séparer  des  autres  ;  si  même 
l'un  d'eux  est  moins  facilement  oxydable,  on  pourra  l'obtenir  pur 
en  arrêtant  l'opération  à  temps. 

On  utilise  aussi  cette  propriété  dans  les  laboratoires  et  dans  l'in- 
dustrie, par  exemple,  pour  retirer  l'argent  du  plomb  argentifère, 
pour  affiner  le  cuivre,  etc. 

Il  arrive  quelquefois  cependant  qu'un  effet  opposé  se  produit, 
c'est>-à-dire  qu'un  métal  qui  seul  ne  s'oxyderait  pas ,  soit  par  l'ac- 
tion de  l'air,  soit  par  celle  des  acides,  comme  l'acide  nitrique, 
^'oxyde,  au  contraire,  quand  il  est  allié;  aussi,  dans  la  coupellation 
d'un  alliage  de  cuivre  et  d'argent,  au  moyen  du  plomb,  il  y 
a  toujours  une  certaine  portion  d'argent  qui  est  oxydée ,  puisqu'on 
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en  trouve  dans  la  coupelle;  quand  on  traite  le  platine  seul  par 
l'acide  nitrique,  on  n'en  dissout  pas  la  plus  petite  trace;  mais  y  si 
on  l'allie  à  l'argent ,  l'acide  nitrique  le  dissout  en  même  temps  que 
ee  dernier  ;  ce  dont  on  s'aperçoit  facilement  à  la  coloration  de  la  li- 
queur. 

Dans  d'autres  cas^  au  contraire^  en  alliant  un  métal  soluble  dans 
l'acide  nitrique  comme  l'argent^  à  l'or  qui  n'est  pas  attaquable,  c^ 
lui-ci  empêche  l'action  de  se  produire^  à  nioins  que  la  proportion 
d'argent  soit  au  moins  trois  fois  en  poids  celle  de  l'or  :  mais,  même 
dans  ce  cas,  l'or  n'est  jamais  dissous. 

Les  effets  inverses  de  l'action  de  l'acide  nitrique  sur  les  alliages 
d'argent  et  de  platine,  d'argent  et  d'or ,  sont  utilisés  pour  la  sépa- 
ration de  l'or  du  platine  dans  les  essais. 

Ces  généralités  suffisent  pour  faire  comprendre  l'importance  des 
alliages  que  l'on  peut  considérer  comme  des  métaux  particuliers 
jouissant  de  propriétés  manquant  aux  métaux  isolés,  pour  les  usa- 
ges auxquels  on  les  destine;  quant  aux  différences  plus  ou  moins 
marquées  que  chaque  alliage  peut  présenter  par  rapport  aux  pro- 
priétés générales ,  tous  ceux  qui  sont  utilisés  dans  l'industrie  seront 
étudiés  séparément^  et  c'est  alors  que  leurs  caractères  spécifiques 
devront  être  détaillés. 

On  ne  rencontre  qu'un  petit  nombre  d'alliages  dans  la  nature;  ce 
sont  :  celui  demercureetd'argent,  qui  estsouventcristallisé,  et  que  les 
minéralogistes  nomment  mercure  argental;  cewi  d'or  et  d'argent, 
d'iridium  et  d'osmium,  de  platine  et  de  rhodium,  de  palladium^  de 
ruthénium,  quelquefois  mais  rarement  de  cuivre  et  d'argent. 

Les  alliages  s'obtiennent  toujours  par  la  fusion  des  métaux  que 
l'on  veut  unir.  Lorsqu'on  n'agit  que  sur  des  quantités  peu  considé- 
rables, l'opération  se  fait  dans  des  creusets;  lorsque  les  métaux 
sont  liquéfiés,  on  les  brasse  avec  une  tige  de  fer  au  moment  de  les 
couler,  ou,  si  le  creuset  est  de  grande  dimension,  comme  ceux  qui 
servent  pour  l'argeat  que  l'on  doit  monnayer,  avec  les  grandes 
cueillers  de  fer  ou  poches  qui  doivent  servir  à  le  couler.  Le  brassage 
doit  être  opéré  au  moment  de  la  coulée,  qui  se  fait,  soit  dans  des 
lingotières  dont  la  forme  est  très-variable,  soit  dans  des  moules  en 
sable. 

Pour  la  préparation  des  alliages  qui  servent  de  soudure  aux  bijou- 
tiers, on  ne  se  contente  pas  de  ce  premier  coulage  :  on  fond  de . 
nouveau  l'alliage,  pour  l'avoir  plus  homogène. 

Lorsqu'on  fond  les  alliages  en  très-grande  quantité ,  comme  cela 


a04  MÉTAUX. 

est  nécessaire  pour  couler  des  canons^  des  cloches^  des  statues,  etc.  ^ 
la  fusion  est  obtenue  dans  des  fours  à  réverbères  qui  seront  dé- 
crits en  traitant  de  ces  diverses  opérations. 

Les  alliages  étant  de  véritables  combinaisons^  ils  ne  se  formeut 
jamais  sans  une  élévation  de  température,  quelquefois  très-consi- 
dérable. Lorsqu^on  prépare  le  laiton^  qui  est  un  alliage  de  cuivre 
et  de  zinc,  on  ajoute  le  zinc  par  portions  successives^  lorsque  le  cuivre 
est  fondu  ;  il  faut  en  mettre  toujours  peu  à  la  fois,  parce  qu'au  mo- 
ment où  la  combinaison  s'opère,  la  température  s'élève  tellement 
qu'une  partie  notable  du  zinc  serait  volatilisée.  Si  l'on  fondait  sépa- 
rément les  deux  métaux,  et  qu'on  voulût  les  mâer  dans  cet  état,  il 
pourrait  se  produire  une  explosion  :  en  tous  cas,  il  y  aurait  projec- 
tion violente,  due  à  la  réduction  en  vapeur  d'une  grande  partie  du 
zinc. 

Le  platine  très-divisé,  ou  en  feuilles  minces,  fondu  avec  de  l'étain, 
développe  aussi  une  température  extrêmement  élevée. 

Ces  exemples  suffisent  pour  montrer  que  dans  la  préparation 
des  alliages  il  est  nécessaire  de  prendre  quelques  précautions,  sur- 
tout si  l'on  veut  y  introduire  un  métal  volatil  comme  le  zinc,  le 
cadmium  :  à  plus  forte  raison  si  c'est  du  mercure ,  dont  la  volatilité 
est  beaucoup  plus  considérable. 

GÉNÉRALITÉS  SUR  LES  SELS. 

Dans  l'origine  de  la  chimie,  de  l'alchimie  même,  pour  mieux 
dire ,  on  désignait  sous  le  nom  de  sels  toutes  les  substances  qui, 
plus  ou  moins  solubles,  avaient  une  saveur  sensible ,  pouvaient 
cristalliser,  et  donner  ainsi  des  corps  solides,  transparents,  etc. 

Depuis  la  découverte  de  l'oxygène  et  l'établissement  de  la  no- 
menclature ,  on  a  donné  exclusivement  le  nom  de  sels  à  toutes  les 
corps  résultant  de  la  combinaison  de  deux  composés  binaires, 
l'un  électro-négatif,  c'est  l'acide ,  l'autre  électro-positif  par  rapport 
au  premier ,  c'est  la  base ,  quelle  que  tdi  d'ailleurs  la  composition 
de  ces  deux  corps,  acide  et  base  :  de  là  les  oxysels,  dont  les  acides 
et  les  bases  sont  des  combinaisons  oxygénées  ;  les  sulfoselsy  dont  les 
acides  et  les  bases  sont  des  combinaisons  sulfurées,  etc. 

Il  est  imposible  de  considérer  les  sels  seulement  commp  consti- 
tués ainsi.  Berzélius  regarde  avec  raison  les  combinaisons  simple- 
ment binaires  du  chlore,  du  brome ,  etc.,  du  cyanogène,  avec  les 
métaux,  comme  de  véritables  sels.  Les  alchimistes  avaient  raison, 
la  nomenclature  a  tort. 
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Un  sel  est  donc  non-seulement  toute  combinaison  contenant  un 
acide  et  une  base ,  mais  aussi  toute  combinaison  qui  par  son  union 
avec  Feau  peut  produire  un  acide  et  une  base  en  même  temps. 

La  constitution  des  sels  a  donné  lieu  à  deux  théories  qui ,  bien 
qu'arrivant  en  définitive  au  même  résultat  finale  sont  diamétralement 
opposées  :  i®  celle  de  Lavoisier,  généralement  adoptée,  peut-être 
plutôt  par  habitude  que  parce  que  l'on  est  plus  convaincu  de  sa 
réalité;  2®  celle  de  Davy,  qui  certainement  avait  un  génie  scienti- 
fique aussi  puissant  que  celui  de  Lavoisier. 

Lavoisier  disait  :  Il  n'y  a  que  des  oxysels  et  desoxybases;  H.  l)avy, 
au  contraire  :  Il  n'y  a  pas  d'oxacides  réels;  il  rfy  que  des  hydr»^ 
cides.  Les  deux  théories  s'appuyaient  sur  la  même  expérience. 

Quand  on  met  du  gaz  ammoniac  sec  en  présence  d'un  acide 
anhydre^  on  ne  produit  pas  le  sel  qui  devrait  se  former  d'après  la 
théorie  de  Lavoisier,  prise  au  pied  de  la  lettre.  Davy^  d'après  ce 
résultat,  dit  :  Donc  SO^,  qui  représente  l'adde  sulfùrique  anhydre , 
n'est  pas  un  acide  ;  car  il  ne  rougit  pas  non  plus  le  papier  de  tour- 
nesol sec.  Mais,  quand  on  ajoute  de  l'eau,  HO^  au  mélange  de  SO^  -+- 
NH^,  SO^  devient  alors  H,SO^,  hydracide  du  même  ordre  que  l'acide 
chlorhydrique,  et  composé  d'un  radical  complexe  SO^,  analogue  au 
cyanogène  C*N,  jouant  le  même  rôle  que  le  cyanogène,  le  chlore,  etc., 
et  qui,  comme  eux,  produit,  en  s'unissant  à  l'équivalent  d'hydrogène, 
un  acide  hydrique  qui  peut  alors,  comme  l'acide  chlorhydrique 
HCl ,  se  combiner  avec  l'ammoniaque  :  d'où  il  résulte  le  produit 
NH^,  HSO^,  correspondant  à  NH^,  HCl.  Ainsi  la  combinaison  saline 
ne  se  forme  que  par  la  production  de  l'acide  hydrique  s'unissant 
à  l'ammoniaque,  qui  est  une  hydrobase. 

Dans  cette  théorie,  qui  est  admise  parGraham,  Daniell  et  quelques 
autres,  chaque  acide  serait  produit  par  un  corps  halogène  simple 
ou  complexe  et  particulier;  ce  qui  n'est  pas  impossible,  mais  présente 
le  grand  inconvénient  de  nécessiter  la  création  de  noms  si  compliqués 
que  Graham  et  Daniell  ont  reculé  eux-mêmes  devant  ceux  qu'ils 
avaient  formés,  tels  que  acide  sulfatoxygenhydrique ,  ou  oxysul- 
fionhydriqae ,  pour  représenter  l'acide  sulfùrique. 

Lavoisier,  d'après  la  même  expérience,  disait  :  L'acide  sulfùrique 
anhydre  n'agit  pas  sur  le  papier  de  tournesol ,  de  même  que  l'a- 
cide silicique  et  tout  autre  n'agissent  pas,  d'après  l'adage  :  Corpara 
non  agunty  nisi  soluta.  S'il  ne  se  combine  pas  avec  le  gaz  ammoniac 
sec  NH^,  c'est  que  ce  corps  n'est  pas  une  base,  il  n'y  a  pas  d'hydro- 
base;  mais,  si  l'on  ajoute  de  Teau,  il  se  produit  de  l'oxyde  d'ammo- 
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nium  NUO,  qui.  étant  une  base^  peut  se  combiner  avec  Tacide  S0\ 
et  former  le  sulfate  d'ammoniaque^  NH^O^SO^. 

Les  deux  théories  expliquent  aussi  bien  les  phénomènes  de  la 
formation  des  sels  ;  peu  importe  donc  réellement  à  laquelle  od 
donne  la  préférence  :  celle  de  Lavoisier  étant  généralement  suivie^ 
c'est  aussi  celle  que  Ton  adoptera  dans  ce  traité.  Ces  deux  ojHnions 
n^ont  été  exposées  que  pour  montrer  qu'il  fallait  se  garder  de  consi- 
dérer comme  absolues  toutes  les  théories  qui  ont  été  adoptées  ;  mais^ 
tant  qu'elles  peu  vent  expliquer  convenablement  les  réactions,  Toone 
peut  faire  mieux  que  de  les  suivre. 

Dans  tout  sel^  l'un  des  composants^  simple  ou  complexe,  est  élec- 
tro-négatif :  c'est  Tacide  ou  le  corps  pouvant  former  un  acide  lors- 
qu'on le  met  en  contact  avec  l'eau  ^  c'est  lui  qui  détermine  le  ^enre 
du  sel  ;  l'autre  est  électro-positif  :  c'est  la  base ,  simple  ou  complexe ^ 
qui  constitue  l'espèce. 

.  Les  sels  sont  distingués  en  neutres,  acides  et  basiques  :  les  sels 
acides  étaient  souvent  désignés  par  le  nom  de  sur-sels,  et  les  sels 
basiques  par  celui  de  som-sels;  cette  dernière  dénominatioa  est 
encore  employée  quelquefois. 

On  comprenait  seulement  jadis  sous  le  nom  de  sels  neutres  ceui 
qui  n'avaient  pas  d'action  acide  ni  alcaline  sur  les  réactifs  colorés; 
mais,  depuis  l'établissement  des  équivalents,  on  a  été  conduit  à  con- 
sidérer comme  tels  tous  les  sels  qui  sont  composés  de  i  équivalent  du 
corps  négatif  et  de  1  du  corps  positif,  quoique  ce  sel  pût  cepen- 
dant exercer  des  actions  acides  ou  basiques  sur  les  réactifs  colorés, 
dont  le  plus  important,  souvent  employé ,  la  teinture  de  tournesol, 
peut  être  considéré  comme  un  sel  formé  d'un  acide  organique 
rouge^  combiné  avec  une  base  avec  laquelle  ilforme  un  sel  bleu. 

La  sensibilité  de  ce  réactif  est  d'autant  plus  grande  qu'elle  ne 
contient  pas  de  base  libre  en  excès;  car,  s'il  en  était  ainsi,  un  acide 
ne  pourrait  agir  avant  d'avoir  neutralisé  d'abord  cet  excès  de  base. 
Si  Ton  traite  cette  teinture  par  un  acide  puissant ,  il  s'emparera 
facilement  de  cette  base ,  et  l'acide  rouge  paraîtra  avec  sa  couleur 
naturelle;  si,  au  contraire,  on  la  traite  par  un  acide  faible,  Une 
pourra  enlever  qu'une  partie  de  la  base,  qui ,  se  partageant  égale- 
ment entre  les  deux  acides,  laissera  ainsi  un  mélange  de  l'acide 
du  tournesol,  que  Ton  peut,  pour  simplifier,  nommer  toumeso- 
ligue ,  et  de  tournesolate  bleu ,  d'où  il  résulte  cette  nuance  vio- 
lacée, vineuse,  que  l'on  donne  comme  le  caractère  des  acides  faibles. 

Si  donc  on  essaye  un  sel  avec  cette  teinture  pour  reconnaître 
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s'il  est  acide ,  basique  ou  neutre  ^  le  sel  étant  neutre ,  il  pourra 
se  présenter  trois  cas  :  1°  le  sel  sera  sans  action  sur  la  teinture 
bleue  et  sur  celle  qui  aura  été  rougie  préalablement  par  un  .acide; 
2°  le  sel  pourra  rougir  la  teinture  bleue  ;  3^  il  pourra  ramener  au 
bleu  la  teinture  rougie. 

Dans  le  premier  cas^  le  sel  est-il  nécessairement  neutre?  Non.  En 
effet ,  Tacide  sulfureux  SO^  est  un  de  ces  acides  faibles  qui  ne  font 
passer  le  tournesol  qu'à  la  nuance  vineuse  ;  c'est  donc  un  acide 
peu  énergique<  Si  on  le  combine  av6c  une  base  énergique,  comme  la 
potasse  ou  la  soude,  en  faisant  absorber  à  ces  bases  autant  de  gaz 
sulfureux  qu'elles  en  pourront  prendre ,  oii  obtiendra  en  définitive 
un  sel  cristallisé,  vxi  sulfUe,  ne  rougissant  pas  la  teinture  de 
tournesol  que  l'on  y  ajoutera  :  on  en  devrait  conclure  que  c^est 
un  sel  neutre;  mais,  si  on  laisse  cette  dissolution  colorée  en  bleu 
exposée  à  l'air^  l'acide  sulfureux  absorbera  peu  à  peu  l'oxygène  de 
l'air  et  se  changera  en  acide  sulfurique  SO^^  qui  est,  au  contraire, 
un  des  acides  les  plus  énergiques  :  on  n'a  rien  ajouté  que  de 
Foxygène;  on  n'a  donc  pas  augmenté  la  proportion  d'acide,  mais 
on  Fa  fait  changer  de  nature;  on  a  un  sulfate  au  lieu  d'un  sulfite^ 
et  la  dissolution  devient  rouge  :  le  sel,  quoique  ne  rougissant  pas 
le  tournesol,  n'était  donc  pas  un  sel  neutre. 

Dans  le  second  cas,  le  sel  peut  rougir  la  teinture  de  tournesol, 
et  cependant  être  un  sel  neutre.  Si  l'acide  est  très^énergique 
et  la  base  très-faible,  le  sel,  quoique  neutre,  devra  rougir  la 
teinture  ;  car  la  base  énergique,  unie  à  l'acide  tournesolique,  enlèvera 
l'acide  à  la  base  faible  du  sel  que  l'on  essaye,  et  l'acide  du  tournesol, 
qui  n'est  plus  combiné,  apparaît  avec  sa  couleur,  quoique  le  sel  soit 
neutre. 

Dans  le  troisième  cas ,  un  sel  neutre  peut  ramener  au  bleu  la 
teinture  de  tournesol  rougie.  Lorsque  ce  sel  est  composé  d'une 
base  énergique  et  d'un  acide  faible ,  sa  base  énergique  se  com- 
binera avec  l'acide  du  tournesol ,  et  produira  un  sel  bleu. 

La  combinaison  de  l'acide  sulfureux  avec  les  bases  énergiques 
peut  être  neutre  en  réalité,  et  cependant  avoir  une  réaction  alcaline  : 
si  à  une  dissolution  semblable  on  ajoute  de  la  teinture  de  tournesol 
rougie,  elle  devient  bleue  ;  mais,  si  on  abandonne  cette  dissolution 
à  l'air  sans  la  colorer,  et  qu'on  ajoute  de  la  même  teinture  rougie 
au  bout  de  quelques  jours,  l'acide  S0%  ayant  absorbé  de  l'oxygène, 
sera  devenu,  comme  dans  le  cas  cité  plus  haut,  de  l'acide  sulfurique 
SO^Y  et  le  sulfite  de  potasse  ou  de  soude,  transformé  en  sulfate ,  est 
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composé  d'acide  et  de  base  d'énergies  égales^  et  combinés  alors  avec 
tant  de  force  qu'ils  ne  peuvent  se  séparer  pour  se  combiner  ni  avec  la 
base  ni  avec  l'acide  de  la  teinture,  qui,  bleue  ou  rouge,  conserve  sa 
teinte. 

Un  même  sel  peut  même  indiquer  des  caractères  acides  avec 
l'un  des  réactifs  colorés,  et  des  caractères  basiques  avec  un  autre. 
Le  nitrate  et  l'acétate  de  plomb  rougissent  la  teinture  de  tour- 
nesol. On  devrait  en  conclure,  si  l'on  s'en  rapportait  à  ce  caractère^ 
que  ce  sont  des  sels  acides;  mais  en  même  temps  ils  bleuissent 
lliématine,  qui  est  la  matière  colorante  du  campéche.  On  devrait  en 
conclure  que  ces  sels  sont  basiques. 

On  voit,  par  ces  divers  exemples,  que  l'on  ne  peut  pas  s'en  rap- 
porter d'une  manière  absolue  aux  réactifs  colorés,  pour  décider  si 
un  sel  est  neutre  ou  non.  On  a  donc  pris  une  autre  bas»  gpur  qua- 
lifier un  sel  neutre,  et  l'on  a  pensé  que  l'on  ne  devrait  considérer 
comme  neutre  que  les  sels  qui  renferment  des  équivalents  égaux 
d'acide  et  de  base  supposée  protoxyde,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
un  rapport,  qui  est  constant,  ^tre  l'oxygène  de  la  base  et  celui 
de  l'acide,  rapport  que  nous  déterminerons  plus  tard. 

Les  sels  acides  sont  donc  ceux  qui  pour  1  équivalent  de  base 
contiennent  plus  de  1  équivalent  d'acide  ;  et  les  sels  basiques,  ceux 
qui  pour  i  équivalent  d'acide  en  contiendront  plus  de  1  de  base. 

L'excès  de  base  ou  celui  d'acide  n'est  jamais  indéfini  :  il  suit 
toujours  une  certaine  progression  qui,  observée  d'abord  par  Dalton 
sur  les  sels,  puis  sur  toutes  les  combinaisons  chimiques,  a  montré  que 
lorsque  deux  corps,  simples  ou  composés,  se  combinent  en  diverses 
proportions ,  ces  quantités  sont  toujours  en  rapports  simples.  C'est 
la  loi  des  proportions  multiples  que  nous  avons  citée  dans  les  pre- 
mières généralités,  et  que  l'on  nomme  aussi  loi  de  Dalton. 

Wenzel  avait,  longtemps  auparavant,  remarqué  qu'une  même 
quantité  d'une  base  donnée,  potasse,  ou  soude,  ou  chaux,  etc.,  était 
neutralisée  par  des  poids  différents  des  divers  acides  ;  et  récipro- 
quement, qu'un  même  acide  était  neutralisé  par  des  poids  différents 
des  diverses  bases. 

Wenzel  avait  pu  ainsi,  au  moyen  d'une  même  base,  trouver  les 
véritables  équivalents  des  divers  acides  les  uns  par  rapport  aux 
autres ,  et  les  équivalents  relatifs  des  bases  par  les  poidS"  différent 
de  chacune  d'elles  qui  étaient  nécessaires  pour  neutraliser  un  même 
acide. 

Richter,  poursuivant  les  recherches  de  Wenzel,  trouva  que  les 
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quantités  diverses  des  différentes  bases  nécessaires  pour  neutra- 
liser un  acide  contenaient  toutes  le  même  poids  d'oxygène,  et  de  là 
cette  loi  générale. 

Q  y  a  dans  les  oxysels  un  rapport  constant  entre  IFacide  d'un 
sel  et  l'oxygène  des  bases  qui  y  sont  combinées,  de  telle  sorte  que, 
pour  1  équivalent  d'un  acide  quelconque^  la  base  contiendra  tou- 
jours 1  équivalent,  c'est-à-dire  8  ou  100  d'oxygène^  selon  que  l'on 
prendra  pour  point  de  départ  des  équivalents,  l'hydrogène  pour  1 
ou  l'oxygène  pour  100.  G'^t  la  loi  de  Richter. 

Berzélius  enfin,  complétant  ce  sujet  dans  les  travaux  immenses 
qu'il  entreprit  pour  faire  le  tableau  de  tous  les  équivalents ,  dé- 
miontra  que,  dans  tous  les  oxysels  neutres ,  il  y  a  un  rapport  simple 
et  constant  entre  l'oxygène  des  bases  et  celui  d'un  acide  donné. 
Ce  résuUatétait  d'ailleurs  une  conséquence  forcée  de  la  loi  de 
Richter^  citée  précédemment. 

La  composition  de  chaque  acide  étant  constante^  la  quantité 
d'oxygène  que  chacun  renferme  est  invariable,  et,  le  rapport  des 
deux  éléments  qui  le  constituent  étant  trouvé,  la  loi  de  Berzélius  en 
découle  naturellement. 

Il  suit  de  là  que  l'équivalent  d'un  acide  contenant  ^  équivalents 
d'oxygène ,  et  étant  saturé  par  une  quantité  de  base  contenant 
1  équivalent  d'oxygène,  le  rapport  qui  existera  entre  les  nombres 
d'équivalents  de  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide  sera  de 
i  à  S,  comme  dans  les  carbonates,  les  sulfites  ;  de  même,  si  l'équiva- 
lent de  l'acide  contient  3  équivalents  d'oxygène,  ce  rapport  de- 
viendra de  1  à  3  :  c'est  celui  que  présentent  les  sulfates,  séléniates, 
nitrites,  chromâtes ,  etc. 

Si  l'équivalent  d'acide  en  contient  5  d'oxygène,  le  rapport  est 
nécessairement  de  1  à  5,  comme  dans  les  nitrates,  chlorates,  etc. 

Dans  les  sels  formés  par  les  acides  renfermant  7  équivalents 
d'oxygène,  ce  rapportdevient  de  1  à7,comme  dans  les  perchlorates, 
l^ftjperiodates,  etc. 

On  voit,  d'après  l'ensemble  de  ces  lois,  que ,  si  pour  1  équivalent 
d'un  protoxyde  il  faut  1  équivalent  d* acide  pour  avoir  le  rapport 
normal  entre  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide,  il  n'en  est  plus 
de  même  pour  un  oxyde  d'un  autre  ordre.  Ainsi ,  dans  les  sulfates 
neutres,  on  a  vu  que  le  rapport  était  de  i  à  3  :  avec  un  protoxyde, 
on  aura  donc  la  composition  suivante,  RO,  SO^;  mais,  si  la  base  du 
gel  est  un  oxyde  R^O^,  pour  conserver  ce  rapport  il  faudra  3  fois 
80^,  et  l'on  aura  nécessairement  la  formule  R*0^  3  SO^ 
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Il  se  présente  cependant  pour  quelques  acides  des  cas  parti- 
culiers qui  rendent  plus  difficile  la  définition  de  sel  neutre.  On  a 
vu  que  Tacide  phosphorique  pouvait  former  trois  combinaisons  dif- 
férentes avec  Teau^  lesquelles  étaient  dans  la  progression  1 ,  S,  3,  et 
que  ces  quantités  d'eau  pouvaient  être  remplacées  par  les  mêmes 
proportions  de  base  pour  former  des  sels  neutres.  Or^  l'acide  phos- 
phorique ayant  pour  formule  PO^,  le  rapport  entre  Toxygène  de 
la  base  et  celui  de  Tacide  sera  de  i  à  5  pour  Tacide  PO^  HO ,  i  à 
5x2  pour  Tacide  PO^  2  HO  et  4  à  5  X  3  pour  celui  qui  est  repré- 
senté par  P0S3H0. 

La  loi,  quoique  générale^  peut  donc  présenter  pour  quelques 
acides  une  modification^  mais  qui  ne  s'opère  que  par  des  multiples 
du  rapport  normal. 

.  Les  sels  d'un  même  genre  se  combinent  souvent  edÉA#>le  ,  et 
produisent  ainsi  des  composés  auxquels  on  a  donné  le  nom  de 
sels  doubles.  Dans  ces  combinaisons  ^  qui  suivent  toujours^  laid  gé- 
nérale, l'undessels  est  l'élément  électro^[>ositif,  et  l'autre^  l'élément 
électro-négatif,  c'est-à-dire  que  Tun  fonctionne  comm  e  base,  et  Tao- 
tre  comme  acide.  Quelques  sels  ont  une  grande  tendance  à  produire 
des  sels  doubles  qui  constituent  en  quelque  sorte  des  familles, 
dans  lesquels  un  des  composants  peut  souvent  être  remplacé  par 
un  autre  *du  même  ordre.  Quelques  exemples  suffiront  pour  faire 
comprendre  toutes  les  formations  semblables. 

On  nomme  dlun,  dans  le  commerce,  un  sel  double  qui  est  com- 
posé de  sulfate  dé  potasse  et  de  sulfate  d'alumine  ;  ce  sel  double  est 
susceptible  de  produire  de  beaux  cristaux  cubiques  ou  octéadriques, 
qui  contiennent  24  équivalents  d'eau,  et  dont  la  formule  est  : 

KO,  SO^  -f-  Al'O',  3  SO'  -h  24  HO.  Alun  de  potasse. 

Dans  ce  composé,  on  peut  remplacer  la  potasse  ou  oxyde  de  po- 
tassium KO  par  de  la  soude  NaO,  par  de  l'ammoniaque  hydratée 
NH^,HO,  ou  NH*0  oxyde  d'ammonium,  sans  rien  changer  d'ailteurs 
à  la  constitution  du  sel,  et  l'on  a  : 

NaO,  SO^  +  kVO\  3  SO'  +  24  HO,  alun  de  soude, 
ou  NH^O,  SO'  +  A1"0^  3  SO^  +  24  HO,  alun  ammoniacal, 

qui  cristallisent  exactement  de  la  même  manière. 

On  peut  substituer  ainsi  une  autre  base  à  l'alumine,  pourvu  que, 
comme  elle,  sa  formule  soit  de  l'ordre  R'O^,  dans  chacun  de 
ces  aluns  potassique ,  sodique  ou  ammoniacal.  On  pourra  dooc 
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y  remplacer  Palumine  par  les  sesquioxydes  de  chrome  Gr*0^^  de 
fer  F*0^  etc. 

Alors,  au  lieu  de  KO,  80'  -h  A1H)^  3  SO^  +  24  HO, 

00  aura         KO,  SO^  -h  Cr»0',  3  80*  +  24  HO,  alun  de  chrome, 
ou  KO,  SO'  +  F»0^  3  SO*  +  24  HO ,  alun  de  fer, 

qai  auront  toujours  la  même  forme  cristalline. 

Les  sels  de  genres  différents  peuvent  même  aussi  se  combiner 
ensemble  pour  produire  des  sels  doubles  d'un  autre  ordre  ;  presque 
toujours,  dans  ce  cas,  la  base  est  commune  aux  deux  acides  :  ainsi, 
parexemple,  le  sulfate  de  baryte,  BaO,  SO^,  se  combine  avec  le  nitiate 
de  la  même  base,  BaO,  NO^  pour  produire  le  nitrosulfate  de  baryte. 

Les  sels  haloïdes,  les  chlorosels,  sulfosels,  etc.,  se  combinent  de 
même  ^ntreeux;  les  exemples  de  ces  combinaisons  se  présenteront 
souvait  dains  le  cours  de  cet  ouvrage. 

Les  sels  sont  presque  tous  solides;  un  très-petit  nombre  de  per*- 
chk>rures  sont  liquides.  La  couleur  des  sels  dépend  tantôt  de  la 
base,  tantôt  de  l'acide.  Les  acides  incolores  donnent  des  sels  neutres 
noa  colorés  avec  les  métaux  des  deux  premières  sections,  excepté 
le  manganèse ,  et  avec  le  zinc ,  Tétain,  le  cadmium,  l'antimoine^ 
le  bismuth,  le  plomb,  le  mercure,  l'argent;  ceux  des  autres  métaux 
sont  colorés  diversement,  et  les  sels  d'un  même  métal,  à  divers 
degrés  d'oxydation,  chloruration,  etc.,  sont  souvent  de  couleurs  dif- 
férentes; ainsi  les  sels  de  protoxyde  de  fer  sont  verdâtres  ;  ceux  de 
sesquioxyde  sont  jaune  d'ocre  ou  jaune-rougeâtre. 

Lorsque  les  sels  d'un  même  métal  au  même  degré  sont  ou 
addes  ou  basiques,  ils  ont  souvent  une  couleur  différente  de  celle  du 
sel  neutre;  ainsi  les  sels  neutres  de  cuivre  sont  bleus,  les  mêmes 
sels  avec  excès  d'acide  sont  verts.  Les  sels  de  mercure  sont  inco- 
lores quand  ils  sont  neutres,  et  jaunes  lorsqu'ils  sont  basiques. 

Enfin  la  couleur  varie  selon  que  le  sel  est  hydraté  ou  anhydre  : 
le  sulfate  de  cuivre  hydraté  est  bleu;  lorsqu'il  est  sec,  il  est  blanc. 

Lorsque  l'acide  est  coloré,  les  sels  prennent  des  nuances  qui  dé- 
pendent de  celle  de  l'acide. 

La  saveur  des  sels  neutres  qui  sont  solubles  dépend  presque 
toujours  de  la  base,  et,  dans  quelques  cas,  est  un  caractère  spécifique 
utile.  En  général ,  la  saveur  des  sels  formés  par  les  métaux  propre- 
ment dits  est  acre ,  styptique ,  très-désagréable  :  on  la  désigne  sou- 
vent par  le  nom  de  saveur  métallique;  souvent  ils  provoquent  la 
salivation.  Ceux  de  nickel  et  de  plomb  seuls  ont  une  saveur  d'abord 
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sucrée^  puis  elle  devient  aussi  acre  et  styptique ,  comme  dans  ceon 
de  cérium.  Ceux  d'alumine  sont  astringents,  ceux  de  zircone  et  de 
thorine  styptiques,  ceux  de  glucine  et  d'yttria  sucrés,  ceux  de  ma- 
gnésie franchement  amers,  ceux  de  chaux  piquants  et  amers,  cenx 
de  baryte  et  de  strontiane  piquants ,  ceux  de  soude  salés,  ceux  de 
potasse  salés  et  amers. 

Beaucoup  de  sels  sont  solubles  dansTeau,  et  peuvent  cristalliser, 
soit  anhydres,  c'est-à-dire  sans  eau  de  constitution  ni  de  cristaÙisatîQD, 
soit  en  retenant  de  Teau,  qui  peut  y  exister  sous  deux  états  très-di»: 
tincts.  Quelquefois  une  certaine  quantité  de  cette  eau  est  partie  essen- 
tielle des  sels,  ils  se  décomposent  si  Ton  veut  l'éliminer,  c'est  de  Teau 
de  constitution.  Dans  la  plupart  des  cas,  cette  eau  peut  être  chassée 
sans  que  la  nature  du  sel  change  :  c'est  alors  de  Teau  de^jcristalli- 
sation. 

Dans  ces  deux  cas,  Teau  est  toujours  combinée  d'après  la  loi  des 
proportions  définies .  Les  sels  cristallisés  et  anhydres  contiennent  aussi 
de  l'eau,  mais  qui  n'est  pas  combinée,  ni  par  conséquent  en  propor- 
tion définie  :  c'est  de  l'eau  d'interposition,  qui  est  toujours  peu  abop* 
dante  ;  elle  a  été  retenue  mécaniquement  entre  les  lames  cristallines 
qui  se  sont  successivement  superposées  pendant  la  cristallisation 
au  sein  de  la  dissolution.  11  est  facile  de  reconnaître  l'eau  d'inter- 
position de  celle  qui  est  combinée  :  lorsqu'on  chauffe  brusque- 
ment des  cristaux  qui  contiennent  de  l'eau  sous  ces  deux  états,  les 
premiers  décrépitent ,  c'est-à-dire  qu'ils  éclatent  par  l'expansion 
subite  de  la  vapeur  d'eau,  et  les  fragments  de  cristaux  conservent 
leur  transparence.  Les  seconds,  au  contraire,  blanchissent,  se  met- 
tent en  poudre  opaque,  sans  qu'il  y  ait  d'éclat.  Si  l'eau  de  cristalli- 
sation est  très-àbondante,  elle  suffit  pour  opérer  la  fusion  du  sel  : 
c'est  ce  que  Ton  nomme  la  fusion  aqueuse;  puis  le  sel  se  dessèche 
comme  d'ordinaire  ,  en  perdant  sa  transparence.  Ces  mêmes  sels, 
qui  contiennent  beaucoup  d'eau,  peuvent  même  la  perdre  plus  ou 
moins  complètement  à  l'air  sec,  en  tombant  en  farine  ;  on  dit  alors 
qu'ils  s' ef fleurissent. 

La  présence  de  l'eau  de  cristallisation  n'empêche  pas  celle  de  l'eau 
d'interposition,  qui  s'y  trouve  toujours  en  quantité  plus  ou  moinscon- 
sidérable;  mais,  la  première  impression  de  la  chaleur  tendant  à  fondre 
le  sel,  la  décrépitation  ne  peut  plus  avoir  lieu  d'une  manière  sensible. 

Un  même  sel,  en  cristallisant,  contient  toujours  la  même  quantité 
d'eau  de  cristallisation,  dans  les  mêmes  conditions  de  température; 
mais,  à  des  températures  différentes,  les  quantités  de  cette  .eau 
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varient/  sans  pour  cela  cesser  de  suivre  là  loi  ûéd  proportions  mul- 
tiples. 

Le  borax ,  cristallisé  en  prisme  ou  ordinaire^  contient  iO  équivalents 
d'eau^  etsaformule  estNaO,  2  BO^ + iOHO  ;  U  ne  prend  cette  quantité 
d'eau  qu'entré  le^  températures  de  +  30"  à  +  50o.  Si  la  cristallisa- 
tion s'qpère  entre  +  SO»  à  +  75®,  il  prend  la  forme  octaédrique^ 
ne  contient  que  5  équivalents  d'eau ,  et  a  pour  formule  NaO, 
2  BO^  +  5  HO.  Le  sulfate  de  manganèse  ofTre  un  exemple  plus  com- 
plet de  cette  influence  de  la  température  à  laquelle  les  cristallisa- 
tions s'opèrent^  sur  le  degré  d'hydratation  des  cristaux.  En  effet, 
lorsqu'il  cristallise  à  une  température  inférieure  à+  6®,  sa  for- 
mule est  MnO,  SO^  -+-  7  HO  ; 

"^tre    +  &>  et  -h  20^        —      MnO,  80^  +6  HO  ; 
entre    +  20"  et-+-  30o       —      MnO,  80^  -h  4  HO; 
à         '+  i20o  —      MnO,  SO^  -h  HO. 

Ces  proportions  d'eau  se  déterminent  par  la  dessiccation,  au 
moyen  de  la  chaleur,  dans  une  étuve  à  huile,  en  y  plaçant  le  sel 
posé  dans  une  capsule  tarée,  ou  dans  un  tube  où  l'on  fait 
pi^er  un  courant  d'air  sec  :  ce  tube  est  placé  dans  un  bain 
d'huile  dont  on  règle  la  température,  comme  celle  de  l'étuve,  au 
moyen  d'un  thermomètre,  ou  enfin  dans  le  vide  sec. 

Les  sels  desséchés  ou  naturellement  anhydre  fondent  quelque- 
fois par  l'action  d'une  température  élevée,  lorsqu'elle  ne  les  vo- 
latilise ni  ne  les  décompose;  cette  fusion  est  nommée  fusion  ignée. 
Quelques  sels,  en  assez  grand  nombre  même,  sont  décomposés  par 
la  chaleur  -,  c'est  seulement  aux  généralités  sur  chaque  genre  que 
cette  action  peut  être  décrite. 

Action  de  l'électricité, 

L'âectricité  dynamique  décompose  tous  les  sels,  sans  exception; 
l'action  de  la  pile  varie  seulement  le  mode  de  décomposition  selon  l'in- 
tensité du  courant  et  même  le  degré  de  concentration  de  la  dissolu- 
tion salinesur  laquelle  on  opère,  ce  qui  sel*a  l'objet  d'ime  description 
détaillée  quandnous  traiterons  de  la  galvanoplastie,  de  la  dorure,  etc. 
Lorsque  le  courant  est  faible,  le  sel  se  décompose  seul,  l'acide  se  rend 
au  pôle  positif,  et  la  base  au  pôle  négatif.  Si  l'en  a  coloré  là  dissolu- 
tion avec  de  la  teinture  de  chou  rouge  ou  du  sirop  de  violette,  la 
couleur  passe  au  rouge  du  côté  de  Tacide  A ,  au  vert  de  l'autre 
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cAH  8  :  Yexfémnoê  se  foit  dans  un  tuba  m  U  {fig.,HH)i  ^  V«^ 

^^:     de  dissolution  qui  est  en  C,  n'étant  pas  défien^ 

I A  pof^^  eonaef  v9  la  nuaii^  à»  la  taintum  «mi  itf- 
feptée.  l/ir^Qu'on  milè?«l0a  conducteurs  et  ifua 
Ton  agit# ,  Taoîde  el  U  ba(|a  qui  s^étainot  lépûéi 
ae  isombiiumi  de  nouveau^  e^  la  couleur  i^md 
na  teiote  primtivQ, 

Si  w  ramplaoe  la  oourautâectrique  biW  pu 
up  coumnt  plus  énergique,  la  déeerapositioB  eA 
plus  oomidète  :  noBruetdeaifflit  FacidcPsera  sé- 
pavéde  sa  hase,  mfiis  em»re  ces  deui corps  eni- 
mêmes  seront  décomposés.  Sjt  Ton  agit^  par  exero- 
^  ple^  sur  du  nitrate  de  plomb,  au  pôle  positif  il  se 
^  dégagera  de  l'oxygène  provenantdé  Tacide  et  de 
Fig.  118.  la  b^se;  au  pôle  négatif  le  nitrogènede  l'addese 

dégagera,  et  le  plomb  métallique  réduit  s'attachera  au  fil  sous  forme 
d^lameçcri^talUne^briUanteSj  le  uitrqgèQ^  ue§e  cp(p^Q%nt  pasaîec 
lemétal.  Si^  ^pcontraire,iecorps  ^ct|^-positif  de  Tacidf^iest  9m^ 
ii]Ae  dp  se  combiner  avçp  Je  nK^tal,  la  coiqhînaison  pfsuf  s'opérer, 
Ainsi^  du  s^s^^e  de  fer  étant  plficé  dansp^s  cj^nftwv^^tmtl'oi;- 
gène  se  dégagera  au  pô^  positif^  etlp  soufre  dp  Tacidp  wUlinqufi  wsi 
que  le  fer  de  To^yde,  se  portant  ep  même  temps  au  pôle  négatif, 
pourront  se  combiner  et  produire  aiusi  pn  sulfure,  M.  Becquerels  par 
des  actions  électriques  de  cet  ordre  ^t  babileqf^ant  calpulésa^  est 
parvenu  à  reproduire  les  cristaux  des  copulûnaisons  miqéPHles  V^ 
Top  trouve  dans  la  nature  ;  pour  amver  à  ce^  résultats^  il  en^f^oie 
des  courants  aussi  faillies  cependant  qu'il  spij;  possible,  et  ^  laisse 
agir  très-longtemps. 

Action  de  la  chaleur. 

L'action  de  la  chaleur  sur  les  sels  dépend  de  la  nature  de  l'acide 
et  de  pelle  de  la  base.  Si  l'uu  de  ces  deui^  porps  est  dâeowpossble 
par  la  cbalpur^  le  ^pl  sera  probableu^ent  décQipposéî  pi  l'un  i» 
deux  est  volatil ,  il  eu  sera  encore  de  môpie,  Mai^  les  i^sultit^ 
sprout  différents  dans  le  premier  cas  :  si,  par  e^iemple,  pn  diaqfff) 
fortement  un  nitrate,  uu  chlorate,  etc.^  dont  les  acides  sont  déceiaf 
posables  par  la  choeur,  l'acide  sera  décoipposé^  et  il  restera  avec  b 
nitrate  l'oxyde  inétallique  seulpmeut,  pfu*ce  que  l'oxygèoe^eofla 
siépar^Uty  abandonne  le  nitrogène,  qui  n'a  .pas  d'affinité  sepsilriff 
ppUfleiqétal. 


Avec  le  chlorate^  Toxygèpe  dp  Yf^Qy^e  se  dégageant  laisse  le 
chlore^  qui^  par  son  affinité  pour  le  métal^  décompose  l'oxyde  qui 
n^esl  plus  maintenu  par  la  présence  de  Facide,  et  il  reste  en  ohlomre. 
Si  cependant  Tadde^est  énergique  /  et  la  base  aussi ,  eomme  les 
afcalis  ou  terres  alcalines ,  IHifÂnité  puissante  qui  réunit  les  deuiK: 
eelpps  empêche  la  décomposition  de  1-aeide  :  VaeUe  sulfurique  est 
décomposé  par  la  chaleur  rouge ,  et  les'  sulAites  aussi  par  consé- 
quent; mais  cependant,  si  Ton  chauflle  des  sutftites  de  potasse^  de 
chaux,  de  magnésie  méme^  le  sel  restera  intact. 

Si  1- acide  est  volatil  sans  décomposition  et  peu  énergique^  la  cha- 
leur chassera  l'acide  et  laissera  Toxyde,  quand  ce  n'est  pas  une  base 
assez  puiissante  pour  donner  de  la  fixité  àPaeide  et  le  retenir;  ainîsi  un 
carbonate  dont  Tacide  est  gazeux  et  des  plus  Mbles  sera  toujours  dé- 
composé^ à  moins  que  la  base  ne  soit  un  alcali^  comme  la  potasse , 
la  soude ,  la  lithine. 

*  Si  la  base  est  volatile,  et  l^acide  fixe  et  indécomposable  par  la 
chaleur^  la  base  sera  éliminée;  et  l'acide  restera  seul,  yaeide 
phosphorique,  par  exemple^  est  dans  ce  cas  t  ^ammoniaque  est  une 
hase  Volatile;  si  Pon  chauffé  au  rouge  du  phosphaté  d'ammcmiaque^ 
H  restera  de  Tacide  phosphorique. 

Si  la  base  est  décomposable  par  la  chaleur^  conime  les  oxydes  des 
métaux  de  la  sixième  section ,  l'oxyde  sera  réduit.  En  chauffant  du 
carbonate  d'argent  ^  Tacide  carbonique  se  dégage  en  même  temps 
que  Poxygtoe  de  l'oxyde^  et  l'argent  reste  libre  ;  si  c'est  du  nitrate, 
l^dese  dégage  aussi^  mais  en  se  décomposant  en  même  temps  que 
Hoxyde  se  réduit. 

Quelques  sels  sont  volatils  sans  déconriposition;  en  général,  ce 
sont  ceuK  dont  les  composants,  pris  isolément,  sont  ou  gazeux  ou  vo-* 
latils.  Le  carbonate  d'ammoniaque  est  composé  de  deux  gaz;  le  sel 
est  volatil.  Les  chlorures  de  mercure  sont  composés  d'un  gaz  et  d'un 
métal  volatil  ;  ils  sont  volatils  aussi.  Quelquefois  l'un  des  composants 
3eal  étant  volatil,  le  produit  peut  se  volatiliser  aussi;  par  exemple, 
les  chlorures  d'étaih,  d'antimoine,  etc.  On  remarque  à  ce  sujet  une 
difTérehce  notable  entre  les  chlorurés  des  métalloïdes  et  ceux  des 
noétaux  :  ceux  des  métalloïdes  sont  d'autant  plus  volatils  qu'ils  con* 
tiennent  moins  de  chlore  ;  c'est  le  contraire,  en  général,  pour  ceux 
ies  métaux. 

La  chaleur  peut  fondre  un  grand  nom1)re  de  sels  de  la  fusion 
ignée^  sans  les  décomposer,  les  uns  à  une  température  peu  élevée , 
l'autres  à  la  chaleur  rouge  ;  quelques-uns  sont  vitrlflables. 

13. 
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Action  de  Veau. 

Beaucoup  de  sels  sont  solnbles  dans  l'eau,  d'autres  sont  absola- 
nient  insolubles  pour  nous.  Ceux  qui  sont  soluMes  ne  le  sont  pas  au 
même  degré;  en  général,  ils  sont  plus  solubles  à  chaud  qu'à  Groid; 
l'un  d'eux,  le  sel  marin  ou  chlorure  de  sodium,  est,  par  exceptido, 
sensiMemeni  aussi  soluble  à  froid  qu'à  chaud  ;  un  petit  nombre 
d'entre  eux,  étant  solubles  à  chaud,  ne  le  sont  pas  sensiUement  i 
froid,  et  enfin  d'autres,  solubles  à  fîroid,  ne  le  sont  pas  à  chaud. 

Les  différences  de  solubilité  des  sels  sont  impcnrtantes  à  connaître^ 
car  la  séparation  que  l'on  est  souvent  dans  le  cas  d'opérer  dans  les 
arts  de  leurs  divers  mélanges  estfondée  souvent  sur  ces  difTérences,  et 
quelques-uns  sont  purifiés  en  grand  par  riq)plication  de  leurs  di- 
verses solubilités  à  des  températures  diverses. 

Gay-Lussac  a  fait  le  tableau  suivant  des  solubilités  d'un  certain 
nombre  de  sels ,  représentées  par  des  courbes  qui  indiquent  lesi 
solubilités  de  chacun  d'eux  aux  divers  d^rés  de  chaleur.  (Voir  le 
tableau  à  la  fin  du  volume.  ) 

Ce  tableau  ne  peut  suffire,  car  il  n'a  pas  pu  tracer  les  oouri)es  de 
tous  les  sels  :  aussi  trouvera-t-on  la  table  particulière  de  chacoo 
d'eux  et  leur  description. 

Les  sels,  en  se  dissolvant  dans  l'eau,  peuvent  quelquefois  s'y  com- 
biner en  même  temps  ;  dans  ce  cas ,  comme  dans  toutes  les  cmn- 
binaisons  chimiques,  il  y  a  production  de  chaleur.  Lorsqu'il  n'y  a 
pas  combinaison,  mais  simple  dissolution^  il  y  a,  au  contraire,  pro- 
duction de  froid  :  ce  dernier  effet  est  le  résultat  du  changement  d'état 
du  sel  qui  de  solide  devient  liquide  ;  ce  qu'il  ne  peut  faire  sans 
absorber  de  la  chaleur,  et  nécessairement  produire  du  froid,  puisqu'il 
faut  qu'il  prenne  cette  chaleur  aux  corps  avec  lesquels  il  se  trouve 
en  contact. 

Lorsque  le  sel  se  combine  en  se  dissolvant,  on  a  vu  qu*il  produisait 
de  la  chaleur  :  cette  chaleur  est  sensible  lorsqu'elle  est  supérieure  à 
l'abaissement  de  température  résultant  de  la  liquéfaction;  mais,  si 
elle  est  inférieure,  il  y  a,  au  contraire,  production  de  froid  d'autant 
plus  sensible  que  la  différence  est  plus  grande. 

Un  même  sel  peut  produire  ou  du  froid  ou  de.la  chaleur,  selon 
l'état  où  il  se  trouve  quand  on  le  dissout.  Ainsi  le  chlorure  de  calcium 
est  un  des  sels  qui  se  combinent  avec  l'eau  en  s'y  dissolvant  :  si  on 
le  dissout  quand  il  est  anhydre,  il  y  a  production  de  chaleur  par 
suite  de  la  combinaison  qui  s'effectue;  mais,  si  le  sel  est  aristaUisé, 
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état  dans  lequel  il  est  déjà  combiné  avec  l'eau^  il  y  a,  au  contraire , 
production  de  froid,  parce  qu'alors  il  y  a  simplement  dissolution. 
Cette  propriété  est  souvent  employée  pour  produire  des  froids 
artificiels  ^  soit  en  dissdvant  les  sels  seulement  dans  Teau^  soit  eq 
remplaçant  l'eau  par  de  la  neige  ou  de  la  glace  pilée^  soit  enfin  par 
des  mélanges  de  certains  sels  et  d'acides^  ou  même  d'acides  hydratés 
çtdeneige.  Cesdivers  mélanges  frigorifiques  donnent  des  abaisseini^nts 
de  température  qui  différent  beaucoup ,  et  que  Fon  choisit  et  com- 
bine même  pour  arriver  à  des  trolàs  quelquefois  très-considératdes, 

TABLEAU  DES  ABAISSEMENTS  DE  TEMPÉRATURE 

PRODUITS  PAR    DES  MÉLANGES  DE  SELS  ET  D*EAU. 


MÉLANGES. 


TEMPÉRATURE 

da 

ItÉLANGE. 


Degré  obtaan. 


DifféNmoe. 


Nitrate  d'aminoiiiaqae l 

Eau.: 1 


Nitrate  d*aroiiioiiia€|ae. 
Carbonate  de  soude. . . 
Eau 


:j 


Chk>rb3fdrate  d'ammoniaque . .  5 

Nitrate  de  potasse 5 

Eau 16 

Chlorhydrate  d'ammoniaque . .  5 

Nitrate  de  potasse 5 

Sulfote  de  soude 8 

Eau 16 


+  10» 
+  10*» 

+  10» 
+  10« 


15%55        25%56 


13°,88 


23»,88 


—  12»,22        22%22 


15»,55 


26»,W 


BIÉLAN6ES  DE  SELS  ET  DE  NEIGE  OU  DE  GLACE  PILÉE. 


Chlorure  de  sodium 1 

Neige 1 

Chlorure  de  calcium  cristallisé.  3 

Neige..... 2 


Chlorure  de  calcium  cristallisé.    2 
1 


G» 


Refroidi  par  un 
mélange  précédent 

à  — 27S77 


—  17%77 


—  27»  77 


—  54%44 


17V7 
27»,77 

36»,ê6 


M8 


lorrAn. 


ItÉtÂlVGâ. 


.tempérai1;e£ 

MÈLkÈGk. 


MfXA^GE  D£  SELS  ET  DE  FEIGE  DU  DE  GLACE  PÎLÉE. 


CMorure  de  fiodium S 

ftilrate  d^ammoDiaque  - , . S 

ii^ it 


40" 


Chlortirê  de  câlefam  cristallisé*^    S 

Nage .,i;..,.;...::.      i 

MÊldimES  Dfi  SËI«  ET  D'ACIDBS 


Hefroîdi   par    le 
seùotià   InèlaDge 


Ackk  nîtriqtie  étaiidu  cfeau..    4 


I 


PlMwpbale  de  ïKHidA^ 9 

Nitrate  d^aiumoniaqiie. .....  i    6 

Acide  nHrique  étendu  d\^au . . 


: 


Sulfate  de  soude 3 

Ackle  nttriqufi  «étendu  d^eaiK  -  7 

Sulfate  de  soiMle , ,  ♦ .  S 

AfcMk  cldorh^driqtw & 

SuUat«  de  soude ........  e 

Nitrale  d'ammoDiai|ue .......  5 

Adde  mtritiùe  étetidii  d'eati. .  4 


+  le» 


+  m* 

+   10° 


+  IfT 


I 


-\-  ttf^ 


—  ê"ifi« 


—  16%U 

—  i7%77 


Sulfate  de  M»iide e 

Chlorliïdralc  d'ammoaiaque. .  4 

Nitrate  d«  iM>lasse t 

Acide  nîti-kiiie  étendu  d^eau..  4 

MÉLANGES  D'ACIUES  fct  DE  NEJCE 

Aride  ËuKurique  élendu  d'eau.  1 

Heige 1 


ir^aa 


Adde  nîtriquc  étendu  d*cau. 
Neige 


I 


-h  17V7 


AcHte  i^uirurique  étendu  d'eau,    e  | 

Aeide  iiitriqu<j .  id . . . j    '         —  23°  ^33 

Neige.. 3 


Aeide  ftdirûliqiie  étendu  d*eau,  lo 
Nci|4e 8 


-^  55%&5 


—  4ô*',33 

—  48^88 

—  Ô8",33 


3*,i9 
1S«,I3 

37%77 

44",3I 
î7^5* 

JîvJ 


QuelctuecKutn  de  ces  mélftligcHi  dottit  eniplbyeti  itldtlstFlèllëmèM 
poor  obtenir  de  la  gkice  Sans  GeHâihs  cas  de  înaHNUèè  M  àbâ  ép^ 
pbMlion  «si  néceMâira  i  p^^ur  préfA^ér  les  ^acës;  pùùt  i^didif  leè 
boiflBOQB^  lorsque  l'on  matiqde  dé  glacé  dioié  le  pi'^lttiér  cite  >  Ift 
teutement  comme  moyen  d'arol^  des  M^ids  nél[îë»sailM  tM)til^€btëili^ 
les  autres  résultats.    . 

On  a  construit,  pour  faire  la  ^lace  artificielle,  plusieurs  modèles 
fl^appareils  dont  Pun  a  reçu  le  nom  de  glacière  de  famille.  Pour  f 
Produire  le  refroidisséflléût>  on  se  sert  souvent  du  mélange  de  suH 
mte  de  soude  et  d'acide  chlorhydrique,  qiii  pi'odtiH  tMié  différend 
leplltt  de97<^;  mais  ilprésentequelques  inconvénients  :  le  maniement 
âe  Tacidechlorhydrique  brûle  les  vêtements  sur  lesquels  il  tombe,  et 
iltère  profondément  la  pierre  et  le  marbre;  il  répand  en  outre  des  vë- 
teurs  abondantes  qui  oxydent  promptement  les  objets  de  fer  oft 
l'acier  ;  de  plus^  le  résultat]  une  fois  obtenu,  la  matière  ém%  fttri 
j^e ,  n'étant  plus  bonâè  à  rien  dans  un  méâilgê; 

On  se  sert  aussi,  dansées  appareils,  détnttàtëd^àttiinohia^uè  cod»- 
tenant  une  petite  proportion  de  chlorhydrate  de  la  même  base^  él 
l'eau  en  partie  égale.  Ge  mélange  donne  une  diffiérencê  de  \ièto^ 
(ature  de  W-,^  degl^és  de  moins  que  l'autre  méltoge;  niàis  !i  né 
présente  aucun  dangei>>  ël  le  résidu  peut  être  ë^â^oré  potfr  fàiri 
iristalllser  de  nouveau  le  sel,  qui  peiit  servir  ainsi  indéfiniment  :  il  y  6É 
t  toujours  une  certaine  quantité  qui  est  perdue  y  mais  elle  est  peè 
împôrtàïité. 

Certains  sels>  quoique  très-solubles  dans  reaii^  oâi  peu  d'affinité 
pour  dle^  et  ne  se  combinent  avec  elle  qu'avec  peu  d'énergie;  d'au- 
tres^  au  cimtraire)  qui  ontpoar  elle  une  grandeoid^ité^  la  retieniient 
faeilement.:  il  résulte  de  là  que  les  dissdutions  salities  auront  dès 
températures  d'ébuUition  d'autant  plus  élevées  que  l'affinité  sem 
plus  grande. 

On  ne  peut  comparer  ces  différences  de  teinpératurè  d'ébullition 
d'une  manière  utile  et  certaine  que  poiif  le»  dissolutions  qui  sorit 
sitorées  bouillantes ,  et  qui  contiendront  nécessairement  des  quan- 
tités relatives  très-différentes  de  ces  sels  en  disscdution. 

La  coimaissance  des  températures  d'ébullition  est  assez  importante  ; 
car  elle  permet  de  préparer  ainsi  des  bains-maries  de  chaleur 
constante  et  d'un  degré  déterminé ,  et  de  choisir  la  dissolution  seloÉ 
ce  que  l'on  veut  ou  doit  faire  pour  chauffer  un  corps»  soit  pour 
mesurer  à  quelle  température  il  fond,  se  volatilise  ou  se  décompose, 
soit  pour  le   dessécher  suecessîvenieRi  à  des  températures  cfom- 
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saintes,  et  connaître  ainsi  les  quantités d'ean  qu'il  peot.perdre  dans 
ces  cU  verses  drconstances  ;  on  détermine  de  c^te  manière  b  (xmqpofi^ 
tîon  des  divers  hydrates  qu'on  composé^  conmie  Famidon,  par  exem- 
ple^ peut  former.  Le  tableau  suivant  des  degfé&  d'âHillition  de  quel- 
ques dissolutions  salines ^  qui  a  été  construit  avec  soin,  pennei 
de  choisir  celles  que  l'on  doit  employer. 


NOMS  P£S  SELS. 

d«teb, 

dissoutes 

daas  100  d'eau. 

TfeHP^RATintES 
4e 

l'éboUitioB. 

Chlorate  de  Dotasse 

61,5 

60,1 

48,5 

49,4 

41,2 

88,9 

335,1 

117,5 

224,8 

205,0 

362,0 

325,0 

204',2 
104,4 
104  ,i5 
108,3 
108,4 
114  ,2 
115,9 
117  ,8 
121  ,0 
135  ,0 
151  ,0 
179  ,5 

nhlonirp  dtt  hArimil 

Carlioiuite  iIa  iMMide. ..***•»»-.*.... 

ntilnnire  de  noteMÎaiii. ■••.......-.. 

ChkMmre  de  eo^iun 

Nitrate  de  notasse 

f!hlnrnm  dA  fttrontinnn 

Nitrate  de  soude , 

CarlKMiate  de  potasse 

Nitrate  de  chanx 

Chlorure  de  caldiiiD , . 

On  voit  parce  tableau  que  l'élévation  de  température  n'est  pas 
proportionnelle  à  la  quantité  de  sel  dissoute^  puisque  le  nitrate  de 
potasse^  dont  on  peut  dissoudre  près  de  quatre  fois  autant  que  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque,  donne  une  température  qui  n'est  plus 
élevée  que  de  1  ^  degrés  tandis  quête  chlorure  de  calcium,  qui  n'est 
qu'un  peu  moins  soluble^  donne  une  différence  de  plus  de  63  de- 
grés :  ces  différences  dépendent  donc  exclusivementdu  plus  oumoins 
d'affinité  de  ces  sels  pour  l'eau. 

Un  grand  nombre  de  selssolubles  sont  susceptibles  de  cri^lliser: 
quelques-uns  prennent  seulement  une  apparence  cristalline  sans 
formes  déterminables;  d'autres  ne  cristallisent  jamais,  et  par  la  con- 
centration se  prennent  en  masse  gommeuse.  En  traitant  de  la  cristal- 
lisation dans  les  généralités,  on  a  dit  que  les  dissolutions,  quoique 
dans  les  meilleures  conditions  pour  produire  des  cristaux,  n'en  don- 
naient pas  toujours  dans  quelques  cas.  Gay-Lussac  fit  une  expé- 
rience dans  laquelle  cette  inertie  de  cristallisation  est  très-remar- 
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quable;  car  l'agitation  ne  la  détruit  pas.  Ce  phénomène  est  sensiUe 
surtout  avec  le  sulfate  de  soude,  sel  dont  la  solubilité  offre  une 
anomalie  ângulière  :  elle  présente  son  maximum  à  +  dS*",  qu'elle 
attdnt  rapidement^  pour  diminuer  progressivement^  mais  avec  len- 
teur, lorsqu'on  chauffe  pour  arriver  à  l'ébullition. 

Si  Ton  fait  couler  à  la  surface  de  la  dissdution  saturée  bouillante 
une  couche  peu  épaise  d'hiMleou  d'essence  de  térébenthine^  au  mo- 
ment où  l^ébullition  cesse  le  liquide  ne  cristallise  pas  >  même  lors- 
qu'il est  complètement  refroidi;  mais,  si  Ton  fait  pénétrer  un  peu 
une  baguette  de  verre,  de  manière  à  traverser  la  couche  d^huile,  la 
cristallisation  s'opère  rapidement  en  partant  du  haut,  jusqu'au  bas  du 
vase  :1a  masse  est  entièrement  solidifiée,  ^expérience  réussitmieux 
^  en  introduisant  la  dissolution  saturée 
dans  un  large  tube,  fermé  par  un  bout 
ifig,  il9)/et  effilé  aux  trois  quarts  de  sa 
longueur  en  Â,  pour  que  la  partie  su- 
périeure fasse  ofBce  d^entonnoir  Ë,  C  ; 
on  le  r^mplitcomme  les  thermomètres^ 
en  chaufTant  la  partie  inférieure  pour 
dilater  l'air  qui  s'échappe  à  travers 
le  liquide  placé  dans  la  partie  B,  C;  on 
laisse  ensuite  refroidir.  La  pression  at- 
Fig.  H9.  mosphérique  force  le  liquide  à  pé- 

nétrer dans  le  tube;  on  remplit  de  nouveau  l'entonnoir^  pour  chauf- 
fer encore,  puis  refroidir^  jusqu'à  ce  que  le  tube  $oit  entièreipent 
rempli.  On  feit  alors  écouler  le  liquide  contenu  dans  l'entonnoir:  on 
fait  bouillir  celui  du  tube  pour  expulser  Tair  qui  pourrait  s'y  trouver, 
et^  pendant  Tébullition^  on  ferme  à  la  lampe  la  partie  effilée  en  A. 
Quand  le  tube  est  refroidi,  on  peut  Tagiter  sans  que  la  cristallisa- 
tion se  fasse^  et  le  tube  peut  être  conservé  ainsi  presque  indéfiniment. 
Si  Ton  brise  la  pointe  effilée ,  la  cristallisation  commence  par  le 
haut,  comme  dans  Tautre  cas  ;  et  le  tout  se  prend  en  masse.  On 
sent  facilement  qu'alors  il  y  a  élévation  de  température;  ce  qui 
provient  du  changement  d'état  du  corps  passant  de  l'état  liquide 
à  l'état  solide. 

On  avait  pensé,  d'après  ces  deux  expériences,  que  c'était  l'absence 
de  l'air  qui  empêchait  la  cristallisation,  puisqu'elle  s'opérait  dès  que, 
dans  la  première,  on  y  faisait  pénétrer  une  baguette  de  verre  après 
laquelle  adhérait  nécessairement  un  peu  d'air,  et  dans  la  seconde, 
dès  que  la  pointe  effilée>  étant  brisée,  permettaità  l'air  d'y  pénétrer. 
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Htts  depuis  quelques  Années  cettfe  expérienoë  iteoriBBée  «  lÉMri 
que,  même  en  présence  de  rair^IaeristalUsatkm  lie  s'opérni  pes^w 
lÉ  dissolution  est  pboéa  dans  desamtn»  àibnd  plat  qô'Qa  Mmmh 
verts,  et  cependant  sans  qu'il  y  nt  cristallisation  :  si  Fon  toueiwie 
liquide  avec  une  bagudtte  de  vene^  au  contlure^  éOiè  oomtnenoe 
immédiatement  s  cepeodtmt  cette  même  baguettOf  chaiiffée  dinsle 
dard  de  la  lampci  puis  l-efroidîe  iMteraàit  et  pkngée  dans  n  aotre 
matras  contenant  la  raénie  dissofation^  de  la  faitpai  ériÉtaDiseh  Hf 
a  donc  là  une  force  d'inéttie  particulière  qui  empèdiëieBimléeîltai 
du  sel  de  se  solidifier^  et  que  Toti  n'a  pu  expKqoer  eObmB  d'an 
nlaniëre  satisfaisantCé 

AèHùiii  aê  VoU*. 

L'air  et  l'oxygène  agissentsur  quelques  â6U;  L'oxygènese  combine, 
tantôt  avec  l'acide,  tantôt  avec  la  base^  poili^  tes  changer  en  acides 
ou  en  bases  plus  oxygénése.  Ainsi  les  sulfites^  surtout  en  dissolution, 
absorbent faciletnent  iWygëne.  Dansce  cas^  c'est  l'acide  qui  s'em- 
pare de  l'oxygène  pour  passer  à  l^état  d'acide  sulfuriqucé  Les  sels  de 
protoxyde  de  fer  dissous  absorbent  de  même  l'oxygène  j,diais  alors 
c'est  la  base  qui  s'en  empare  j  ie  protoxyde  devient  sesquteix)de. 

Actim  dm  méMloides. 

L'hydrogène  est  en  général  sans  action  à  froid,  à  moins  qu'il  ne 
soit  à  l'état  naissant  :  à  chaud^  son  aëtion  varie  selon  le  genre  et  l'es- 
pèce du  sel,  et  l'on  ne  peut  en  parter  que  lor^u'on  traitera  de  iha- 
cUn  d'eux  en  particulier. 

Le  chlore,  le  brome  et  l'iodé  agissent  dé  mênfë  que  iWygène, 
mais  indirectement  :  ces  corps  agissent  :  \^  sur  les  acides  en  eux,  ai 
les  changeant  en  acides  en  îqûe  par  la  décomposltioti  de  l'eau  dodt 
l'hydrogène  forme  des  acides  chlorhydrîijue,  etc.,  et  l'ôxygêhc 
l'acide  en  ique.  La  réaction  s'opère  sur  i'équivâJënt  de  sul&te^  ptf 
exeihple^  et  1  de  chlore  : 

KO,  SO^HO  +  Cl  =  KO,  SO^  +  HCl. 

^°  dur  les  baseS)  en  les  suroxydant  indirectement  aussi,  en  ce  que 
ces  corps  se  combinent  avec  une  portion  du  métal  dont  le  reste  re- 
tient la  totalité  de  l'oxygène.  Ainsi,  lorsqu'on  trmte  une  dissolution 
de  sulfate  de  protoxyde  de  fer  par  le  chlore^  la  réaction  se  complète 
par  3  équivalents  de  chlore  sur  6  de  ce  sel  ^  on  obtient  2  équivalents 
de  sulfate  de  sesquioxyde  et  ^  de  sesquichlorure  : 

6  (FeO,SO^),  4^  3  »  «^  i  <Fe'0^  3  SO^)  H-  FeHU^ 


Le  loiifrei  le  carbone^  le  phosphorei  agissent  de  difiëreRtes  mar 
nières^  «ekmlegeoreetrespèceduselietGesaetieiisfipécialeB  don 
ventdtre  eiaraipée«  à  rartiole  de  ohaoïm  d^eux  en  |iarti6ulier. 

Action  des  métaux. 

Lee  métaux  de  k  première  seetion  déeempeseraient  eertaiiienienl 
1»  iMisee  fermées  par  ceux  des  cinq  demi^res^et  par  oejix  de  la  pre^ 
nûère  qui  soHtalealins et  terreux*  Mais^Gomiae  iledécompasent  l'eau^ 
ea  ne  p0ut  lea  fiûre  agir  sur  les  dissdutieas^  parce  qu'alors  œ  ne  se- 
rait pesle  métalqui  agirait^  mais  bien  rexyde:résultantde|6^t4edécom- 
positîonALersqu'onepèresardesflelsanfaydf  esi  raetiondécoB^tesanle 
s'ex«nee  souvent  en  même  temps  sur  Taeide  et  la  base^  si  ee  n'esl 
pas  un  sel  haloïde;  mais,  sur  les  derniers^  le  métal  employé  eemme 
réaetifi  potassium  ou  sedium^  s'en^^are  du  corps  hategène^  et  met 
ainsi  en  liberté  le  métal  qui  était  eembiné  avec  \Wi%  La  préparatioa  de 
Falttimniumi  du  giueiiiium^  etc<,  isst  fondée  sur  c€i  genre  deréeetien^ 

Ob  ne  peut  parler  de  l'action  des  métaux  de  la  seconde  seetion^ 
qui  ne  scnot,  pour  unsi  dire>  pas  eennus>  et  dont  quelques-uns  de* 
vront  probablement  être  déplacés*  Sn  général,  les  métaux  d'une  see-< 
tien  quelconque  devront  réduire  à  TétSt  métallique  les  baises  foi^ 
mées  par  les  métaux  des  seetiens  suivantes^  iU  s^émpan^ront  de 
l'oxygène  de  la  base^  puis  de  l'acide)  en  produisanl  uà  sel  de  mê»e 
onlipe  et  sans  aucun  dégagement  de  gast 

Lersqu'on  plonge  une  lame  de  fer  ou  de  Aine,  qui  sont  de  ia  troi^ 
sième^  une  d'étain,  qui  est  de  la  quatrième,  ou  dans  la  diaselutidli 
d'un  eel  de  cuivre^  qui  est  de  la  cinquième  seotiony  le  cuivre  sera  fé- 
jduk  à  l'éti^  métallique,  et  l'on  aura,  à  la  place  du  wA  de  cuivre^  un 
oxysel  ou  un  chlorure  par  exemple  >  correspondant* 

Quelquef^  même  un  métal  peut  réduirai  le  sel  d'un  autre  de  la 
même  section  que  lui;  ainsi  te  plomb  réduit  à  l'étal  métaUtque  le 
cuivre^  au  moins  dans  quelques-uns  de  ses  tels.  Gela  tient  à  ee  qiie 
le  plcM»b  est  plus  près  de  la  quatrième^  et  le  cuivre  de  la  sixi^ne 
section.  Par  la  même  raison^  le  mercure ,  qui  dans  la  sixième  est  le 
plus  près  de  la  section  précédente^  pourra  réduire  les  oxydes  éos 
autre»  métaux  de  la  section^  daité  leurs  conibinatsons  salines^ 

Il  est  évident,  d'après  cela,  qu'un  métal  quelconque  des  cinq  pre* 
imères  sections  pourra  réduire  les  sels  formés  piur  teUs  les  iMtàux 
delasîxième. 

Cette  règle^  bien  que  générale^  n'est  cependant  pas  abscdue.  On  a  m 
que  les  sels  âa.«uiTre  âfcaient  réduits  par  une  kme  de  fer|  mais  si^ 
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au  lieu  d'agir  sur  un  sel  «impie  de  cuivre,  on  agit  sur  un  sd  double 
de  cuivre  et  d'ammoniaque^  ou  sur  une  dissolution  d'amidure  de 
cuivre^  le  fer  sera  absolument  sans  action  j  et  le  zinc  de  même,  à 
plus  forte  raison  Tétain. 

Dans  ces  sortes  de  réactions,  le  métal  quel'on  réduit  forme  un  élé- 
ment de  pile  par  son  contact  avec  le  métal  précipitant;  pour  que 
Taction  commencée  continue,  il  est  nécessaire  que  le  métal  préc^ 
tant  joue  le  rôle  d'élément  positif  par  rapport  à  l'autre  :  sans  cela, 
non-seulement  l'action  s'arrêterait,  mais  encore  elle  prendrait  une 
marche  opposée  :  le  métal  qui  aurait  commencé  à  se  précipiter 
s'oxyderait  de  nouveau  pour  se  redissoudre.  H  fant^  de  plus^  que  le 
métal  précipitant  puisse  former  un  sel  soluble  avec  l'acide  du  sd 
sur  lequel  on  le  fait  agir. 

Dans  0^  sortes  de  réactions,  les  métaux  qui  se  déposent  sont  tan- 
tôt en  poudre,  tantôt  en  petits  cristaux ,  rarement  en  couche  sur 
le  métal  réagissant,  auquel  elle  adhère  fortement  :  dans  ce  damier 
cas ,  l'action  cesse  dès  que  la  couche  métallique  le  recouvre  entiè- 
rement, puisqu'il  n'y  a  plus  contact  avec  la  dissolution  saline;  dans 
les  deux  premiers  cas,  au  contr»re,  le  contact  ayant  toujours  lieu, 
la  réaction  continue  jusqu'à  ce  que  la  décomposition  soit  achevée. 

On  n'obtient  le  dépôt  en  couche  continue  et  adhérente  que  si  l'cm 
agit  sur  des  dissolutions  très*étendues.  Dans  les  arts  on  se  sert  de 
ce  mode  de  réaction  pour  dorer  ou  argenter ,  le  cuivre,  le  laiton,  etc.; 
ces  opérations  seront  détaillées  à  Farticle  consacré  à  cette  branche 
d'industrie. 

Dans  les  cours,  on  montre  ce  genre  de  réactions  par  plusieurs  expé- 
riences :  les  plus  remarquables  sont  celles  qui  donnent  ce  que  Ton 
nomme  Farbre  de  Saturne  et  F  arbre  de  Diane. 

Pour  obtenir  l'arbre  de  Saturne ,  on  prépare  une  dissolution  d'a- 
cétate de  plomb  dans  l'eau  distillée,  dans  les  proportions  de  i  deoe 
sel  pour  4fO  d'eau  ;  au  flacon  dans  lequel  on  a  filta*é  cette  diss(dutioo 
on  adapte  un  bouchon  traversé  par  un  fil  de.laiton  soutenant  un  mo^ 
ceau  de  zinc  d'où  pendent,  dans  la  dissolution,  plusieurs  fils  de  lai- 
ton; ce  qui  constitue  en  réalité  une  pile  :  le  plomb  pur  se  dépose 
d'abord  sur  le  zinc,  puis  sur  les  fils ,  en  longues  lames  cristallisées 
brillantes. 

L'arbre  de  Diane  s'obtient  en  traitant  une  dissolution  de  nitrated'a^ 
gent  par  le  mercure  :  l'argent  se  sépare;  mais,  dans  ce  cas,  il  forint 
un  amalgame  qui  cristallise  en  belles  aiguilles  :  au  Ueu  d'employer 
le  mercure  seul,  il  vaut  mieux  se  servir  d'un  amalgame  d'argent. 


Action  des  acides  sur  les  sels. 

Les  acides  exercent  sur  les  sels  des  actions  qui  dépendent  :  i^  de 
la  nature  et  des  propriétés  de  celui  qui  est  en  combinaison;  2**  de 
la  nature  de  la  base,  qui  peut  faire  avec  l'acide  réagissant  une  corn-- 
binaison'  insoluble;  d^  du  plus  ou  moins  de  volatilité  de  Tacide 
réagissant  par  rapport  à  celui  qui  est  combiné  lorsqu'on  fait  inter- 
venir sa  chaleur. 

Lorsqu^on  traite  un  sel  par  le  même  acide  que  celui  qui  le  con- 
stitue ,  il  peut  y  avoir  combinaison  ;  c'est  dans  le  cas  où  cet  acide  est 
susceptible  de  former  des  sesqui,  bi,  etc.^  sels^  avec  la  base  en  com- 
binaison :  ainsi ,  lorsqu'on  ajoute  de  l'acide  sulfurique  à  du  sulfate 
neutre  de  potasse,  il  se  forme  du  bisulfate  de  potasse  : 

KO,  SO^  +  SO*  HO  =  KO,  HO,  2  SO'. 

Quelquefois  il  ne  fait  que  dissoudre  le  sel,  si  ceLui-ci  est  insolu-^ 
ble  dans  l'eau;  par  exemple,  quand  on  traite  le  sulfate  de  baryte 
par  Tacide  sulfurique  monohydraté,  il  y  a. dissolution,  mais  non 
pas  combinaison  très-probablement,  car,  si  Ton  ajoute  de  l'eau,  le 
sulfate  neutre  se  sépare  immédiatement. 

Dans  d'autres  cas,  un  sel  peut  se  dissoudre  aussi  bien  dans  son 
même  acide  étendu  d'eau  que  dans  l'eau ,  mais  sans  cependant  se 
combiner  avec  lui;  les  nitrates  sont  dans  ce  cas.  Si  l'on  évapore  la 
dissolution  acide,  le  sel  cristallise  neutre,  l'acide  ajouté  reste  dans 
reau-mëre;il  y  a  donc  eu  simplement  dissolution,  mais  non))as 
combinaison. 

Si  l'acide  que  Ton  fait  agir  n'est  pas  le  même  que  celui  du  sel , 
il  y  aura  décomposition  toutes  les  fois  que  l'acide  combiné  ne  sera 
pas  soluble,  par  lui-même  dans  l'eau,  ou,  s'il  y  est  très-peu  soluble , 
comme  les  acides  borique,  silicique,  molybdique,  etc.,  et  l'acide 
réagissant  se  combinera  avec  la  base  : 

NaO,  2  BO^  4- SO^  =  NaO,  S03  +  2  B0^ 

Si  l'acide  du  selestnaturellementgazeux,lesel  sera  toujours  dé- 
composé par  un  acide  liquide ,  et  par  un  acide  gazeux,  si  celui-ci  est 
plus  soluble  dans  l'eau;  mais^  lorsque  l'acide  que  l'on  fait  réagir  n'a 
pas  une  grande  différence  de  solubilité,  la  réaction  pourra  n'être  que 
partielle,  si  l'on  n'en  fait  agir  qu'en  petite  quantité  :  pour  que  la 
réactionsoitcomplète,  il  faut  en  faire  agir  une  trèsrgrande  proportion; 
c'est  une  action  de  masse  :  c'est  de  cette  manière  que  le  moins  so- 
luble des  deux-peut  déplacer  l'autre.  L'eau  dissout  3  fois  son  volume 
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d'acide  sulfhydriquei  ^{  \  ^;  ^enHUN^At^  )'4(;i^  carbonique.  Si  Vm 
traite  un  carbonate  dissous  par  un  courant  d'acide  sufhydrique,  on 
dégagera  tout  Paeide  carbonique  ;  et  si  l'on  tndte  ensuite  la  diseo- 
lutioH  du  gulfhydrate  qui  en  résulte  par  un  courant  de  gas  aeide 
caibonique,  eelui-cl  déj^aeera  à  son  touv  Iteide  sulfhydrique,  et 
Ton  reproduira  le  earbmals  i 

KO,  GO» +H8  =  R8,  HO  +  C0%- 
KS^  HO  +  Cp>  ?=  KO,  ![^  4:  ÎIS, 

Vm»  Vm  f^W^  dans  l'autre  oaa,  il  fhut  que  l'aoide  réagiaMust 
sQjt  m  plu«  grande  qqantité  que  celui  qu'il  doit  délacer  i  e'eit  une 
aetion  da  ma^so,  oomme  nous  Tavws  4it  plu^  haut. 

L'eau  est  un  o%yde  indifliirent,  et  peut  agir  tantôt  ecuniBe  un  adds, 
tantôt  comme  uqe  hpse  t  si  chu  la  ffiit  agir  ^^  vapeur  sur  un  carbo- 
nate 9  elle  pourra  chasser  l'acide  carbonique  pour  produire  un  hy- 
drate, et  réciproquement  un  couipant  d*acide  carbonique  Hécomfo- 
sera  l'hydrate  formé  pour  reproduira  le  carbonate  ;  il  ^ut  seulement 
que  le  corps  réagissant^  ^oit  en  grand  p^c^s. 

BaO,  GO*  4-  HO  ïF=8aÛ,  PO  rf  GO* 
et  PaO,  HO  T^  CQ*  «7  PaO,  GO*  H-  HO, 

Lorsque,  au  oontraipe^racldegaieuxeinployécommedécomposant 
est  beaucoup  plus  soiuble,  il  déplaeera  toujours  celui  qui  est  en  com- 
binaison ,  et  celui-ci  ne  pourra  pas  décomposer  la  combinaison  nou- 
velle. L'eau  dissout  environ  500  fois  son  vohime  d'acide  chlorfay- 
drique;  il  déplacerait  donc  facilement ,  et  sans  qu'il  fût  nécessaire 
de  l'employer  en  excès,  les  carbonates^  aulfhydrates^  etc.  : 

'       KO,  GO'  4-Ha  =  KGL,H0-f-G0\ 

Quelques  acides  forment  des  sels  insolubles,  soit  avec  toutes  les 
bases,  soit  avec  quelques-unes.  Si  donc  l'acide  que  l'on  fait  réagir 
sur  une  dissolution  saline  pei^t  former  un  sel  insoluble  avec  la  base 
de  ce  sel ,  il  se  combinera  toujours  et  mettra  l'autre  acide  en  li- 
berté, et  le  sel  nouveau  se  déposera ,  pourvu  que  ce  sel,  insoluble 
dansTeau,  le  soit  aussi  dans  l'aide  mis  enliberté.  Ainsi,  par  exemple, 
lorsqu'on  traite  une  dissolution  d'hypo^nlfate  de  baryte  par  une 
quantité  convenable  d'acide  sulfurique,  qui  produit  avec  cette  base 
lin  sel  insoluble,  on  a  du  sulfate  de  baryte  qui  se  dépose,  tandis  que 
l'acide  hyposulfurique  reste  en  dissolution  : 

eaP,  8«05  -h  SO^HO  =  BaO,  Su»  +  8%!,  HO, 


Ca  g0pre  il8  léaction  est  souvent  employé  pour  obtenir  eertain^ 
màe»f  comme  les  acides  tarfarique  ^  citrique ,  etc. 

Ionique  Tecide  que  Ton  fait  agir  sur  une  dissolution  saline  est 
maai  fixe  et  apssi  soluble  que  celui  qui  eus^  dans  le  sel ,  et  qu'en 
môme  temps  les  sels  que  peuvent  former  ces  deux  anÂétiA  avec  la 
mfime  base  ont  sen»blement  la  même  salubi^té  ^  on  n'apefçdi  aur 
oun  signe  de  réaction;  il  est  possible  et  même  pn4iaUe  que»  dans  ce 
cas,  les^deux  acides  ayant  la  inème  puissance  à  fveid,  ils  se  pa^tiH 
gentégalement  la  base;  toutefois  il  est  tràfcdifKcile  dedémentrer  cette 
modification,  si  réellement  elle  a  lieu.  Mais  souvent,  splon  )a  tempé^ 
rature  plus  oii  moins  basse,  il  y  a  des  réactions  inverses.  Ainsi,  du  ni-^ 
tiate  de  potasse  et  de  Tadde  sulfurique  pourront  par  la  concentration 
donner  du  sulfate  de  potasse  k^'àO°;  mais,  à  0®,  de  l'aeide  nitrique 
tf  du  sulfite  de  potasse  donneront  du  nitrate  de  potasse. 

L'action  des  acides  sur  les  sels  au  moyen  de  I9,  ehaleur^  avec  do 
sans  14nterventiû()  de  ^ea^,  ^t  fondée  sur  le  même  principe  que 
celui  du  déplacement  des  acides  gazeux  les  ups  pt^r  les  autres  : 
c'est-à-dire  qu'un  acide  en  déplacera  toujours  up  qui  sera  moins 
fixe  que  lui. 

L'acide  nitrique,  qui  bout  moyennement  à  +  iOO>,  sera  nécessai- 
rement chassé  par  l'acide  sulfurique,  qui  n'entre  en  ébullition  qu'à 
-f-  325».  de  dernier  sera  chassé  à  son  tour  par  Tacide  phosphori- 
V^9  qui  ne  se  volatilise  qu'à  une  forte  chaleur  rouge  :  Tacide  phos- 
pbprique  sera  déplacé  par  l'acide  silicique,  qui  n'est  susceptible  de 
S0  volatiliser  que  très-difficilement  par  la  chaleur  ei^cessive  produite 
«m  mQym  d'une  pile  trè&iénergique. 

L'acide  silimque,  dans  cette  circonstance,  est  donc  le  plus  puis« 
^t  des  acides,  puisqu'il  chasse  tous  les  autres  ;  et  cependant,  à  frcâd, 
il  e%X  déplacé  des  dissolutions  salines  qu'il  peut  foitner  par  tous  les 
lAJdes,  méipe  l'acide  carbonique,  et  se  trouve  alors  le  plus  laible 
de  tous.  Il  pe  faut  donc  pas  attribuer  aux  expressions,  adde  fort  y 
tmde  faible  y  une  Vf^leur  absolue,  mais  relative  et  pouvant  diminuer 
selon  les  circonstances  ou  augmenter;  on  nomme  cependant  acides 
forts ,  ceux  qui  sont  le  plus  énergiques  à  froid .  ^ 

Action  des  bases  sur  les  sels. 

Les  bases  agissent  sur  les  sels,  par  rapport  à  celles  qui  sont  en 
combinaison,  de  la  même  manière  que  les  acides  par  rapport  aux 
acides,  Umi  par  l'intervention  de  Teau  que  par  celle  de  la  chaleur. 

Bi  ViOfk  tvi^  la  dissolution  d'un  sel  paf  la  mèaae  base  que  eeUe 
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qu'il  coDtîeiil,  il  n^y  inrm pts  de  léaction  s'il  ne  peut  se  firodmre 
un  sd  basique  :  qutnd  on  évapore  la  diaBohitîon^  le  sel 
cristallise^  et  la  portion  de  base  ajootée  se  letronre  en  ( 
l'eau-mère;  mais ,  s'il  peut  se  produire  un  sel  basiqne,  il  se  for- 
mera toujours  d'après  la  loi  des  i»oportions  mnlliples,  quelque 
quantité  que  Ton  ait  pu  en  mettre  en  eioës.  2»  Lorsque  b  bine 
du  sel  n'est  pas  soluUe  dans  l'eau  par  eHe-même,  et  que  la  iitse 
réagissante  est  soluble,  il  y  a  décomposition  complète  si  les  deux 
bases  ne  peuvent  former  un  sel  double  :  dans  ce  cas^  la  base  iascv- 
luUe  est  précipitée  en  entier;  mais,  si  la  base  du  sd  p^it  produire 
un  sel  double  avec  la  base  réagissante,  onne  sé|iare  qu'une  partie 
de  la  base,  l'autre  partie  ccxistîtne  un  sd  double.  Ainsi,  lorsqu'on 
traite  la  dissolution  d'un  sel  de  manganèse  par  une  dissolution  de 
potasse.  Use  forme  un  sel  de  potasse,  et  l'oxyde  de  manganèse  est 
eritièrement  précipité  : 

BfnO,  SO' 4- KO  =  KO,  SO^  4- BInO. 

Mais,  si  l'on  agit  sur  la  dissolution  d'un  sel  de  magnésie  avec 
une  dissolution  d'anmioniaque ,  on  précipitera  exactement  la 
moitié  de  la  magnésie;  l'autre  moitié  formera  un  sel  double  avec 
l'ammoniaque  : 

2  (  !4gO,*SO'  )  4-  NH^  =  MgO,  NH<0, 280'  -f-  MgO. 

La  base  du  sel  sur  lequel  on  agit  peut  être  un  oxyde  indifférent  : 
dans  ce  cas,  on  la  précipitera  en  entier  si  l'on  n'ajoute  la  base  réa- 
gissante qu'en  quantité  exactement  nécessaire  pour  neutraliser 
l'acide;  mais,  si  l'on  en  ajoute  une  nouvelle  quantité,  le  précipité  se 
dissoudra  en  formant  avec  cette  seconde  portion  du  réactif  un 
nouveau  sel  dans  lequel  il  fera  fonction  d'acide  :  l'oxyde  de  zinc  est 
dans  ce  cas;  si  l'on  traite  donc  la  dissolution  d'un  sel  de  ce  métal 
par  une  dissolution  de  potasse  en  quantité  convenable,  on  aura  un 
sel  de  potasse  en  dissolution,  et  de  l'oxyde  de  zinc  qui  se  précipitera  : 

ZnO,  SO^  4-  KO  =  KO,  SO^  4-  ZnO. 

Si  l'on  ajélité  ailors  une  nouvelle  proportion  de  potasse ,  elle  dis- 
soudra l'oxyde  de  zinc,  qui,  fonctionnant  comme  un  acide,  produira 
du  zincate  de  potasse  : 

KO,  SO^  4-  ZnO  +  KO  =  KO,  SO^  4-  KO,  ZnO. 

Une  hase  insoluble  peut  aussi  déplacer  une  autre  base  insoluble, 
mais  jamais  une  base  soluble.  Cette  réaction  est  due  à  ce  que  les 
basés  insolubles  ne  sont  pas  toutes  aussi  puissantes  les  unes  que 
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les  autres*  Pour  ces  corps,  il  y  a  un  caractère  qui  permet  de 
recomudtre  si  la  base  est  énergique  :  c'est  la  neutralité^  aussi  appa- 
rente que  réelle^  des  sels  qu'elle  forme;  ainsi  les  oxydes  de  fer^  de 
cuivre,  etc.,  forment  des  sels  réellement  neutres,  mais  qui  exercent 
cependant  une  action  acide  sur  tous  les  réactifs  colorés;  Toxyde 
d'ai^nt  peut,  au  contraire,  produire  des  sels  neutres  qui  ne  rou'- 
gissent  pas  le  tournesol  :  c'est  donc  une  base  plus  énergique  que  les 
oxydes  de  cuivre,  etc.  C'est  pourquoi,  si  l'on  traite  la  dissolution 
de  nitrate  de  cuivre  par  de  Toxyde  d'argent ,  on  produira  du  ni- 
trate d'argent  et  de  l'oxyde  de  cuivre. 

L'énergie  de  la  base  doit  souvent  intervenir  aussi  pour  produire 
les  réactions  qui  ont  déjà  été  citées* 

Quand  la  base  réagissante  peut  former  un  sel  insoluble,  ou  peu  so* 
kible  avec  l'acide  du  sel  dissous,  il  y  a  toujours  décomposition;  le 
nouveau  sel  se  précipite  seul,  si  la  base  qui  était  primitivement  en 
combinaison  est  soluble;  ainsi,  si  l'on  traite  une  dissolution  de  sul- 
fate d'ammoniaque  par  de  la  baryte,  il  se  dépose  du  sulfate  de  baryte, 
et  l'ammoniaque  reste  en  dissolution  : 

NHH),  SO^  H-  Aq,  -h  BaO  ==  BaO.  SO»  -h  NH*0  -H  Aq- 

Mais  il  se  précipite  avec  cette  base  si  elle  est  insoluble.  Quand 
on  traite  du  sulfate  d'alumine  en  dissolution  par  de  la  chaux^  on 
obtient  un.précipité  de  sulfate  de  chaux  et  d'alumine  qui  est  employé 
pour  les  papiers  peints. 

A1*0S  3  S03  4-  3  CaO  =  3  (CaO,  SO»)  +  Al^O^ 

Lorsqu'on  traite  par  une  base  un  sel  dont  la  base  fixe  est]  vo- 
latile, et  que  l'on  fait  intervenir  la  chaleur,  la  base  volatile  sera 
éliminée.  La  préparation  de  l'ammoniaque  est  fondée  sur  ce  mode 
de  réaction. 

Actirni  réciproqm  des  sels. 

Les  sels  réagissent  les  uns  sur  les  autres  de  diverses  manières , 
tant  par  l'intervention  de  l'eau  que  par  celle  de  la  chaleur,  séparé- 
ment ou  ensemble  ;  et  souvent  les  résultats  sont  inverses  dans  ces 
âeux  circonstances. 

Action  par  voie  humide. 

Si  l'on  fait  un  mélange  des  dissoluticms  de  deux  sels,  il  arrive 
souvent  qu'il  n'y  a  pas  de  réaction  apparente  r  i®  dans  le  cas  ou 
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les  sfh  soot  coniposés]de  teUe  imiièie  qa'en  portent  Vmààtét 
Vnn  sur  la  baie  de  Paotre,  lasolubililé  ne  soit  pas] changée  dsK  la 
condition  de  températofe  ofdinaîre.  On  peot  supposer  cepeadat 
dans  ce  cêb,  avec  Gay-Lnssac ,  qoe  les  deos  sds  en  produisait 
quatre,  chacone  des  bases  prenant  la  moitié  de  l'acide  de  Faotie; 
mais  alors,  comme  dans  un  cas  anriogne  de  l'action  des  acides  m 
les  sds,  cette  modification  possible  ne  savait  être  fiMdemeotdé- 
montrée,  car,  si  Ton  concentre  la  Uqneur  pour  obtenir  nne  ciîctd- 
lisation,  on  retronve  les  deux  sels  qui  ont  été  employés.  Gependaot, 
si  l'un  des  sels  est  coloré  d'une  nuaûère,  et  qu'en  le  combinant  au- 
trement il  produise  un  sel  d'une  couleur  difFérente,  on  a  ainsi  on 
moyen  de  reconnaître  qu'il  y  a  réaction.  Le  sulfate  de  cuirre  est 
bleu ,  et  le  chlorure  est  vert;  si  V(m  mêle  des  dissolutions  de  sul- 
fate de  cuivre  et  de  chlorure  de  sodium,  la  liqueur  verdit  :  fl  est 
donc  évident  qu'il  se  forme  du  chlorure  de  cuivre,  et  qn'ily  aquatie 
sels  au  lieu  de  deux. 

^  Si  les  dissolutions  peuvent  fnrmer  un  sel  double  qui  soit  très; 
soluble,  comme  Talun  de  soude  ^f on  ne  s'apercevra  pas  de  li 
réactiou;  mais,  si  l'on  év^>ore  convenablement  la  Uqueur,  on  ob- 
tiendra par  le  refroidissement  une  cristallisation  qui  ne  sera 
formée  ni  de  l'un  ni  de  l'autre  des  deux  sels  employés,  mais  bien  un 
sel  nouveau  contenant  les  deux  bases ,  c'est-à-dire  un  sel  double. 
Souvent  ce  nouveau  sel  a  une  solubilité  moins  grande  que  celle  de 
ses  composants,  comme  l'alun  de  potasse  ou  d'ammoniaque  :  dans 
ce  cas,  on  ne  tarde  pas  à  le  voir  cristalliser  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'avoir  recours  à  Tévaporation. 

Lorsque  Ton  mêle  les  dissolutions  de  deux  sels  dont  l'acide  de 
l'un  puisse  faire  avec  la  base  de  l'autre  un  sel  insoluble,  il  y  a  tou- 
jours décomposition  des  deux  sels  qui  échangent  leurs  bases  et 
leurs  acides  ;  et  l'on  dit  alors  qu'il  y  a  double  décomposition.  Si  Fun 
d'eux  est  un  sel  haloïde ,  tel  qu'un  chlorure ,  la  réaction  est  la 
même. 

Ainsi,  lorsqu'on  verse  une  dissolution  de  sulfate  de  soude  dans 
une  de  nitrate  de  baryte ,  le  sulfate  de  baryte  insoluble  se  forme 
immédiatement  et  se  précipite  :  cette  réaction  est  souvent  employée 
pour  doser  l'acide  sulfurique  ou  la  baryte  dans  les  analyses  : 

NaO,  SO^  +  BaO,  NO*  =  NaO,  NO*  -h  BaO,  SO'. 

Si  l'on  verse  une  dissolution  de  chlorure  d»  sodium  dans  celle  de 
nitrate  d'argent^  il  y  a  de  même  double  décomposition^  parce  que 
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le  chlorure  d'argent  est  insoluble;  et  cette  propriété  est  utilisée 
dans  les  analyses  pour  doser  le  chlore  ou  l'argent  : 

NaCl  -h  AgO,  NO^  =  NaO,  NO^  +  AgCl. 

Cette  réaction  peut  avoir  lieu  de  même  quand  le  sel  qui  peut 
se  produire  est  seulement  moins  soluble  que  les  deux  sels  en  présence. 
Cette  réaction  est  souvent  utilisée  dans  les  arts.  Ainsi,  dansFeau-mère 
des  marais  salants,  il  y  a  du  chlorure  de  sodium  et  du  sulfate  de 
magnésie  qui  restent  mêlés  sans  réagir  Tun  sur  l'autre  à  des  tem- 
pératures supérieures  à  0®;  mais,  si  la  température  baisse  à —  i  ou-2*» 
le  sulfate  de  soude  étant  très-peu  solube  à  cette  température ,  la 
double  décomposition  s'opère,  et  Ton  a  la  réaction  suivante  : 

NaCl  -4-  MgO,  SO'  =  NaO,  SO^  -+-  MgCl. 

M.  Balard  a  fait  une  heureuse  application  de  cette  réaction  pour 
obtenir  ainsi  de  grandes  quantités  de  sulfate  de  soude  ne  contenant 
pas  de  fer. 

Quelquefois ,  pour  obtenir  cette  réaction ,  il  faut  évaporer  le 
mélange  dans  des  conditions  de  température  particulières  néces- 
saires à  la  réaction ,  comme  la  transformation  du  nitrate  de 
soude  en  nitrate  de  potasse  au  moyen  du  chlorure  de  potassium. 
Si  Ton  évapore  à  une  basse  température,  il  n'y  a  pas  de  réaction , 
tandis  que,  si  Ton  fait  bouillir,  la  double  décomposition  s'opère ,  le 
nitrate  de  potasse  étant  beaucoup  plus  soluble  à  cette  température, 
tandis  que  le  chlorure  de  sodium  n'est  pas  sensiblement  plus  so- 
luble à  chaud  qu'à  froid. 

Cet  exemple  montre  qu'une  circonstance,  peu  importante  en 
apparence,  peut  ou  empêcher  ou  déterminer  la  réaction  qi\e  l'on  a 
intérêt  de  produire,  et  que  la  connaissance  du  degré  de  solubilité 
des  divers  sels  aux  différentes  températures  est  d'une  grande  utilité 
praticpie. 

Toutes  ces  réactions,  lorsqu'on  emploie  l'eau  comme  dissolvant, 
changent  lorsqu'on  la  remplace  par  une  autre  menstrue,  comme 
l'alcool,  aussi  bien  pour  l'action  réciproque  des  sels  que  pour  celle  des 
autres  agents.  Un  exemple  suffira  pour  faire  sentir  ces  différences. 

Si  l'on  traite  une  dissolution  aqueuse  de  carbonate  de  potasse  par 
l'acide  acétique ,  l'acide  carbonique  se  dégage  ;  il  reste  de  l'acétate 
de  potasse.  Si,  au  contraire,  on  dissout  de  Facétate  de  potasse  sec 
dans  de  l'alcool  anhydre  et  qu'on  y  fasse  passer  un  courant  de  gaz 
acide  carbonique  sec,  il  se  dépose  du  carbonate  de  potasse,  et  l'acide 
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acétique  est  mis  en  liberté,  parce  que  le  carbonate  de  potasse  est  in- 
soluble dans  cet  alcool. 

L'action  de  double  décomposition  peut  s'exercer  aussi  entre  un 
sel  dissous  et  un  sel  insoluble  :  cette  réaction  s'opère  toutes  les  fob 
que  Tacide  de  sel  soluble  peut  produire  un  nouveau  sel  insoluUe  avec 
la  base  du  sel  primitivement  insoluble  aussi,  et  qu'en  même  temps 
la  base  du  sel  dissous  peut  produire  un  sel  soluble  avec  Tacide  de 
sel  insoluble.  Ce  mode  de  réaction  remarquable,  observé  d'abord 
par  Dulong,  est  souvent  employé  pour  reconnaître  la  nature  des 
éléments  constitutifs  des  sels  insolubles,  et  surtout  de  Tacide. 

11  faut,  pour  que  la  réaction  s'opère  complètement,  qu'il  y  ait  un 
excès  de  sel  soluble  qui  agit  et  par  la  masse ,  et  par  l'affinité  plus 
grande  de  sa  base  pour  Tacide  du  sel  insoluble;  il  faut  en  outre  faire 
bouillir ,  et  entretenir  Tébullition  longtemps. 

Cette  affinité  plus  grande  d'une  base  pour  un  acide  que  celle  de  la 
base  qui  était  combinée  avec  lui  n'est  pas  d'une  valeur  absdue  ;  elle 
varie  selon  les  circonstances,  qui  peuvent  faire  prévoir  quels 
seront  les  effets  probables  de  l'action  de  deux  sels  l'un  sur  l'autre. 
Ces  conditions  sont  :  i»  les  quantités  respectives  de  matières  en  dis- 
solution ;  2®  la  température  ;  3®  la  proportion  d'eau  qui  tiendra  les 
corps  en  dissolution.  Cette  dernièrecause  de  modification  estsouvent 
très-importante  pour  les  réactions;  en  effet,  si  l'on  dissout  du  carbo- 
nate de  potasse  ou  de  soude  dans  au  moins  8  fois  leur  poids  d'eau^ 
et  que  l'on  fasse  bouillir  la  dissolution  avec  de  la  chaux,  on  aura  : 

KO  ou  NaO,  CO^  -f-  GaO  =  CaO,CO^  +  KO  ou  NaO  ; 

c'est-à-dire  que,  dans  ce  cas,  la  chaux  s'emparera  de  l'acide  carbo- 
nique, et  la  potasse  ou  la  soude  deviendront  libre.  Lorsque,  au  con- 
traire, on  fera  bouillir  une  dissolution  de  potasse  ou  de  soude  avec 
du  carbonate  de  chaux  et  2  ou  3  fois  seulement  leur  poids  d'eau, 
la  potasse  ou  la  soude  s'empareront  de  l'acide  carbonique,  la  chaux 
deviendra  libre  à  son  tour,  et  l'on  aura  : 

CaO,  CO^  -f-  KO  ou  NaO  =  KO  ou  NaO,  CO^  +  CaO. 

Ainsi  la  différence  entre  les  quantités  d'eau  intervenant  suffit 
pour  produire  des  effets  inverses* 

Quoique  les  tables  d'affinités  décroissantes  des  diverses  bases 
pour  chaque  acide  ne  soient  pas  exactes  dans  le  sens  absoJudu  mot, 
il  y  a  cependant  une  sorte  de  loi  qui  résulte  de  l'observation  :  c'est 
qu'en  général ,  quand  plusieurs  sels  sont  en  dissolution  dans  un 
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même  liquide,  les  bases  et  les  acides  les  plus  puissants  sont  combinés 
«nsemble^  et  Ton  se  fonde  en  partie  sur  ce  principe  pour  décider 
que  telles  bases  et  tels  acides  sont  unis  de  préférence  entre  eux  dans 
les  analyses  d'eaux  salines^  et  en  outre  aussi  d'après  les  rapports 
respectifs  qui  existent  entre  les  divers  acides  et  bases. 

Action  par  voie  sèche. 

L'action  de  la  chaleur  peut  aussi  opérer  de  doubles  décompo- 
sitions :  si  l'on  chauffe  un  mélange  de  deux  sels  différents^  fixes, 
mais  dont  l'acide  de  l'un  puisse  faire  avec  la  base  de  l'autre  un  sel 
volatil,  la  double  décomposition  s'opérera  toujours. 

La  préparation  de  plusieurs  sels  est  fondée  sur  ce  principe.  Si  Ton 
chauffe  convenablement  un  mélange  de  chlorure  de  sodium  et  de 
sulfate  d'ammoniaque,  on  produit  du  chlorhydrate  d'ammoniaque 
volatil  et  du  sulfate  de  soude  qui  est  fixe  : 

NH^O,  SO^  -h  NaCl  «  NaO,  SO^  4-  NH^Cl. 

La  réaction  s'opère  parce  que  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  est 
plus  volatil  que  le  sulfate. 

.  Si  l'on  chauffe  à  une  température  convenablement  élevée  un 
mélange  de  deux  sels  fusibles,  dont  l'acide  de  l'un  puisse  faire  avec 
la  base  de  l'autre  un  sel  infusible  ou  moins  fusible  que  chacun  des  . 
deux  sels  employés ,  la  réaction  aura  toujours  lieu.  Par  exemple  du 
chlonire  de  calcium  et  du  sulfate  de  baryte;  on  obtiendra  du  chlo- 
rure de  barium  et  du  sulfate  de  chaux. 

BaO,  SO^  -h  CaCl  =  CaO,  SO^  +  BaCl. 

L'ensemble  des  lois  que  suivent  les  sels  en  réagissant  les  uns  sur 
les  autres  dans  ces  diverses  circonstances  a  été  déterminé  par 
Bertholet,  et  exposé  dans  ssiStatiqm  chimique.  C'est  pourquoi  on  les 
nomme  lois  de  Beriholet. 

CARACTÈRES  DISTINGTIFS  DES   DIFFÉRENTS  GENRES  DE  SELS. 
—  SELS  HALOÏDBS. —  CHLORURES. 

La  plupart  des  chlorures  métalliques  sont  solubles  dans  Teau;  quel- 
ques-uns sont  décomposés  par  elle  :  ce  sont  les  chlorures  d'antimoine 
et  de  bismuth.  Deux  seulement  sonttoutà  fait  insolubles,  ce  sont  :1e 
chlorure  d'argent  et  le  sous-chlorure  de  mercure;  le  chlorure  de 
plomb,  presque  insoluble  à  froid,  est  sensiblement  soluble  dans  l'eau 
bouillante.  Presque  tous  les  chlorures  sont  solides^  quatre  sont  li- 
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quides  ;  Iq  perchlorure  de  manganèse,  le  perchlonire  de  chrome, 
lëbichlorure  d'étain^  le  bichlorurede  titane,  correspondant  asx 
acides  permanganique ,   perchromique ,  stanniqiie  et    titmoique. 

Beaucoup  de  chlorures  sont  solubles  dans  Talcool,  quelques-uns 
dans  réther,  cdui  d'or  entre  autres. 

Tous  les  chlorures  sont  fusibles  à  une  température  plus  ou  moins 
élevée;  presque  tous  ceux  des  cinq  premières  sections^  et  ceux  de 
mercure  d'argent,  d'osmium,  sont  volatils  ;  ceux  d'or,  de  platine,  etc., 
de  la  sixième  section,  sont  décomposés  par  la  chaleur  :  le  chlore  se 
dégage  entièrement ,  les  métaux  restent  isolés. 

Lorsqu'on  fait  intervenir  simultanément  Tair  et  la  chaleur,  on 
grand  nombre  d'entre  eux  sont  décomposés,  principalement  ceux  des 
métaux  de  la  troisième  section  :  tantôt  Toxygènese  combme  avec  le 
métal,  et  chasse  tout  le  chlore  ;  tantôt  il  ne  se  combine  qu'avec  une 
portion  du  métal ,  en  éliminant  une  quantité  correspondante  de 
chlore,  d'où  il  résulte  ce  que  l'on  nomme  un  oxycMoture.  L'air  on 
l'oxygène  sont  sans  action  sur  les  chlorures  des  métaux  de  la  sixième 
section,  qui  ont  beaucoup  moins  d'affinité  pour  l'oxygène  que  pour 
le  chlore. 

L'hydrogène  réduit  tous  les  chlorures  des  métaux  des  quatre 
dernières  sections  :  il  est  tout  à  fait  sans  action  sur  ceux  des  deux 
premières.  La  température  à  laquelle  cette  réaction  s'opère  varie; 
elle  peut  être  très-peu  élevée  pour  ceux  de  la  sixième,  mais  il  faut 
1^  porter  au  rouge  pour  les  autres. 

Le  nitrogène  est  sans  action  sur  les  chlorures. 

On  peut  présumer  que  le  fluor  déplacerait  le  chlore.  Cependant  on 
sait  qu'au  contraire  le  chlore  chasse  le  fluor  du  fluorure  d'argent; 
mais  ce  cas  peut  être  une  exception  due  à  l'extrênfie  affinité  de  ce 
corps  pour  l'argent.  Le  brome  et  l'iode  sont  sans  action. 

Le  soufre  décompose  quelques  chlorures ,  mais  aucun  de  ceux 
des  deux  premières  sections.  La  réaction  s'opère  quelquefoisà  froid 
avec  quelques  perchlorures  :  l'action  est  assez  vive  pour  qu'il  y  ait 
production  de  lumière  ;  le  soufre  se  combine  souvent  en  même  temps 
avec  le  chlore  et  avec  le  métal. 

Le  sélénium  produirait  des  effets  analogues.  Le  phosphore,  l'ar- 
senic, décomposent  les  chlorures  des  quatre  dernières  sections,  en 
se  combinant  de  préférence  avec  le  chlore,  avec  les  chlorures  de  la 
sixième  section,  dont  ils  laissent  le  métal  libre  ;  avec  ceux  des  trois 
précédentes,  ils  se  combinent  souvent  en  même  temps  avec  les  mé- 
taux. 
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Le  carbone ,  le  bore  et  le  silicium  n'exercent  aucune  action  sur 
ces  composés. 

Les  métaux  suivront  la  loi  générale^  c'est-à*dire  que  les  métaux 
d'une  section  décomposeront  les  chlorures  des  métaux  des  sections 
suivantes.  Cependant,  lorsqu'un  chlorure  très-volatil  peut  se 
former  par  le  mélange  d'un  chlorure  avec  un  métal  d'une  section 
suivante^  sa  décomposition  pourra  s'opérer,  seulement  sous  l'in- 
fluence de  la  chaleur;  mais,  dans  tous  les  autres  cas,  la  loi  géné- 
rale se  maintient^  et  ce  n'est  que  par  son  application  que  Ton  peut 
se  procurer  la  plupart  des  métaux  de  la  seconde  section  ,  l'alu- 
minium y  par  exemple. 

On  a  vu  que  presque  tous  les  chlorures  sont  solubles  dans  l'eau  : 
mais  quelques-uns  se  combinent  avec  elle^  et  l'union  est  si  intime 
qu'il  est  impossible  de  les  rendre  anhydres  sans  les  décomposer  :  il 
se  produit  de  l'acidie  chlorhydrique  qui  se  dégage  et  im  oxyde  qui 
reste^  ou  il  se  forme  quelquefois  un  oxychlorure;  cesont  en  général 
les  perchlorures,  les  chlorures  acides,  et  ceux  de  la  seconde  section. 
Cependant  les  chlorures  delà  première  et  de  la  sixième  peuvent  être 
séparés  de  l'eau  qui  les  dissout,  sans  aucune  altération.  Ces  décompo- 
sitions s'opèrent  souvent  sans  évaporation,et  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'élever  la  température ,  mais  par  le  simple  mélange  de  l'eau,  par 
exemple,  avec  les  chlorures  de  bismuth  et  d'antimoine. 

Dans  le  principe ,  on  nommait  les  chlorures  hydrochlorates  ;  on 
ne  changea  la  dénomination  que  lorsqu'il  fut  démontré  que  dans  le 
sel  marin  il  n'y  avait  ni  hydrogène  ni  oxygène,  mais  seulement  du 
chlore  et  du  sodium.  Il  est  cependant  probable  que  quelques 
chlorures  hydratés  peuvent  être  considérés  comme  des  chlorhydrates, 
puisqu'on  ne  peut  les  ramener  à  l'état  de  chlorures  anhydres. 

On  s'est  servi  du  sel  ammoniac  que  l'on  obtient  par  les  gaz 
chlorhydrique  et  ammoniac  seuls,  pour  démontrer  la  certitude 
de  l'existence  des  chlorhydrates;  mais  cette  raison  est  moins  con- 
cluante que  la  précédente ,  lorsqu'on  admet  celle  de  l'ammo- 
nium; car,  lorsqu'on  met  l'acide  chlorh;^drique  HCl  en  contact 
avec  l'ammoniaque  NH^,  on  peut  conclure  que  l'acide  chlorhydrique 
cède  son  hydrogène  à  l'ammoniaque  pour  former  l'ammonium  NH< 
qui  se  combine  au  chlore,  et  que  l'on  peut  nommer  ce  composé  chlo- 
rure d'ammonium  NH^,  Cl,  et  non  pas  chlorhydrate  d'ammx)niaque 
NH^HCl. 

Quelle  que  soit  l'opinion  que  l'on  admette  au  fond ,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  qu'un  chlorure  en  dissolution  dans  l'eau  peut  toujours, 
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sans  inooDvénieiit,  être  coùàéété  comme  mi  chlorfaydraie  ;  car,  si 
Ton  traite  la  dissolution  d'un  chlorure  par  celle  d'un  oxyde ,  on 
précipite  l'oxyde  du  métal  qui  est  combiné,  si  cet  oxyde  est  in- 
sduble.  Ainsi ,  si  l'on  traite  une  dissolution  de  chlorure  de  cuivre 
par  de  la  potasse^  on  aura  un  précipité  d'oxyde  de  cuivre  et  une  dis- 
solution de  chlorure  de  potassium  : 

CuQ,  HO  4-  KO  =  Ka,  HO  +  Cu  0. 

On  peut  donc  avec  assez  de  raison  siq[>poser  que  c'est  du  chlor- 
hydrate de  cuivre,  et  que  l'on  peut  écrire  aussi  bien  l'équation 
ainsi  qu'il  suit  : 

CuO,  Ha  H- KO  =  KO,  HQ  +  CuO. 

En  réalité,  les  chlorures,  comme  tous  les  autres  composés  ha- 
Icndes,  se  comportent^  lorsqu'ils  sont  dissous,  conune  s'ils  étaient 
composés  d'un  acide  hydrique  et  d'une  oxybase.  Berzâius  a  donc  eu 
raison  de  les  constituer  comme  de  véritables  sels,  mais  d'un  autre 
ordre  que  les  sels  proprement  dits. 

Action  des  acides  sur  les  chlorures. 

Les  acides  hydriques  de  la  famille  du  chlore  sont  sans  actioosur 
les  chlorures,  si  ce  n'est  en  général  en  se  combinant  avec  eux.  lise 
forme  alors  avec  l'acide  chlorhydrique  des  chlorhydrates  de  chlorure: 
le  chlorure  d'or  cristallisé  est  une  combinaison  de  ce  genre.  Les 
acides  hydriques  de  la  famille  du  soufre  agissent  au  contact  d'une 
manière  remarquable  :  ils  décomposent  le  plus  grand  nombre  de  ceux 
des  trois  dernières  sections ,  tant  dissous  qu'anhydres  ;  il  y  a  pro- 
duction d'acide  chlorhydrique  et  de  sulfure  ou  de  séléniure  métal- 
lique, etc.  Ceux  des  métaux  de  la  troisième  section  et  de  manga- 
nèse sont  aussi  décomposés  à  froid,  quand  ils  sont  à  l'élat  deperchlo- 
rure  ;  lorsqu'on  les  fait  agir  àchaud,  ils  se  combinent  avec  le  chlore, 
seulement  pour  quelques  chlorures  de  la  dernière  secticm,  et  le  métal 
reste  seul. 

L'acide  sulfurique  hydraté  décompose  les  chlorures,  l'eau  se  dé- 
compose en  même  temps,  et  l'on  obtient  de  l'acide  chlorhydrique 
et  un  sulfate.  On  a  vu  que  la  préparation  de  l'acide  chlorhydrique 
était  fondée  sur  ce  genre  de  réaction  :  c'est  seulement  par  la  pré- 
sence de  l'eau  que  l'acide  sulfurique  agit;  car,  loi*squ'il  est  anhydre, 
il  ne  décompose  pas  les  chlorures  secs.  L'acide  sélénique  hydraté, 
agissant  de  la  même  manière,  produirait  un  séléniate. 

L'acide  nitrique  décompose  facilement  tous  les  chlorures  solu- 
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bles;  il  se  décompose  lui-même  en  partie;  il  se  forme  un  nitrate, 
du  chlore  et  de  l'acide  nitreux;  la  réaction  s'opère  entre  2  équiva- 
lents de  chlorure  et  3  d'acide  nitrique  : 

2  RCl4-  3N0^  =  2  (RO^NO^)  +  2  Cl  +  NO  3. 

L'action  n'«  lieu  quedifiicilementsur  les  chlorures  insolubles  ;  elle 
est  même  nulle  sur  le  chlorure  d'argent. 

L'acide  phosphorique  hydraté^  comme  tout  acide  peu  volatil^  les 
décompose  de  la  même  manière  que  J'acide  sulfurique« 

Les  chlorures  peuvent  se  combiner  entre  eux;  dans  ce  cas» 
comme  dans  toute  formation  de  sel  double,  Fun  deux  fait  fonction 
d'acide  et  l'autre  de  base. 

Les  chlorures  sont,  en  effet,  constituéscomme  les  oxydes,  et  le 
tableau  de  la  composition  des  chlorures  serait  presque  identique- 
ment la  reproduction  de  celui  des  oxydes ,  en  substituant  le  sym- 
bole du  chlore  à  celui  de  Toxygèné. 

On  trouve  donc  des  sous-cÛorures  dont,  la  formule  est  R'Cl,  des 
protochlorures  RGl,  des I  de  chlorures  R^CH,  des  sesquichlorures 
R'Cl',  des  biclorures  RCl*,  des  trichlorures  RCP,  etc. 

Les  chlorures  sont^  de  même  que  les  oxydes,  basiques,  indifférents, 
acides,  salins;  il  y  a  donc  des  clhorobases  et  des  chloracides,  qui  peu- 
vent aussi  bien  se  combiner  ensemble  que  les  oxybases  et  les 
oxacides,  et  produire  des  chlorosels.  Berzéliusdésigne,tousles  chlo- 
rures qui  sont  des  chloracides  par  le  nom  de  chlorides;  ce  qui  a 
l'avantage  de  faire  connaître  leur  aptitude  acide. 

Préparation  des  chlorures. 

On  peut  obtenir  les  chlorures  par  un  grand  nombre  de  pro- 
cédés : 

i®  En  traitant  les  métaux  par  le  chlore  gazeux  et  sec  :  l'afiinité 
est  souvent  assez  grande  pour  qu'il  ne  soit  pas  nécessaire  de 
chauffer  le  métal;  l'appareil  doit  être  modifié  selon  le  plus  ou 
moins  de  volatilité  du  chlorure  que  l'on  veut  obtenir. 

S'il  est  peu  volatil,  on  se  contente  de  faire  arriver  le  chlorure  sec 
sur  le  métal  placé  dans  un  tube  de  verre  posé  horizontalement  sur 
une  grille,  afin  de  pouvoir  chauffer  au  besoin  :  le  métal  est,  soit  en 
fils  fins,  comme  pour  préparer  le  chlorure  de  fer,  soit  en  Umaille 
dispersée  dans  la  longueur  du  tube  :  si  le  chlorure  est  très-volatil , 
Textrémité  du  tube  se  rend  dans  un  ballon  ou  dans  un  flacon 
séchés  avec  soin,  et  convenablement  refi*oidis  pour  condenser 
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toute$  168  vapeurs.  Ce  procédé  est  employé  prîncipalemmit  lorsqu'on 
.veut  obtepir  les  chlorures  anhydres. 

2*"  Lorsque  le  métal  peut  décomposer  Tacide  chlorhydrique  y  soit 
à  chaud  soit  à  froid ,  on  les  obtient  facilement  par  leur  réaction 
mutuelle  :  le  métal  s'empare  du  chlore,  et  Vhydrogène  se  dégage. 
Ce  procédé  ne  peut  s'exécuter  qu'avec  les  métaux  des  première  et 
troisième  section  et  Tétain  ;  il  ne  sert  habituellement  que  pour 
le  fer,  le  zinc  etl'étaîn. 

3»  Quelques  chlorures  métalliques  cèdent  facilem^t  tout  on 
partie  de  leur  chlore  à  d'autres  métaux.  Le  chlorure  de  mercure 
est  dans  le  premier  cas;  c'est  principalement  pouf  obtenir  les 
chlorures  très-volatils,  comme  le  bichlorure  d'étain,  le  chlorure  d'an- 
timoine, de  bismuth,  etc. ,  qu'il  est  employé.  Le  chloiftire  de  cuivre 
cède  facilement  la  moitié  de  son  chlore,  et  cette  propriété  est  uti- 
lisée afin  de  chlorurer  l'argent  dans  le  procédé  américain  employé 
pour  Tobtention  de  ce  métal.  Dans  ce  dernier  cas,  on  opère  à 
froid  et  avec  l'intervention  de  l'eau. 

40  Beaucoup  d'oxydes  sont  décomposés  par  le  chlore  sec,  Mm 
rinfluence  de  la  chaleur.  Le  chlore  se  sub^tue  à  l'oxygène  qui  se 
dégage.  Ce  procédé  n'est  usité  que  dans  leslab(M*atoires,  pour  mon- 
trer que  dans  un  certain  nombre  de  cas  la  réaction  est  possible, 
car  il  ne  présente  aucun  avantage. 

5°  Un  certain  nombre  de  chlorures  anhydres  ne  peuvent  être  ob- 
tenus directement  par  le  chlore  sur  le  métal,  soit  parce  que  le  métal 
serait  trop  coûteux ,  soit  parce  qu'il  serait  trop  difticile  à  préparer. 
On  a,  dans  ce  cas ,  recours  à  l'oxyde  ;  mais  beaucoup  d'oxydes  ne 
peuvent  être  décomposés  par  l'action  du  chlore  seule,  dont  l'affinité 
pour  le  métal  n'est  pas  assez  énergique  pour  détruire  sa  combinaison 
avec  l'oxygène.  Dans  ce  cas,  on  fait  agir  deux  affinités,  celle  du 
chlore  pour  le  métal,  et  cellç  du  carbone  pour  l'oxygène,  de  la  même 
manière  que  pour  faire  le  chlorure  de  silicium  :  on  obtient  toujours 
ainsi  ceux  d'aluminium,  de  glucinium,  de  titane,  etc. 

6''  Les  sulfures  métalliques  sont  presque  toujours  décomposables 
par  l'acide  chlorhydrique,  à  moins  que  ce  ne  soient  quelques  persul* 
fùres,  comme  le  bisulfure  de  fer.  Si  l'acide  chlorhydrique  ne  peut 
agir  seul,  on  doit  avoir  recours  à  l'eau  régale.  Lorsque  Ton  emploie 
l'acide  chlorhydrique  seul,  le  chlore  s'unit  au  métal,  etrhydr(^ène 
au  soufre;  on  obtient  presque  toujours  ainsi  le  chlorure  d'anti- 
moine, et  les  chlorures  de  barium  et  de  strontium.  L'opération  doit 
être  faite  avec  quelques  précautions.  Si  l'on  ne  veut  pas  recueillir 
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l'acide  sulfhydrique,  il  fkut  renflammer^  et  agir  en  outre,]  s'il  est 
possible^  en  plein  air. 

T  Le  petit  nombre  de  chlorures  insdubles,  chlorure  d'argent^  sous- 
chlorure  de  mercure,  chlorure  de  plomb,  peuvent  être  obtenus  par 
la  voie  des  doubles  décompositions ,  qui  est  le  plus  commode. 

Usages. 

On  emploie  un  grand  nombre  de  chlorures  :  le  chlorure  de  so- 
dium, qui  est  le  plus  abondant,  pour  les  usages  domestiques  et  les 
arts;  ceux  de  potassium,  de  barium,  d'ammonium,  djétain,  de  fer, 
de  zinc,  de  manganèse,  d'antimoine,  de  mercure,  etc...,  dans  les 
arts,  les  laboratoiresetla  médecine  :  iln'en  seraquestion  que  kn^sque 
nous  traiterons  des  métaux  en  particulier. 

Etat  naturel. 

On  trouve  dans  la  nature  ceux  de  sodium,  de  potassium,  de 
magnésium,  de  calcium,  de  mercure,  d'argent. 

Carac^res  distinctifs  des  chlorures. 

Presque  tous  les  chlorures  sont  solubles:  les  chlorures  qui  sont  inso* 
lubies,  et  que  nous  avons  cités,  servent  à  reconnaître  ceux  qui  sont  en 
dissolution.  En  effet,  un  chlorure  en  dissolution  donnera  un  précipité 
blanc  cailleboté  avec  le  nitrate  d'argent;  ce  précipité  est  insoluble 
même  dans  l'acide  nitrique,  et  soluble  dans  l'ammoniaque;  il  se 
colore  peu  àrpeu  en  violet,  puisen  brun-noirâtre  par  l'action  de  la  lu- 
mière diffuse,  et  instantanément  par  l'action  directe  delà  lumière 
solaire  et  même  de  la  lumière  électrique.  Ce  précipité  esttrès-soluble 
dans  les  hyposulfites,  et  un  peu  dans  leschlorures  alcalins  et  l'acide 
chlorhydrique. 

Beaucoup  de  chlorures  traités  par  l'acide  sulfurique  dégagent  de 
l'acide  chlorhydrique;  tous,  traités  par  cet  acide,  après  qu'ils  ont 
été  mêlés  avec  du  bioxyde  de  nmnganèse,  dégagent  du  chlore. 

BROMURES. 

L'analogie  qui  existe  entre  le  brome  et  le  chlore  se  retrouve  dans 
leurs  combinaisons,  et  Thistoire  des  bromures  n'est  presque  que  la 
répétition  de  celle  des  chlorures.  Gomme  eux,  ils  sont  presque  tous 
solubles  dans  l'eau;  ceux  d'argent  et  de  plomb ,  et  le  sous-bromure 
deniercure,sont  insolubles;  ils  sont  solides,  fusibles,  volatils,  quoiqu'à 
uii  moindre  degré  que  ies  chlorures. 
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L'oxygène  et  Fair  agissent  sur  les  bromures  de  la  même  manière 
que  sur  les  chlorures.  D  est  probable  que  tous  les  autres  métalloïdes 
agissent  de  la  même  £EKK)n.  Mais  le  chlore  décompose  les  bromures: 
il  se  combine  avec  les  métaux ,  et  le  brome  est  mis  en  liberté.  La 
préparation  du  brome  est  fondée  sur  cette  réaction. 

Les  acides  se  comportent  à  peu  près  comme  avec  les  chl<mires  :  ce- 
pendant l'acide  sulfurique  n'en  dégage  pas  de  l'acide  bromhydriqoe 
pur;  il  est  toujours  accompagné  de  vapeur  de  brcnne.  Si  Ton  qoote 
du  bioxyde  de  manganèse  et  qu'on  les  traite  par  Facide  suUuriqae^ 
on  voit  immédiatement  des  vapeurs  rouges  qui  se  dégagent  :  c'est  le 
brome  qui  est  volatilisé  ^  la  température  s'élevant  un  peu  par  la  ré- 
action. 

Les  métaux  se  comportent  avec  les  bromures  conmie  avec  les 
chlorures^  c'est-à-dire  que  l'action  dépend  des  sections  tant  du  mé- 
tal combiné  que  du  métal  que  l'on  faire  réagir. 

Les  bromures  offrent  les  mêmes  compositions  que  les  chlorures, 
et  peuvent  être  basiques^  indifférents^  salins  ou  acides;  les 6rom- 
a4ndes  peuvent  se  combiner  avec  les  bromobcues;  et  de  plus  les  brom- 
macides  peuvent  aussi  former  des  combinaisons  avec  les  chloruba- 
ses.  etlesbromobasesavecles  chloracides.  L'acide  bromhydricpie 
se  combine  avec  quelques  bromures^  en  produisant  des  bromhy- 
drates  de  bromures. 

L'affinité  du  brome  pour  les  métaux  est  un  peu  moins  énei^ique 
que  celle  du  chlore.  Cependant  ils  se  combinent  quelquefois  direc- 
ment  avec  production  de  vive  lumière^  par  exemple  Pétain  ^  l'an- 
timoine^ le  potassium^  le  sodium  /et  probablement  tous  les  métaux 
alcalins,  en  produisant  une  détonation. 

Quelquefois,  pour  préparer  les  bromures,  on  emploie  le  bromeen 
dissolution  dans  l'eau  :  il  a  encore  assez  de  force,  en  cet  état,  pour 
dissoudre  l'or;  le  bromure  de  fer  se  prépare  souvent  de  cette  manière. 

Lorsqu'on  fait  passer  du  brome  en  vapeur  sur  les  oxydes  ou  sor 
les  carbonates  des  métaux  de  la  première  section  et  quelques  autres 
chauffés  au  rouge,  on  chasse  l'oxygène,  et  l'on  produit  des  bromures; 
il  y  a  même  incandescence  avec  les  oxydes  de  la  première  section. 
L'acide  bromhydrique  gazeux  et  sec  produit  aussi  des  bromures 
par  son  action  directe  sur  les  métaux  des  première  et  troisième 
section  et  sur  l'étain  :  l'hydrogène  se  dégage  ;  ce  gaz  dissous  dans 
l'eau  produit  le  même  résultat. 

Les  bromures  n'ont  d'usage  que  dans  les  laboratoires.  On  ne 
trouve  dans  la  nature  que  les  bromures  de  potassium ,  peut-être  de 
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sodium  y  de  magnésium  >  et  enfin  d'argent  dans  cpidques  minerais 
d'Amérique,  principalement  au  Mexique  et  au  Chili. 

Caractères, 

Les  bromures  traités  par  Tacide  sulfurique  concentré  donnent  de 
Facide  bromhydrique  qui  produit  des  vapeurs  blanches  auxquelles 
sont  toujours  mêlées  des  vapeurs  de  brome.  Si  l'on  ajoute  du 
bioxyde  de  manganèse,  on  n'obtient  que  des  vapeurs  de  brome. 

Un  bromure  en'dissolution,  traité  par  du  chlore^  est  décomposé  ;  et 
laliqueur  se  colore  enbrnn  par  le  bnHneîsolé  qui  s'y  dissout;  si  on 
le  traite  par  une  dissolution  de  nitrate  d'argent ,  on  obtient  un  pré^ 
cipité  blanc  qui  bnmit  sous  l'influence  de  la  lumière,  sans*passer  par 
la  teinte  violette  que  présente  lé  chlorure  :  ce  précipité  est  inso- 
luble dans  l'acide  nitrique,  soluble  dans  l'ammoniaque,  mais  moins 
facilement  que  le  chlorure. 

lODURES. 

Les  iodures  se  présentent  avec  les  mêmes  caractères  que  les  chlo^ 
rares  et  bromures  ;  les  différences  au  moins  sont  très-faibles. 

Tous  sont  solides;  beaucoup  d'entre  eux  sont  solubles;  quelques-  « 
uns  sont  décomposés  par  l'eau  :  beaucoup  d'iodures  offrent  de  belles 
couleurs,  qui  malheureusement  sont  ou  fugaces  ou  altérables.  Tous 
sont  volatils  ;  les  iodures  de  la  sixième  section,  hors  ceux  de  mercure 
et  d'ai^ent ,  sont  décomposés  par  la  chaleur. 

L'air  et  l'oxygène  décomposent  la  plupart  des  iodures  à  la  chaleur 
rouge  ;  les  iodures  des  métaux  alcalins^  de  plomb  et  de  bismuth,  sont 
seuls  inaltérables  dans  ce  cas  ;  ceux  des  métaux  alcalins  terreux  sont 
transformés  en  oxy-iodures.  Lorsque  les  iodures  sont  en  dissolution, 
ils  sont  décomposés  par  l'action  de  l'oxygène  de  l'air  :  il  se  forme  un 
oxyde,  et  de  l'iode  qui  se  dissout  en  même  temps  que  l'oxyde  et  co- 
lore la  liqueur.  Ce  phénomène  est  très-sensible  avec  les  iodures  al- 
calins. Tous  les  iodures  en  dissolution  peuvent  dissoudre  de  l'iode; 
il  se  forme  alors  des  poly-iodures  que  l'on  nomme  souvent  iodures 
iodures.  . 

L'hydrogène  agit  sur  les  iodures  de  la  même  manière  que  sur  les 
Chlorures.  Le  chlore  et  lé  brome  décomposent  les  iodures;  ils  s'em- 
parent du  métal ,  et  l'iode  devient  libre.  Le  soufre,  le  sélénium,  le 
phosphore,  agissent  de  même. 

L'action  des  métaux  dépend,  comme  pour -les  chlorures,  de  la 
section  à  laquelle  appartiennent  le  métal  combiné  et  celui  que  Von 


54S  XÉTAVi. 

feai  tiare  agir,  et  de  la  différence  de  volatilité  ipie  piésenketti 
llodure  préexistant  et  cdoi  qui  peat  ae  former. 

L'acide  sulfurique  ccmcentré  ne  dégage  pas  aensibleiiient  d'acide 
iodhydrîque  des  îodures ,  mais  seulement  de  node,  qui  donne  des 
vapeurs  vMettes.  L'addenitric|ne  produit  le  mémejeffiet^e^ai  1^^ 
est  en  dissolution  dans  l'eau,  llode  isolé  aedépoae  en  poudre  bme. 
L'acide  cblorfaydrique  en  dissolution  n'a  pas  d'aotioDy  maiSy  àPélat 
de  gazetau  rougescHnbre,  il  le  décompose  enpcoduiaaaian  ddoroie 
et  de  Tacide  iodhydrique.  L'adde  bromhydrique  agit  pioiiaiiieniait 
de  la  même  manière.  Lesioduresse  combinait  qudqiiefoiaavae l't- 
cide  iodhydrique ,  etproduisent  des  iodhydrates  d'iodnrea. 

L'acide  suUhydrique  décompose  les  iodores  des  métam  des 
quatrième ,  cinquième  et  sixième  sections,  en  produisant  un  suKîire 
métallique  et  de  l'acideiodliydrique . 

Les  oxydes  métalliques  agissent  sur  les  iodures  suivant  la  loi  géné- 
rale de  Taction  des  bases  sur  les  sels. 

Les  iodures  sont  ou  acides,  ou  basiques,  ou  indifférents.  Les  ioda- 
cides  et  les  iodobases  se  cond)inent  entre  eux  pour  former  des  iodo- 
sels  ou  iodures  doubles  :  ils  peuvent  se  combiner  avec  les  chlorures 
et  les  bromures,  et  même  avec  quelques  oxysels* 

Préparation . 

Les  iodures  peuvent  s'obtenir  dans  beaucoup  de  cas  directement 
par  Faction  de  Tiode  sur  les  métaux,  par  la  voie  sèche  ou  par  la  Toie 
humide,  tantôt  à  froid,  tantôt  à  Faide  d'une  température  qui  n'a 
pas  besoin  d'être  très-élevée.  Ceux  des  métaux  qui  décomposent 
l'eau  par  l'influence  des  acides,  comme  le  fer,  la  zinc,  peuvent  être 
préparés  par  voie  humide. 

Liodure  de  fer,  qui  estemployé  en  médecine,  est  toujours  préparé 
de  cette  manière;  et  l'on  s'en  sert  aussi  pour  obtenir  l'iodurede 
potassium,  en  traitant  l'iodure  de  fer  par  une  dissolution  de  pch 
tasse. 

On  peut  aussi  obtenir  les  iodures  exi  traitant,  par  un  courant  de 
vapeur  d'iode,  les  oxydes  chauffés  au  rouge  ;  les  iodures  alcalins,  au 
moyen  de  leurs  oxydes  ou  carbonates  en  dissolutions  concentrées  et 
l'iode  en  poudre.  Dans  ce  cas,  on  fait  en  même  temps  un  iodure  etun 
iodate,  que  l'on  sépare  facilement,  ce  dernier  étant  très-peu  soluUe; 
mais  il  n'est  pas  nécessaire  de  les  séparer,  car,  si  l'on  chauffe  le 
tout  au  rouge, après  avoir  évaporé  à  siccité,  l'iodate  se  transforme 
entièrementen  iodure,  en  d^pageant  tout  son  oxygène. 
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Les  iodttNt  inaoliibles  peuvent  toujours  être  obtenus  par  voie  de 
double  déeomposltton. 

Usage. 

On  n'emploie  cpie  les  iodures  de  potassium  et  de  fer  :  celui  d'ar- 
gent, comme  le  bromure  et  chlorure  du  même  métal,  n'a  qu'un 
usage  indirect  dans  la  daguerréotypie.  On  se  s^  aussi  en  médé- 
due  de  l'iodure  de  mercure. 

On  ne  trouve  dans  la  nature  qu*un  petit  nombre  d'iodures  :  ceux 
de  potassium,  de  sodium,  accompagnent  les  chlorures  et  bromures 
des  mêmes  métaux  dans  les  sources  salées,  l'eau  de  la  mer,  les 
plantes  marines  et  même  d'eau  douce;  il  s'en  trouve  presque  toujours 
dans  le  nitrate  de  soude  du  Pérou  ;  on  trouve  aussi  l'iodure  d'argent 
dans  quelques  mines  au  Mexique,  au  Chili. 

Caractères. 

Les  iodures,  donnent  des  vapeurs  violettes,  quand  on  les  traite 
par  l'acide  sulfuriqueconcentré,  si  Ton  chaufle ;  par  l'acide  nitrique, 
on  produit  un  dépôt  brun  dans  leurs  dissolutions  :  le  chlore  et  le  brome 
agissent  de  la  même  manière.  Le  chlorure  de  palladium  est  précipité 
par  les  iodures,  ce  qui  les  distingue  et  permet  de  déterminer  la  pro- 
portion d'iode  dans  un  mélange  de  chlorure  et  d'iodure.  Lorsqu^on 
chauffe  un  mélange  d'un  iodure  et  de  bisulfate  de  potasse,  il  y  a  pro- 
duction d'acide  sulfureux  et  de  vapeur  d'iode.  L'iode  pouvant  co- 
lorer très-fortement  l'amidon  en  bleu ,  ce  réactif  permet  de  recon- 
naître la  présence  d'une  quantité  infiniment  petite  d'iodure  dans  une 
dissolution. 

Pour  opérer,  on  fait  une  dissolution  extrêmement  faible  d'amidon, 
et  l'on  choisit  de  préférence  la  fécule  de  pomme  de  terre  ;  il  faut  un 
centième  au  plus  d'amidon  dans  l'eau.  Cette  dissolution,  faite  à  l'é- 
bullitioh,  est  filtrée  :  on  en  ajoute  à  la  liqueur  dans  laquelle  on  sup- 
pose un  iodure  ;  on  mêle  intimement;  puis,  en  faisant  couler  au-des- 
sus, non  pa^  la  dissolution  de  chlore  dans  l'eau,  mais  seulement  Fair 
diargé  de  chlore  qui  se  trouve  dans  lé  flacon,  s'il  y  a  des  traces  d'io- 
dures,  l'iode  est  mis  en  liberté  et  colore  immédiatement  l'amidon;  il 
faut  que  la  dissolution  soit  froide;  car  l'iodure  d'amidon  se  décolore 
par  la  chaleur.  Il  faut  se  garder  de  mettre  un  excès  de  chlore  :  la  co- 
loration pourrait  être  détruite  si  rapidement  que  l'on  n'aurait  peut- 
être  pas  le  temps  de  la  voir.  C'est  pourquoi  l'on  doit  verser  seulement 
Fair  du  flacon.  U  se  produirait ,  par  l'excès  de  chlore  ,  par  suite  de 
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la  décomposition  de  Teau,  de  Tacide  chlorhydrique  et  de  l'acide 
iodicpie^  cpii  ne  colore  pas  l'amidon.  Le  brome  produirait  exactement 
la  même  réaction  que  le  chlore.  Les  iodures  produisent  dans  le  ni- 
trate d'argent  un  précipité  blanc  sale^  insoluble  dans  l'acide  nitrique^ 
presquainsoble  dans  Tammoniaque^  ce  qui  les  distingue  des  dilo- 
rures  et  bromures^  le  précipité  qu'ils  donnent  dans  ce  cas  s'y  dissol- 
vant j  ils  précipitent  en  vert  les  sels  de  sous-oxyde  de  mercure^  en 
rouge  ceux  de  protoxydede  ce  métal,  et  en  jaune  les  sels  de  plomb. 

FLtJORURES. 

Le  fluor  appartient  à  la  famille  du  chlore  ^  quoique  présentant 
d'assez  grandes  diflërences  avec  les  autres  corps  de  ce  groupe;  les 
fluorures  diffèrent  donc  plus  des  chlorures^  bromures  et  iodures, 
que  ceux-ci  entre  eux.  Ainsi  beaucoup  de  ces  trois  genres,  qui  sont 
solubies  et  même  déliquescents,  ont  leurs  correspondants  insolubles 
dans  les  fluorures.  On  obtient  des  chlorures,  etc.,  parfaitement  neu- 
tres, tandisque  tous  les  fluorures  solubies  ont  des  réactions  ou  acides 
ou  basiques;  c'est  pourquoi  l'on  peut  obtenir  un  si  grand  nombre  de 
fluorures  doubles  ou  de  fluosels. 

Les  fluorures  liquides  sont  assez  nQnd)reux  ;  plus  souvent  cepen- 
dant ils  sont  solides  :  ils  sont  généralement  fusibles;  quelques-uns 
seulement  sont  volatils;  plusieurs  sont  odorants. 

On  a  peu  étudié  l'action  des  corps  simples  métalloïdes  sur  les 
fluorures;  on  sait  seulement  cpie  le  chlore,  le  brome  et  l'iode  leur 
enlèvent  quelquefois  à  chaud  une  portion  de  métal  en  produisant 
un  composé  plus  riche  en  fluor.  Cependant  le  chlore  peut  décom- 
poser complètement  les  fluorures  de  mercure  et  d'argent  :  c'est  au 
moyen  de  ce  dernier  qu'on  est  parvenu  à  isoler  le  fluor. 

L'eau,  en  dissolvant  les  fluorures  alcalins,  les  décompose  partiel- 
lement; lorsqu'on  chauJQfe,  l'eau  se  décompose;  une  partie  du  métal 
prend  de  l'oxygène  à  l'eau,  dont  l'hydrogène  s'unit  au  fluor  corres- 
pondant :  l'acide  fluorhydriquequi  en  résulte  se  combine  avec  lapo^ 
tion  de  fluorure  non  décomposé  pour  former  un  fluorhydrate  de 
fluorure.  Les  fluorures  d'antinfoîne  et  de  bismuth  sont  entièrement 
décomposés,  comme  la  plupart  des  sels  de  ces  métaux.  Le  fluorure 
de  calcium  est  tout  à  fait  insoluble  dans  l'eau,  tandis  que  les  chlo- 
rure, bromure  et  iodure  de  ce  métal  sont  très-solubles. 

Les  acides  décomposent  souvent  à  froid  les  fluorures  solubies; 
mais,  dans  ces  conditions,  ils  sont  sans  action  décomposante  :  sur 
ceux  qui  sont  insolubles  dans  l'eau ,  ils  ne  font  que  les  dissoudre. 
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'Sî  Ton  chauffe,  ces  derniers  eux-mêmes  sont  décomposés,  si  l'acide 
employé  est  puissant.  C'est  au  moyen  de  l'action  de  l'acide  sulfuri- 
que  sur  le  fluorure  de  calcium  que  l'on  obtient  l'acide  fluorhydri- 
que,  Teau  cédant  son  oxygène  au  métal  qui  forme  un  sulfate,  et 
son  hydrogène  au  fluor. 

Préparation. 

On  obtient  les  fluorures  par  l'action  directe  de  l'acide  fluorhydri- 
que  sur  les  métaux  de  la  première  et  de  la  troisième  section,  et  sur 
les  oxydes  ou  carbonates.  Lorsque  le  fluorure  que  l'on  veut  obtenir 
est  très-volatil  »  on  peut  le  préparer  en  chauffant  un  mélange  d'un 
fluorure  fixe  par  le  métal,  s'il  est  d'une  section  antérieure.  Les  fluo- 
rures volatils  peuvent  aussi  être  obtenus  en  chauffant  le  mélange 
d'un  fluorure  alcalin  avec  l'oxyde  du  métal,  après  y  avoir  ajouté  de 
l'acide  sulfurique  concentré. 

Les  fluorures  insolubles  sont  facilement  obtenus  par  double  dé- 
composition. 

Un  seul  fluorure  est  employé,  c'est  celui  de  calcium,  qui  sert  dans 
les  laboratoires  à  obtenir  tous  les  autres,  et  dans  les  arts  comme 
fondant  pour  quelques  opérations  métallurgiques  ;  enfin  de  belles 
variétés  d'Angleterre  sont  taillées  en  vases  et  objets  d'ornement. 

On  trouve  dans  la  nature  le  fluorure  de  calcium  et  quelques  fluo- 
rures doubles,  comme  la  topaze ,  etc. 

Caractères. 

Le  caractère  le  plus  remarquable  des  fluorures  est  d'attaquer  le 
verre  lorsqu'on  les  traite  par  l'acide  sulfurique  ;  il  suffit  pour  les 
distinguer  de  tous  les  autres  corps.  Lorsqu'on  les  traite  ainsi,  après 
les  avoir  mêlés  avec  du  sable  siliceux  très-fin  ou  du  verre  pilé ,  et 
que  l'on  recouvre  avec  une  ardoise  uniformément  mouillée  le  creu- 
set dans  lequel  on  opère,  il  s'y  dépose  de  la  silice  en  gelée  blanche, 
facile  à  apercevoir  sur  le  fond  brun  de  ce  couvercle.  Si  les  fluorures 
sont  en  dissolution,  il  faut  les  traiter  par  l'acide  sulfurique  dans  un 
verre  de  montre  que  Ton  a  recouvert  intérieurement  du  vernis  ser- 
vant à  opérer  la  gravure  sur  verre,  et  sur  lequel  on  a  tracé  profondé- 
ment quelques  traits  qui  atteignent  le  verre.  Les  traits  sont  bientôt 
gravés,  mais  polis.  On  distingue  facilement  ces  dissolutions  de  celles 
des  chlorures,  etc.,  parce  qu'elles  ne  donnent  pas  de  précipité  avec 
le  nitrate  d'argent. 
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Les  oombînaiâoiis  du  cyanogène  avec  les  métaux  ont  plus  de  rap- 
port avec  les  chlorures,  etc.^  que  n'en  ont  les  floorares^  quant  aox 
propriétés  chimiques;  cependant  le  plus  grand  nombre  des  cyanures 
est  ou  insoluble  ou  peu  soluble.  Ceux  des  quatre  dernières  sections 
sont  décomposés  par  la  chaleur  seule  ;  il  en  résulte  ou  le  métal  ou 
uti  câfbkit^  métallique.  Les  cyabiires  de  la  première  sectioil  s(Hit  in- 
décomposables. Tous  sont  décomposéii  pal*  le  contact  de  Tair^  quand 
ils  S0nt  en  dissolution  oU  même  humides  :  le  métal  s'oxyde ,  et  y  sll 
est  isilcalin ,  il  absorbe  Taeide  carbonique^  (et  le  cyanure  finit  par  être 
entièrement  déi^mposé.  L'acide  chloriiydrique  les  décompose  en 
produisant  un  chlorure,  tandis  que  son  hydrogène  s'unit  au  cyano- 
gène pour  former  de  l'acide  cyanhydrique  qui  «te  dégage  :  l'acide 
sulfurique  produit  le  même  résultat  avec  les  cyabures  des  métaux 
dé  la  première  et  de  la  troisième  section. 

Chauffés  avec  du  bioxyde  de  manganèse,  ils  se  changent  en  cya- 
nates;  avec  le  soufre^  ils  donnent  des  sulfocyanurë^  (rhodannres 
dfe  Bertélius). 

Les  cyanures  sont  constitués  cotlime  les  chlorures  ^  il  y  a  desrcya- 
nurés  basiques ,  acides ,  indifféirentâ  et  salins. 

Les  cyanures  basilques  peuvent  Se  combiner  avec  les  cyanures 
acides,  et  produire  des  cyanures  doublet  ou  cyano-sels;  ilà  peuvent 
aussi  se  combiner  avec  les  chlorures ,  bromures  et  iodures. 

Les  cyanures  alcalins  se  préparent  en  calcinant  fortement  un 
mélange  de  carbonate  de  la  base  avec  des  matières  animales,  telles 
que  du  sang  desséché,  de  la  râpure  de  corne,  etc.,  qui  contiennent 
du  carbone  et  du  nitrogène  dont  la  combinaison  s'opère  sous  l'iu- 
fluehce  du  métal  réduit  par  Vexcès  de  carbone.  Ces  cyanures  alcalins 
servent  à  préparer  tous  les  cyanures  insolubles,  par  double  décora- 
position. 

On  peut  préparer  les  cyanures  solubles  direcléhieht  par  l'acide 
cyanhydrique  et  la  base  non  carbônatée;  l'acide  cyanhydrique  est 
trop  peu  énergique  pour  déplacer  l'acide  carbonique  ;  celui-ci,  au 
contraire,  décompose  les  cyanures. 

Caractères, 

On  reconnaît  facilement  les  cyanures  solubles  par  la  propriété 
qu'ils  ont  de  donner  avec  les  sels  de  peroxyde  de  fer  un  précipité 
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bleu  tùûcé^  <}ui  est  le  bleu  dé  Pnisâe ,  avec  les  sels  dé  protoxyde  uii 
pirâtipilè  blahc  qui  bleuit  à  Vtàt,  éï  avec  lé  hilralé  d^ârgëht  un  pré- 
cipite blanb^  in^lùble  dâbs  iWide  iiitiriique. 

Tous  les  cyanures  simples  sont  vénéneux. 

Les  ËyaîlUl'ès  de  polàssiuiti,  de  tet  et  de  mercure  d'argent^  d^or^ 
sont  les  seuls  employés  :  le  premier  cohime  réactif  et  dan^  là  préiki^ 
lotion  deâ  bains  métalliques  pour  U  dorure,  l'argenture,  etc.  ;  le  se- 
cond comme  couleur^  le  troisième  seulement  dans  les  làboràtoiiresi 
pour  obtenir  le  «cyanogène,  l'acide  cyanhydrique,  et  pour  séparer 
le  palladium  des  métaux  avec  lesquels  il  est  dissout. 

Quelques  cyanUres^  considérés  souvent  comine  cyanures  doublds^ 
sont  Aes  combinaisons  d'iin  autïe  ordre  dont  nous  ne  devroiis  nous 
occuper  qu'en  traitant  des  métaux  qui  entrent  dans  leur  compoâtiôh . 

SULFOCYANURÈS  (  OU  rhodanufes  ) . 

Les  sulfocyanures  ont  beaucoup  des  caractères  des  cyanures  :  les 
uns  sont  sdubles,  les  autres  insolubles;  ils  sont  tous  décomposa- 
blés  par  la  cbaleur  au  contact  de  Pair,  et  même  par  la  chaleur  seule, 
excepté  ceux  de  la  première  section.  Le  sulfocyanure  de  potassium 
est  le  seul  que  Ton  prépare  ordinairement;  il  ne  sert  que  comme 
réactif.  Il  colore  en  rouge  de  sang  des  dissolutions  de  peroxyde  de 
fer.  On  peut  ainsi  reconnaître  la  présence  de  traces  impondérables 
de  ce  métal.  Il  précipite  en  blanc  le  nitrate  d'argent;  le  préci|Mté 
est  insoluble  dans  l'acide  nitrique  faible^  et  aussi  insoluble  dans  l'êau 
que  le  chlorure. 
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NITRATES  ou  AZOTATES. 


Les  nitrates  sont  tous  sduUes  dans  l'eau  >  quand  ils  sont  neutres  ; 
il  n'y  a  que  celui  de  bismuth  qui  soit  décomposable  par  l'eau  à  frcnd  : 
il  se  forme  un  nitrate  basique  qui  se  dépose,  et  un  nitrate  trè^-acide 
qui  reste  en  dissolution;  mais,  si  l'on  ajoute  une  grande  quantité  d'eau^ 
le  sel  neutre  se  reproduit  en  se  dissolvant.  Les  nitrates  de  mereuce 
se  décomposent  aussi  par  l'eau ,  mais  en  aidant  la  réaction  par  sa 
chaleur  :  ce  sont  encore  des  nitrates,  basique  qui  se  déposent, 

La  chaleur  seule  décompose  ,tous  les  nitrates.  Les  résultats  varient 
selon  l'énergie  de  la  base  en  combinaison  :  ceux  des  bases  alcalines 
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ne  sont  décomposés  entièrement  que  par  une  très-forte  chaleur; 
alors  la  base  reste  seule  ;  si  la  température  a  été  peu  âevée  ou  peu 
prolongée ,  Tacide  ne  perd  qu'une  partie  de  son  oxygène^  et  il  reste 
un  nitrite. 

Les  nitrates  formés  par  les  métaux  des  autres  sections  sont  tou- 
jours complètement  détniits;  il  ne  reste  que  l'oxyde^  ou  le  métal, 
s'il  est  de  la  sixième  section  :  la  préparation  de  quelques  oxydes  est 
fondée  sur  cette  propriété.  Dans  cette  décomposition,  l'acide  est  en- 
tièrement décomposé,  si  la  base  est  énergique  ou  si  le  sel  est  anhy- 
dre; mais  si  la  base  est  faible,  et  que  le  sel  contienne  en  même 
temps  de  l'eau  de  cristallisation,  au  conunencement  de  raction, 
l'eau,  en  s'évaporant,  entraîne  une  partie  de  l'acide ,  dont  le  reste  se 
décompose  ensuite. 

Si  les  éléments  de  l'acide  et  ceux  de  la  base  peuvent  réagir  les 
uns  sur  les  autres,  on  peut  obtenir  pour  résultat  de  la  décomposition 
des  produits  très-variables.  Ainsi,  avec  le  nitrate  d'ammoniaque, 
l'hydrogène  de  cette  base  se  combine  avec  une  partie  de  l'oxygène  de 
l'acide  pour  produire  de  l'eau,  et  il  se  forme  en  même  temps  du  prot- 
oxyde  de  nitrogène.  Lorsque  la  base  est  puissante  et  en  même  temps 
indécomposable,  et  que  de  plus  elle  ne  peut  se  suroxyder,  il  résulte 
de  la  décomposition  un  nitrite  et  de  l'oxygène;  puis,  l'acide  nitreux 
se  décomposant,  il  reste  l'oxyde  libre,  de  l'oxygène,  du  nitrogène  : 
ces  deux  gaz  se  dégagent.  Si,  dans  ce  cas,  la  base  n'est  pas  très^ner- 
gique,  il  se  dégage  de  Toxygène  et  de  l'acide  hyponitrique  :  c'est  ce 
qui  arrive  quand  on  chauffe  le  nitrate  de  plomb.  Lorsque  la  base 
peut  se  suroxyder,  il  se  dégage  seulement  de  Tacide  hyponitrique; 
dans  quelques  cas  il  se  forme  de  l'acide  nitreux  qui  peut  être  ab- 
sorbé par  la  base  tant  que  la  température  n'est  pas  très-élevée,  mais, 
en  chauffant  plus  fortement,  Toxyde  reste  seul . 

Lorsque  les  nitrates  sont  traités  à  chaud  par  les  métalloïdes  ou 
les  métaux,  ils  sont  nécessairement  décomposés.  Si  le  corps  a  de 
l'affinité  pour  l'oxygène,  la  température  ne  doit  pas  être  très-élevée: 
souvent  il  y  aurait  à  craindre  des  explosions.  Ainsi  le  chlore,  le 
brome,  l'iode,  le  nitrogène,  qui  ne  se  combinent  que  difficilement  avec 
Foxygène,  n'auront  par  eux-mêmes  que  peu  d'action;  mais  le  car- 
bone, le  bore,  le  soufre ,  le  phosphore,  tous  les  métaux^  hors  ceux 
de  la  sixième  section,  les  décomposeront  violemment  à  chaud  en 
s'emparant  de  l'oxygène,  les  uns  pour  former  des  acides  qui  se 
combineront  avec  la  base  du  nitrate  en  expérience,  tes  autres  seule- 
ment des  oxydes  qui  seront  simplement  mêlés  à  cette  base.  On  se  sert 
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souvent  de  cette  propriété  pour  préparer  un  certain  nombre  de 
sels^  les  arséniates ,  chromâtes,  manganates^  etc. 

Les  acides  sulfurique,  séiénique,  phosphorique^  arsénique, 
hydratés,  décomposent  les  nitrates  en  dégageant  l'acide  sans  le  dé- 
composer; ils  se  combinent  en  même  temps  avec  la  base.  L'action  de 
Tacide  chlorhydrique  est  moins  simple,  car  il  se  décompose  lui- 
même  en  partie  :  l'autre  portion  se  combine  avec  la  base;  il  se  dé- 
gage du  chlore,  de  l'acide  nitreux  ;  il  se  forme  en  même  temps  de 
l'eau. 

.  L'acide  borique,  peu  énei^ique  à  la  température  ordinaire,  mais 
l'un  des  plus  puissants  acides  aux  températures  élevées^  les  déccmv- 
pose  avant  la  chaleur  rouge. 

On  ne  connaît  pas  de  nitrates  acides  :  ceux  que  l'on  désigne  quel- 
quefois ainsi  ne  sont  que  des  nitrates  neutres  en  dissolution  dans  un 
excès  d'acide  qui  n'est  pas  en  proportions  définies,  n'est  pas  en 
combinaison;  on  connaît  seulement  les  nitrates  neutres  et  basiques. 

Dans  les  nitrates  neutres^  l'oxygène  de  la  base  est  à  celui  de  l'a- 
cide dans  le  rapport  de  1  à  5. 

Dans  les  nitrates  basiques ,  pour  1  équivalent  d'acide^  il  peut  y 
avoir  2,  3  et  même  6  équivalents  de  base. 

Préparation. 

On  obtient  en  général  les  nitrates  par  l'action  de  l'acide  ni- 
trique :  1**  sur  les  métaux,  une  partie  de  l'acide  est  alors  décom- 
posée pour  oxyder  le  métal;  si  la  base  est  un  protoxyde^  la 
réaction  se  passe  souvent  entre  4  équivalents  d'acide  et  3  de 
métal,  on  obtient  alors  3  équivalents  de  nitrate  et  1  d^oxyde  de 
nitrogène ,  3  R  +  4  No  =  3  (  Ro  No^  )  -h  No  ;  2"  sur  les  sulfures 
métalliques  des  première  et  troisième  sections^  dissous  ou  placés 
dans  l'eau  :  dans  ce  cas,  ce  n'est  pas  l'acide  seul  qui  se  décompose 
pour  oxyder  le  métal,  mais  l'eau  qui  cède  son  hydrogène  au  soufre 
et  son  oxygène  au  métal;  3''  sur  lès  oxydes  ou  les  carbonates.  Il 
n'y  en  a  qu'un  dont  la  préparation  se  fasse  par  un  procédé  diffé- 
rent :  c'est  celui  de  potasse^  qui  est  l'objet  d'une  industrie  particu- 
lière importante  que  nous  décrirons  en  détail.  On  peut  cependant 
obtenir  aussi  tous  les  nitrates  par  double  décomposition ,  en 
ajoutant  à  la  dissolution  de  sulfate  du  métal  dont  on  veut  avoir  le 
nitrate  une  dissolution  de  nitrate  de  baryte  ;  ainsi,  en  traitant  le 
sulfate  de  manganèse  par  le  nitrate  de  baryte,  on  obtient  le 
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i)itrat^  de  manganèse  en  dj^olution  qq^  Ton  séj^re,  9u  niQjçQ 
de  la  filtration,  du  sulfate  de  baryte  iq^lij|ble  : 

MnO,SO»  +  Baû,N05«.  MnO,  NO^ -h  BaO  80^ 
ÉUU  Mturel- 

On  ne  rencontre  dans  la  nature  qu'un  petit  nombre  de  nitrates;  ce 
sont  ceux  :  i*»  de  soude^  qui  se  trouve  en  masse'  considérable  an 
Pérou  ^  dans  une  localité  qui  contient  un  assez  grand  nombre 
d'autres  sels,  sel  gemme,  ^fate  d'alumine ,  borate  de  chaux  et 
magnésie ,  etc.  ;  9*  de  potasse,  qui  est  très-abondant  aux  Indes 
Orientales,  d'où  l'on  en  exporte  -des  quantités  considérables ,  et  qui 
contient  des  nitrates  de  chaux  et  de  magnésie  :  tes  damiers  se 
ferment  journellement  dans  les  murs  des  habitations  basses  et  hu- 
mides, surtout  dee  étables,  bergeries,  etc.,  et  dans  leur  aol^  ils  soit 
utilisés  dans  l'tfft  du  salpétrier. 

Dans  les  laboratoires  on  se  sert  d'un  ass^  f^^i  nombre  de 
nitrates.  Dans  les  arts  on  utilise  ceux  de  notasse,  de  sou()e,  de  fer, 
de  plomb,  de  bismuth,  de  chaux,  de  magnésie.  Dans  les  pharmacies 
on  n'emploie  guère  que  ceux  de  potasse,  d'argent,  le  sous-nitrate  de 
bismuth,  les  sous-nitrates  de  mercure. 

Carmeières. 

Tous  les  nitrates  sont  solubles  :  placés  sur  un  charbon  rpuge^  ils 
[lisent,  c'est-à-fiire  qu'en  se  décomposant  ils  activent  la  combustion. 
Décomposés  pfur  \^  chaleqr,  ils  laissent  la  base  entièrement  Wpt^. 
Traités  par  l'acide  sulfurique  concentré,  ils  donnent  des  vapeu^^ 
blanches;  si  on  ajoute  4^  la  limaille  de  cui\Te  à  ce  mélange,  on  olh 
tient  des  vapeurs  rouges. 

On  peut  reconnaître  la  présence  (J'ime  très-faible  quantité  de 
nitrate  par  le  procédé  de  M.  Desbassayns  de  Richeniond.  On  ajoiite 
un  p^u  de  la  dissolution  à  de  l'acide  sulfurique,  puis  on  y  introduit 
un  petit  cristal  de  protosulfate  de  fer,  autour  duquel  se  produit 
une  coloration  violette  :  on  peut  aussi  faire  glisser  doucement  à  h 
surface  du  mélange  un  peu  de  dissolution  de  protosulfate  de  ferj  la 
surfilée  de  contact  des  deux  liquides  ne  tarde  pas  à  se  colorer;  pn 
ptnit  encore  modifier  cette  réaction  en  mêlant  la  dissolution  de 
sulfate  de  fer  avec  celle  du  nitrate  supposé  et  légèrement  acidifié 
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ail  moyen  4^  Tficide  sulfurique;  on  y  plonge  alors  un  fil  de  fer  bien 
décapé  ;  c'est  autoqr  de  ce  fer  que  l£i  coloration  violette  se  produit. 
On  peut  aussi  çniplqyer  Tindigo,  qui  est  décoloré  par  le  dégage- 
ment de  l'acide  pitrique. 

NITRITES. 

Les  c^ractère^  des  nitrites  sont  sensiblement  les  mêmes  que 
ceux  des  nitrate$^  conqime  eux  ils  sont  ^lubies  clans  Feau^  dé- 
cQmppsables  par  1^  cbaleui*;  leurs  di^olutions  sont  décomposées 
qu^d  pn  les  fait  bouillir  ;  k  l'abri  de  l'air,  elles  dégainent  du  bioxyde 
de  uitrogèna  ,  et  il  reste  un  nitrate  ^  dan^  les  r^ipports  de  i  équi- 
Y^eqt^  de  bioxyde  de  pitrogèpfi  et  ^e  1  de  nitrate. 

L'acide  sulfqrique  en  dégage  des  vapeurs  rouges,  ce  qui  les  dis- 
tingue facilement  des  nitrates,  qui  donnent  des  vapeurs  blanches; 
d'ailleurs  les  autres  caractères  distiqctifs»  pourraient  quelquefois  les 
faire  copfondra  avec  \e^  nitrates  •'  ils  fusent  de  ménie  sur  les  char- 
bons, etc. 

On  ne  connaît  pas  de  nitrites  acides;  mais  on  obtient  des  nitrites 
basiques  dans  lesquels  pour  \  équivaleut  d'açide  i]  peut  y  avoir 
%,  3,  4,  G  équivalents  de  base. 

Aucun  d'eux  n'a  d'usage,  si  ce  n'est  dans  les  laboratoires, 
on  produit  souvent  des  nitrites  daus  la  fabrication  de  l'acicle  sulfp- 
riqqe  :  c'e^t  lorsqu'on  absorbe  au  moyeu  de  la  cham^  ou  d'une  autre 
base  les  vapeurs  qitreuses  qui  se  dégageqt  des  chambres  de  ploiub- 

CHLORATES. 

Les  chlorates  sont  tous  facilement  décomposables  par  la  chaleur  : 
l'oxygène  se  dégage  entièrement ,  et  il  reste  un  chlorure,  si  ce  n'est 
avec  ceux  de  la  seconde  section,  qui  perdent  leur  chlore  et  conser- 
vent l'oxygène  de  la  base  restant  à  l'état  d'oxyde ,  et  ceux  de  la 
dernière  section  ,  qui  laissent  dégager  le  chlore  et  l'oxygène ,  le 
métal  restant  libre  :  il  faut  en  excepter  ceux  de  mercure' et  d'argent, 
qui  retiennent  le  chlore. 

Les  chlorates  forment  avec  les  corps  combustibles  des  mélanges 
qui  détonent  par  la  chaleur  et  par  le  choc  :  pendant  longtemps 
les  amorces  fulminantes  ont  été  faites  de  cette  manière;  et  celles 
dopt  on  se  sert  encore  dans  Tarmée  anglaise  sont  fabriquée^  au 
moyen  du  chlorate  de  potasse  et  du  sulfure  d'antimoine. 

Les  corps  dont  l'affinité  pour  l'ôxygèhe  est  trop  faible  pour  qu'ils 
se  combinent  avec  lui  directement^  le  nitrogène,  le  chlore,  le  brome. 
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ne  sont  ni  oxydés  ni  acidifiés  par  les  chlorates;  l'iode  est  trans- 
forme en  acide  iodiqne  par  Tintermédiaire  de  l'eau. 

Les  chlorates  activent  nécessairement  la  combustion  ;  et^  âronen 
projette  sur  un  charbon  rouge^  ils  fusent  plus  fortement  que  les  nitrates. 

Ueau  dissout  tous  les  chlorates ,  excepté  celui  de  sou&-oxyde  de 
mercure.  Les  acides  puissants  décomposent  les  chlorates  ;  il  se 
forme ^  par  Faction  sulfurique^  un  sulfate^  un  perchlorate  et  de 
l'acide  chloreux ,  qui  produit  souvent  des  détonations  par  la  dé- 
composition que  lui  fait  éprouver  l'élévation  de  température  de  la 
réaction.  Lorsque  le  chlorate  est  mélaùgé  avec  un  corps  combus- 
tible y  cette  décomposition  de  l'acide  chloreux  en  détermine  Tin- 
flammation.  La  réaction  est  difTérente  si  l'on  fait  agir  l'acide  sur 
les  dissolutions  de  chlorates;  il  ne  se  dégage  plus  d'acide  chloreux, 
mais  de  Toxygène  et  du  chlore. 

Tous  les  chlorates  connus  sont  neutres.  Dans  ces  sels ,  l'oxygène 
de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  5. 

Préparation. 

On  peut  préparer  directement  les  chlorates  au  moyen  de  l'a- 
cide et  de  l'oxyde  métallique  ou  de  la  base;  jrfus  généralement ^ 
pour  les  chlorates  alcalins^  on  fait  agir  un  excès  de  chlore  sur  les 
dissolutions  alcalines  concentrées.  Dans  cette  i^éaction,  6  équivalents 
de  chlore  doivent  exercer  leuï*  action  sur  6  équivalents  de  base  : 
on  produit  5  équivalents  de  chlorure  et  1  de  chlorate^  de  la  manière 
suivante  : 

6  cl-^-  6  RO  =  5  R  Cl  -h  ao,  Cl  0\ 

L'équivalent  d'acide  chlorique  est  formé  par  les  5  équivalents 
d'oxygène  abandonnés  par  les  équivalents  correspondants  de  base 
dont  le  métal  s'unit  au  chlore. 

(Jn  ne  rencontre  aucun  chlorate  dans  la  nature.  On  n'emploie 
que  le  chlorate  de  potasse,  en  quantité  un  peu  notable^  et  un  peu 
celui  de  baryte  pour  les  feux  colorés. 

Caractères. 

Les  chlorates  fusent  sur  les  charbons  :  le  résidu  est  salin  et  non 
alcalin^  comme  cela  arrive  avec  les  nitrates  et  nitrites;  traités  par 
l'acide  sulfurique,  ils  se  colorent  en  jaune  foncé  par  l'acide  chlo- 
reux qui  se  produit  et  dont  l'odeur  est  reconnaissable  :  leurs  disso- 
lutions ne  précipitent  pas  les  3els  d'argent  et  ne  détruisent  pas  les 
couleurs  végétales. 
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PERGHLORATES. 

Les  perchiorates  présentent  une  grande  partie  des  propriétés  des 
chlorates  :  la  chaleur  les  décompose  de  même  ;  Foxygène  se  dégage  ; 
il  reste  un  chlorure  ;  mêlés  avec  les  combustibles,  ils  détonent  par 
la  chaleur  et  par  le  choc  ;  les  poudres  fulminantes  qui  en  résultent 
détonent  cependant  moins  facilement  que  celles  qui  sont  faites  avec 
les  chlorates  y  ce  qui  tient  à  ce  que  l'acide  perchlorique  est  plus 
stable  que  Taeide  chloricpie. 

Les  perchiorates  sont  tous  solubles  dans  Teau  ;  quelques-uns 
même  sont  déliquescents  et  solubles  dans  l'alcool  ;  le  moins  soluble  de 
tous  est  celui  de  potasse,  qui  peut  même  passer  pour  insoluble  à  0®. 
Dans  ces  sels,  Toxygène  de  la  base  et  celui  de  Tacide  sont  dans  le 
rapport  de  1  à  7. 

Les  perchiorates,  traités  par  Tacide  sulfurique^  donnent  les  vapeurs 
blanches  d'acide  perchlorique  que  l'on  peut  recueillir. 

Préparation. 

On  obtient  tous  les  perchiorates  directement ,  par  l'acide  et  la 
base  ou  son  carbonate.  Celui  de  potasse^  qui  est  le  seul  usité 
dans  les  laboratoires  ^  s'obtient  par  la  décomposition  partielle  du 
chlorate  par  la  chaleur  ou  par  l'action  de  l'acide  sulfurique  sur  le 
même  sel.  on  n'en  trouve  aucun  dans  la  nature. 

Caractères, 

Ils  fusent  sur  les  charbons,  commeles  nitrates,  nitrites  et  chlorates. 
Le  résidu  est  salin  et  non  alcalin  ;  ce  qui  les  distingue  des  combinai- 
sons nitriques;  traités  par  l'acide  sulfurique ,  il  n'y  a  pas  coloration 
en  jaune^  mais  formation  de  vapeurs  blanches^  ce  qui  les  distingue 
des  chlorates;  ils  ne  détruisent  pas  les  matières  colorantes  végétales. 

CHLORITES. 

Les  chlorites  ont  une  faible  odeur  de  chlore  ,  ou  plutôt  d'acide 
chloreux  :  ils  détruisent  les  couleurs  végétales.  Cette  propriété  n'est 
pas  détruite  par  l'acide  arsénieux  :  ils  sont  très-solubles  ;  leurs  dis- 
solutions sont  décomposées  par  la  chaleur^  et  l'on  ne  peut  tes  obtenir 
solides.  On  peut  produire  des  chlorites  bibasiques.  Dans  les  chlorites 
neutres,  Toxygène  de  la  base  est  à  celui  de  l'acide  dans  le  rapport 
de  1  à  3.  On  prépare  tous  les  chlorites  directement.  Ils  sont  sans 
usages. 
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^    Leur  Qcleui%  ain^i  que  leu?^  prc^iiî^tés  dléoolQriiptoSj  les  distin- 
guept  d«  tous  1^  sels  préfjédaots. 

UTPOGHLO&ITES. 

Tous  les  hypochlorites  sont  odorants  y  et  rappellent  l'odeur  du 
chlore  :  ils  sont  tous  solubles,  décolorants;  maïs  leur  propriété 
décolorante  est  détruite  par  la  dissolution  d'aeide  arsénieux.  Leurs 
dissolutions  se  décomposent  par  la  chaleur  en  chlorate  et  en  chlorure; 
si  Ton  y  ajoute  un  oxacide ,  ce  dernier  s^empare  de  la  base,'  la  li- 
queur se  colore  en  jaune,  et  répand  une  odeur  d'acide  hypochloreux. 

Tous  les  acides  agissent  ainsi  en  s*emparant  de  la  base  ;  l'aoide 
carbonique  lui-même  produit  cette  réacti(m. 

Les  sels  de  quelques  métaux  les  déoomiposent  ;  la  base,  réagissant 
sur  l'acide  hypochloreux,  s'empare  de;  Toxygènepourse  suroxyder^ 
et  le  chlore  est  mis  en  liberté  ;  les  sels  de  plomb  sont  dans  ce  cas. 

On  ne  connaît  que  ceux  des  métaux  de  la  première  aecticm;  ils 
contiennent  toujours  un  excès  de  base,  mais  non  combinée,  des 
sels  neutres  doivent  être  composés  de  telle  manière  que  roxy^ène 
de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  en  quantités  égales. 

Préparation^ 

On  peut  les  abtenir  directeineptj  mai§  c'est  tpujouni  §u  woyen 
de  ration  du  chlore  sur  le§  dissolutions  alc^lipe^  Qi|  siir  les  hy- 
drates des  oxydes  alcalins  terreux  qu'on  obtient  ceux  de  potiïs^, 
soude  ou  chaux,  qui  seuls  sont  employés.  Dans  cette  ré^ctÎQP) 
2  équivalents  de  chlore  doivent  être  mis  en  coptact  ftv^c  2  de  ba^; 
et  Ton  obtient  toujours  im  mélange  de  1  équiviJent  de  chlorure 
et  de  1  d'hypochlorite  : 

2  Cl  -f-  2  RO  =  KCl  4-  R0„  CIO. 

Un  des  équivalents  de  base  cède  son  oxygène  à  Tun  des  équiva- 
lents de  chlore;  l'acide  hypochloreux  produit  se  combine  avec  Téqui- 
valent  de  base  non  décomposé  :  le  métal  réduit  se  combine  avec  l'autre 
équivalent  de  chlore.  Ce  mélange  constitue  ainsi  ime  matière  coonue 
dans  le  commerce  sous  le  nom  de  chlorures  décolarants.  On  n'en 
trouve  aucun  dans  la  nature. 


Cmtaoièreê. 

L'odeur,  le  pgyvoir  cjécolorai^t  de  ces  m^i  \^  distinguent  d«s 
sels  précédents,  excepté  les  chlorites  :  ils  diffèrent  de  ces  derpi^rs 
en  ce  que  leur  pouvoir  décolorant  ^  détruit  p^  l'^otiop  4«  l'acide 
arsepieux,  parce  que,  dans  ce  cas,  cet  acide  se  tn^sjonne  en  açid^ 
arsénique  par  Toxygène  de  l'acide  l^ypocblorçu3^  et  ^e  l'eau  j  dopt 
rhydrogène,  s'uuiaaant  au  chlore,  fonfle  dç  l'acide  chlorhy^riqu^; 
les  deux  acides  s'unissent  à  la  base  ; 

CIO,  HO  +  AsO^  =  HCl  -h  ASO^ 

BROMATES. 

Les  bromates  sont  à  peine  œnnus;  ils  présentent  les  màiqes 
caractères  que  les  chlorates,  c^est-à-dire  qu'ils  sont  décomposés 
par  la  chaleur,  en  dégageant  tout  l- oxygène,  le  brome  restant  seul 
combiné  avec  métal.  Le  sel  est  alors  facile  à  reconnaître  d'après  les 
caractères  distinctifs  des  bromures  ;  projetés  sur  des  charbons 
rouges,  ils  fusent;  mêlés  avec  les  corps  combustibles,  ils  forment  des 
poudres  détonantes  par  la  chaleur  et  la  choc  ;  la  détonati(Hi  est 
moins  vive  qu'avec  les  chlorates. 

Les  bromates  sont  solubles,  excepté  qbIuI  d-argent  et  le  bromate 
de  sous-oxyde  de  mercure.  Lorsqu'on  chauffe  un  bromate  avec  ^ 
l'acide  sulfurique,  l'acide  bromique,  devenu  libre,  se  déc<)mpoie  en 
oxygène  et  en  brome  :  il  est  facile  de  reconnaître  celui-^ci  à  la  cou- 
leur et  à  Todeur  de  sa  vapeur.  L'acide  auUureux  les  décompose  quand 
ils  sont  en  dissolution;  il  s'empare  de  Foxygène  de  l'acide  bromique 
pour  devenir  acide  sulfurique  ;  le  brome  colore  la  liqueur. 

On  ne  connaît  que  les  bromates  neutres  :  l'oxygène  de  la  hase 
et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  5.  Ils  sont  tous  sans 
usages.  On  les  prépare  directeoient  au  moyen  du  brome  et  des 
bases  dissoutes  :  il  se  forme  un  bromure  et  un  bromate. 

lODATES* 

Les  iodates  se  comportent  à  peu  près  comme  les  chlorates  et  les 
bromates  :  ils  sont  décomposables  de  la  même  ipanière  par  la  chaleur  ; 
ils  fusent  sur  les  charbops;  leurs  mélanges  avec  les  corps  combus- 
tibles  détonent ,  mais  beaucoup  moins  vivement  que  les  chlorates 
et  les  bromates. 
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Les  iodates  sont  insolubles  ou  peu  solubles;  leurs  dissolutions 
sont  décomposées  par  l'acide  sulfureux,  comme  celle  des  bromates; 
l'acide  sulfhydrique  les  décompose  en  mettant  de  même  Tacide  en 
liberté. 

L'acide  sulfurique  et  les  autres  acides  puissants  s'emparent  des 
bases  et  séparent  Tacide  iodique^  qui^  plus  stable  que  les  acides 
du  chlore  et  du  brome,  ne  se  décompose  pas.  L'acide  chlorhydnque 
produit  un  chlorure  métallique,  du  chlorure  d'iode  et  de  Feaii; 
quelquefois  du  chlore  se  dégage. 

On  n'a  jusqu'ici  obtenu  que  des  iodates  neutres;  l'oxygène  de  la 
base  et  celui  de  racide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  5. 

On  n'en  rencontre  aucun  dans  la  nature  :  on  les  prépare,  soit  au 
moyen  de  Tacide  iodique  et  des  bases  y  soit  par  l'iode  et  les  bases 
dissoutes,  ce  qui  donne  en  même  temps  un  iodure  et  un  iodate^ 
s(Ht  enfin  par  double  décomposition,  quand  Tiodate  que  l'on  veut 
obtenir  est  insoluble.  Ils  sont  sans  usages. 

PfiBJODATBS. 

Les  periodates  sont  moins  stables  que  les  iodates  :  ils  se  décom- 
posent comme  eux  par  la  chaleur,  et  par  les  corps  combustibles; 
ils  sont  assez  solubles  ;  le  periodate  de  soude  est  aussi  peu  solubie 
que  le  perchlorate  de  potasse^  et  Ton  pourrait  ainsi  reconnaître 
cette  base. 

On  n'a  obtenu  jusqu'ici  que  des  combinaisons  basiques.  Dans 
les  periodates  neutres^  Toxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide 
seraient  dans  le  rapport  de  1  à  7.  Dans  les  periodates  connus ^ 
l'acide  étant  représenté  par  1^  la  base  est  comme  2,  3  |,  5. 

ils  n'ont  d'aucun  usage. 

SULFATES. 

Les  sulfates  ont  des  propriétés  spéciales  et  d'autres  qui  leur  sont 
communes  avec  quelques-unes  de  celles  que  présentent  les  sels 
formés  par  les  autres  oxacides  du  soufre. 

La  chaleur  décompose  tous  les  sulfates ,  excepté  ceux  qui  sont 
formés  par  les  bases  de  la  première  section  et  la  magnésie.  Leis  résul- 
tats de  la  décomposition  varient  selon  la  nature  de  la  base  qui  est  ou 
n'est  pas  décomposable  par  la  chaleur^  ou  qui  peut  ou  non  passera 
un  état  d'oxydation  supérieur. 
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La  difTérence  dans  les  résultats  consiste  principalement  dans  la 
plus  ou  moins  grande  quantité  d'acide  sulfurique  qui  est  décom- 
posée en  oxygène  et  acide  sulfureux  :1a  partie  non  décomposée  se 
dégage  d'abord  hydratée;  le  reste  est  anhydre.  Plus  la  base  est 
énergique,  plus  on  doit  élever  la  température  pour  opérer  la  dé- 
composition du  sel.  Dans  ce  cas  nécessairement^  une  plus  grande 
quantité  d'acide  doit  être  décomposée;  si  la  base  ne  se  peroxyde 
pas,  l'oxygène  provenant  de  la  décomposition  se  dégage  ;  autre- 
ment la  base  le  retient,  et  l'acide  sulfureux  se  dégage  seul. 

Les  corps  combustibles  décomposent  les  sulfates  lorsqu'on  les 
chauffe  à  une  température  plus  ou  moins  élevée.  L'hydrogène  les 
réduit  en  général  y  mais  en  donnant  des  produits  qui  varient,  pour 
ainsi  dire,  pour  chaque  sulfate;  il  se  forme  souvent  une  certaine 
quantité  d'acide  sulfhydrique  ;  toujours  il  y  a  formation  d'eau ,  et 
il  reste  un  sulfure  dont  la  composition  peut  varier;  si  le  métal 
est  susceptible  de  produire  tm  sous-sulfure,  il  y  a  toujours  forma- 
tion d'acide  sulfhydrique. 

Le  carbone  agit  d'une  manière  constante;  à  la  chaleur  rouge,  il 
transforme  les  sulfates  neutres  en  mono  ou  protosulfure.  Si  l'on 
emploie  un  grand  excès  de  carbone  et  que  la  température  soit 
extrêmement  élevée,  le  sulfure  produit  peut  ensuite  être  décom- 
posé, parce  qu'il  se  forme  du  sulfure  de  carbone  qui  se  volatilise , 
et  le  métal  est  complètement  réduit,  ou  converti  en  sous-sulfure. 
Lorsque  le  sulfure  métallique  est  réductible  par  la  chaleur,  il  ne 
se  forme  que  de  l'acide  sulfureux  et  de  l'acide  carbonique  ou  de 
l'oxyde  de  carbone,  et  le  métal  reste  libre;  mais,  dans  ce  cas,  le 
sulfate  laisserait  de  même  le  métal  quand  on  le  chaufferait  seul. 
Lorsque  la  base  appartient  à  la  seconde  section,  l'acide  sulfurique 
s<îul  est  décomposé;  la  base  reste  seule,  à  moins  que  ce  ne  soit  le 
sulfate  de  manganèse  qui  s^  change  en  sulfure.  Le  bore  et  le 
silicium  agissent  probablement  d'une  manière  analogue;  mais  il 
doit  se  former  des  acides  borique  et  silicique  qui  se  combinent 
îivec  les  bases  qui  ne  sont  pas  réductibles  par  la  chaleur. 

Le  chlore,  le  brome  et  Tiode  se  combinent  à  chaud  avec  les  métaux 
des  sulfates  quand  les  oxydes  de  ces  métaux  sont  réductibles  par 
la  chaleur  seule.  Le  soufre  ne  peut  agir  autrement. 

Le  nitrogène  est  sans  action;  le  phosphore  les  décompose  en 
produisant  des  phosphates. 

Les  métaux  de  la  première  section  décomposent  les  sulfates  des  mé- 
taux des  sections  suivantes ,  avec  production  de  sulfure  et  d'oxyde 


558  ôimiÀ. 

dé  potassium  6u  desodiimi,  j^eiêtÀplé,  Ay  dànà  quelcfués  cas,  un 
aliil^  de  ùeè  métftdi  &vëc  lëtta^Ud  cMtibltiê. 

Les  métaux  de  là  troisifemie  sebUon  dâcoitipdtônt  de  tnéime  les  sbi- 
fatès  des  quatrième,  cStiqùiëme  et  siuème  sèêttoti^;  quelques  mètetn 
de  la  quàiriëtne ,  ll^n  ënti*e  âUtreâ,  décomposent  quéUjjùeg  sulfates 
dé  là  ifiémè  manière  que  l6s  métaux  de  la  troisième  secûou. 

L%&u  dissout  un  grabd  nombre  de  sulfatés;  quelqu6&-uns  sobt 
insolubles  :  ce  sont  ceux  de  baryte,  de  plomb  ;  d'autres  sont  très-péu 
solubles  :  ce  sont  ceux  dé  strontiane,  de  chaux  y  d'antimoine ,  de 
bismuth  ;  ces  deux  derniers  sont  jplutôt  décomposés  par  elle,  comme 
la  plupàtt  des  sels  de  ces  métaux;  enfin  ^ux  de  mercure,  d'ar- 
gent, etc... 

l*oiis  les  sulfates  sont  insoluble^  dans  l'alcbôl  lorsqu'il  est  con- 
centré :  quèlquès-uns  peuvent  se  dissoudre  dans  l'alcool  dilué;  par 
exemple,  le  sulfate  de  magn&ië,  ce  qui  pehiiét  de  le  sëpftlfer  ftci- 
lémênt  dii  sulfate  de  chaux  dans  lëâ  âiialySêS. 

Les  acides  hydriques  ne  peuvent  déplacer  l*acidë  siiUùriquë  en  se 
combinant  avec  la  base;  mais  les  acides  sùlfhydtique,  sélénhydriqûe^ 
lès  décomposent  quadd  le  métal  appartient  aux  tlM>is  dômi^res  ^- 
ttbns,  parce  qu'aloi^  ils  décomposent  la  base  en  prôdùi&ant  de  l'eau 
et  un  sulfure  ou  un  sélëhiure. 

Les  oxacides  qtii  décomposent  les  sulfates  sont  ceux  qui  né  sont 
ni  Vblatilises  ni  décomposés  à  la  température  nécessaire  pour  volati- 
liser Tacidè  sulfurique.  Les  acides  phosphorique,  borique,  silicique^ 
sont  dans  ce  cas  ;  lés  deux  premiers  déplacent  l'acide  Sulfurique 
sans  le  décomposer,  si  ce  n'est  à  la  fin  de  l'opération ,  l'acide  sili- 
cî>|ue,  ne  réagissant  qu'à  une  température  beaucoup  plus  élevée, 
l'acide  sulfurique  se  décompose  toujours  en  acide  sulfureux  et  oxy- 
gène, dès  le  commencement  :  l'acide  sulfurique  n'exerce  aucune  ac- 
tion sur  les  sulfates  ;  il  peut  seulement  dissoudre  une  petite  quantité 
de  ceux  qui  sont  insolubles  dans  l'eau;  mais  iliîe  se  forme  pas  dans 
ce  cas  dé  bisulfate  ;  cat  il  n'y  a  pas  de  proportions  définies;  et,  lors- 
qu'on ajoute  de  l'eau  à  ces  dissolutions,  le  sulfate  neutre  se  dépose. 

L'acide  nitrique  forme  quelques  combinaisons  doubles  que  Ton 
nomme  nitrosulfaUs. 

Il  existe  des  sulfates  neutres ,  acides  et  basiques  ;  dans  les  sels 
neutres,  Toxygène  de  la  bâSé  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rap- 
port de  1  à  3.  Les  sulfates  acides  sont  tous  des  bisulfates.  Dans  les 
sulfates  basiques,  l'acide  et  la  base  sont  daUs  le  rapport  de  1  à  3; 
3bli($.| 
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On  peut  obtenir  le^  sulfates  des  métaux  de  la  troisième  section 
par  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau  et  le  métal  ;  et  ceux  de  la  première 
et  de  quelquea-uns  de  la  troisième  par  l'acide  sulfurique  étendu 
d'eau  et  les  sulfures  de  ces  métaux.  Lorsque  les  métaux  ne  décom- 
posent pas  l'eaU)  on  peut  souvent  les  pt^parer  au  moyen  de  l'acide 
concentré  et  de  ces  métaux  ;  une  partie  de  l'acide  lui*méme  se  décom- 
pose. Il  se  dégage  de  Tacide  sulfureux  ;  c'est  ainsi  qu'on  obtient 
l'acide  sulfureux  pur^  en  traitant  le  mercure  par  l'acide  sulfureux  : 

H94-â SO'^^HSO, SO^  4- 802. 

On  peut  atltei  les  piréparer  en  traitant  les  oiydés  ou  les  carbonates^ 
les  chlorures,  bttKtilinâë)  ibdures,  nitrates^etc.^  pat^Tacidesulftirique, 
parce  que  les  acides  combinés^  ou  ceux  qui  cuvent  résulter  de  la 
réUction,  sont  gàseux  ou  plus  volatils  i|de  l'iacide  sulfUrique; 

On  prépare  souvent  le^  sulfates  danà  les  arts  en  grillant^  c'est-à- 
dire  en  chauffant  à  la  température  rouge^  au  contact  de  l'air^  quel- 
ques sulfures  naturels^  tels  que  ceux  de  fer^  de  zinc,  de  cuivre^  et 
sans  le  secours  de  la  chaleur,  en  lei&  humectant  cbnvénablèilient. 

Quant  iiux  sulfktes  insolubles  comme  tous  les  sels  qui  sont  dans 
ce  cas,  on  les  obtient  par  double  décomposition. 

Quelques-uns  enfin  se  retirent  d'eaux  minérales  qui  les  contien- 
nent en  dissolution  ;  ce  sont  ceux  de  magnésie  et  de  soude ,  et  de 
l'eau  de  la  mer  et  des  salines,  en  outre  du  sulfate  de  potasse,  d  u  sul- 
fate de  chaux  et  du  sulfate  double  de  potasse  et  de  magnésie. 

Les  sulfates  se  combinent  facilement  entre  eux  :  quelques-uns  de 
c^es  sulfates  doubles  sont  d'une  très-grande  importance  dans  les 
arts. 

On  trouve  dans  la  nature  un  grand  nombre  de  sulfates;  ce  sont 
ceux  de  potasse,  de  soude,  d'ammoniaque,  de  chaux  sous  deux 
états,  de  baryte,  de  strontiane,  de  magnésie ,  d'alumine,  de  fer,  de 
zinc,  d'urane ,  de  nickel ,  de  cobalt,  de  plomb ,  de  cuivre  ;  et  les  sul- 
fates doublés  de  potasse  et  de  magnésie ,  de  potasse  et  d'alumine 
sous  divers  éiflts,  dé  soude  et  de  chaux,  de  soude  et  de  magnésie, 
d'ammoniaque  et  d'alumine,  d'alumine  et  de  fer.  C'est  ce  dëttiier 
qui  sert  en  Perse  à  faire  ressortir  les  veines  des  damas. 

Un  grand  nombre  de  sulfates  sont  employés  dans  les  arts,  dans 
la  médecine.  Le!»  plus  importants  par  leurs  usages  sont  ceux  dé  po- 
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tasse,  de  soude ,  de  chaux ,  de  magnésie ,  de  baryte  y  d'alomine ,  de 
fer^  de  cuivre,  et  les  sulfates  doubles  qui  constituent  les  aluns. 

Caractères. 

On  ne  pourrait  confondre  les  sulfates  avec  aucun  autre  genre  de 
sels  que  les  séléniates.  Leur  décomposition  par  le  charbon,  qui  les 
transforme  en  sulfures ,  permet  de  les  reconnaître  facilement,  et 
de  les  distinguer  même  des  séléniates  par  la  différence  des  propriétés 
des  sulfures  et  des  séléniures.  Si  le  sulfate  que  l'on  veut  décomposer 
peut  ne  pas  donner  le  sulfure ,  en  ajoutant  au  charbon  des  carbo- 
nates de  potasse  ou  de  soude  y  on  produit  toujours  un  sulfure 
alcalin  facile  à  reconnaître  par  Tacide  sulfhydrique  que  Fon  en  dé- 
gage par  un  acide  quelconque. 

Ce  caractère  de  formation  de  sulfure  appartient  d'aiUeurs  à  tous 
les  sels  formés  par  un  oxacide  quelconque  du  soufre,  mais,  au  moyen 
des  autres  caractères  de  chacun  d^eux,  la  distinction,  est  facile. 

Lorsque  les  sulfatessont  en  dissolution,  si  on  les  traite  par  le  chlo- 
rure de  barium  dissous,  on  obtient  un  précipité  aussi  insoluble  dans 
l'acide  chlorhydrique  que  dans  Teau;  et  c'est  presque  toujours  à  ce 
caractère  que  Ton  a  recours  pour  les  reconnaître  et  même  pour  les 
doser  parle  poids  du  sulfate  de  baryte  produit. 

L'acide  sulfurique n'exerce,  comme  on  a  vu  précédemment,  aucune 
action  sur  les  sulfates. 

SULFITES. 

Les  sulfites  neutres  sont  insolubles^  excepté  ceux  dépotasse 
de  soude,  de  lithine  et  d'ammoniaque.  Us  ont  une  saveur  particu- 
lière qui  rappelle  celle  de  Tacide  sulfureux.  Chauffés  en  vases  clos, 
la  plupart  des  sulfites  se  décomposent  en  sulfate  et  sulfure  ;  la  réac- 
tion se  fait  sur  4  équivalents  de  sulfite ,  il  y  a  production  de  3  équi- 
valents de  sulfate  et  de  1  de  sulfure  : 

4  RO,  SO»  =  3  (RO,  SO^)  4-  RS. 

Les  sulfites  des  dernières  sections  laissent  quelquefois  dégager  tout 
l'acide,  et  la  base  reste  seule  :  ceux  de  la  sixième  ne  laissent  que  le 
métal. 

Les  sulfites  secs  ou  insolubles  absorbent  très-lentement  l'oxygène 
de  l'air  à  la  température  ordinaire  ;  mais,  lorsqu'ils  sont  en  dissolution, 
l'action  est  assez  rapide,  ils  sont  transformés  en  sulfates.  Le  chlore 
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les  transforme  en  sulfate  et  en  chlorure;  le  brome  agit  d'une  ma- 
nière semblable.  Le  soufre  se  dissout  dans  les  dissolutions  de  sulfites 
alcalins^  et^  selon  les  circonstances ,  les  transforme  en  hyposulfites 
simples  ou  hyposulfites  sulfurés.  Le  carbone  les  change  en  sulfures. 

Les  acides  chlorhydrique,  bromhydrique,  iodhydrique,  sulfu- 
rique, phosphoriqùe,  arsénique,  etc... ^ les  décomposent  ens'empa- 
rant  de  la  base.  L'acide  sulfureux  se  dégage  avec  efiTervescence;  son 
odeur  les  fait  facilement  reconnaître.  L'action  des  acides  du  nitrogène 
est  différente  ;  ils  se  décomposent  en  dégageant  du  bioxyde  de  nitro- 
gène, et  le  sulfite  est  transformé  en  sulfate.  C'est  pourquoi^  si  l'on 
fait  un  mélange  d'un  sulfite  et  d'un  nitrate^  et  qu'on  le  projette  dans 
un  creuset  rouge ,  il  y  a  détonation  comme  avec  les  sulfures;  car 
on  pourrait  considérer  le  sulfite  comme  un  mélange  de  3  équivalents 
de  sulfate  et  1  du  sulfure^  corps  qui  se  produisent^  en  effets  par  l'ac- 
tion de  la  chaleur. 

Les  sulfites  sont  neutres  ou  acides.  Dans  les  sels  neutres^  l'oxygène 
de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  3.  Les  sul- 
fites neutres  de  métaux  alcalins  ont  une  réaction  alcaline  sur  les  réactifs 
colorés.  Dans  les  sulfites  acides^  la  base  et  l'acide  s<Mit  dans  le  rap- 
port de  ih^y  et  semblent  neutres  aux  réactifs  colorés.  Ces  caractères 
se  présentent  dans  tous  les  genres  de  sel  dont  l'acide  est  peu  éner- 
gique j  carbonates,  borates ,  etc. 

Préparation. 

Les  sulfites  solubles  se  préparent  en  faisant  passer  un  courant  de 
gaz  acide  sulfureux  en  excès  à  travers  les  dissolutions  alcalines;  ce 
qui  forme  des  bisulfites.  Lorsqu'on  veut  obtenir  les  sulfites  neutres , 
on  sépare  les  dissolutions  en  deux  parties  égales  pour  ne  faire  agir 
le  gaz  que  sur  une  d'elles.  Lorsque  l'opération  est  terminée,  on 
mêle  les  deux  dissolutions,  qui  ensemble  produisent  le  sel  neutre. 
On  se  sert  pour  cette  expérience  des  carbonates  alcalins  plutôt  que 
des  alcalis  caustiques. 

Les  sulfites  insolubles  s'obtiennent  par  double  décomposition. 

Usages. 

Les  sulfites  sont  peu  employés  ;  on  ne  les  utilise  dans  les  arts 
que  pour  arrêter  la  fermentation  des  moûts  de  sucs  sucrés,  et 
éviter  ainsi  des  pertes  :  dans  ce  cas,  c'est  le  sulfite  de  chaux  que  Ton 
prend.  Pour  le  blanchiment  on  emploie  celui  de  soude ,  afin  de  dé- 
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tmire  le  chlore  qui  peot  rester  soH  dans  les  toiles,  soit  dttis  les  pâtes 
de  papier.  On  ne  connaît  pas  de  sulfites  naturels. 

Caractères. 

On  recodiialt  les  sdlfites/principaiement  au  moyen  de  l'action  de 
Pacide  sulfnrique;  qui  les  décompose  en  mettant  l'acide  sulfureux 
en  liberté  sans  Iréagir  sur  lui ,  et  sans  produire  en  même  temps  an 
dépôt  Aè  soufre.  Leurs  dissolutions  se  transforment  seulement  en 
sulfates  t)ar  l'iaction  prolongée  de  Tair.  Les  sulfites  des  cinq  der- 
niferes  sections  laissent  dégager  senlerfient  de  Facide  sulfureux 
quand  on  les  chauffe. 

L'insolubilité  de  tous  les  sulfitids,  hors  ceux  des  métaux  alcalins^ 
les  distingue  en  outré  des  sels  formés  par  les  autres  oxydes  du 
soufré,  qui  sont,  au  ôontraire^  presque  tous  solubies  . 

HYPOSULPATÉS  OU  DITHtÔNÂTBS. 

Les  hyposulfates  sont  tous  solubies  dans  Teau ,  insolubles  dans 
Talcool  concentré;  la  chaleur  les  décompose  facilement  :  il  se  dégage 
de  l'acide sulfiireux  ;  il  reste  unsulfate  neutre.  Les  diss(riutions  de  ces 
sels  sont  elles-mêmes  décomposées  par  Tébullition,  en  produisant  les 
mêmes  résultats  : 

RO,  S^0^=R0,S05  +  S0^ 

Ces  dissolutions  ne  sont  pas  altérables  par  le  contact  de  l'air. 

On  he  connaît  pas  Tafetlbri  qu'exercent  le  chlore,  le  brome,  etc., 
sur  ces  sels.  A  la  chaledr  rouge ,  le  carbone  les  change  en  sulfures. 

Dans  les  hyposulfates  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de 
l'acide  sont  dans  le  fîipport  de  1  à  5.  On  sait  qu'il  existe  deS  hypo- 
sulfates acides  et  basiques,  mais  on  ne  connaît  pas  le  rapport  dans 
lesquels  s'y  trouvait  l'acide  et  la  base. 

Préparation* 

On  les  obtient  tous  aii  moyen  de  l'hyposulfate  de  manganèse 
comme  point  de  départ,  puis  par  la  décomposition  de  l'hyposul- 
fate de  baryte;  en  effet,  en  traitant  la  dissolution  de  ce  dernier  sel 
par  le  sulfate  de  la  base  dont  on  veut  obtenir  l'hyposulfate ,  il  se 
forme  du  sulfate  de  baryte  insoluble  que  Ton  sépare  en  filtrant  :  la 
liqueur  contient  Thyposulfate  nouveau.  Enfin  on  peut  les  obtenir 
directement  en  traitant  les  bases  elles-mêmes  ou  leurs  carbonates 
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parracidehyposuIfurique.Onûe  connaît  pas  d^hvposulfates  naturels. 
Aucun  hyposîilfate  n^est  employé,  si  ce  n'est  oans  les  laboratoires. 

Caractères, 

Les  hyposuirates  sont  faciles  à  distinguer  des  sulfates,  puisqu'ils 
ne  précipitent  pas  les  selsde  baryte  et  dégagent  de  ^acide  sulfureux 
par  la  chaleur  ;  des  sulfites^  en  ce  qu'ils  sont  tous  solubles  et  que  leurs 
dissolutions  sont  inaltérables  ;  enfin  en  ce  que,,  décomposés  par  la 
chaleur ,  ils  laissent  pour  résidu  un  sulfate  neutre.  Leurs  dissolu- 
traitées  par  les  acides  et  chauffées,  laissent  dégager  de  l'acide  sul- 
fureux sans  dépôt  de  soufre ,  ce  qui  ne  permet  pas  de  les  confondre 
avec  les  hyposulfites. 

HYPOSULPITBS  OU  BrTHIONITES . 

Les  hyposulfites  ont  beaucoup  de  rapports  avec  les  sulfites  par 
les  propriétés  chimiques ,  mais  les  hyposulfites  en  différent  en  ce 
qu'ils  sont  en  général  solubles  ;  leurs  dissolutions  ne  s'altèrent  que 
difficilement  au  contact  de  l'air  :  cependant  elles  finissent  par  laisser 
un  dépôt  abondant  de  soufre;  et  il  reste  un  sulfate  en  dissolution. 
La  chaleur  les  décompose;  il  se  produit  un  sulfate  et  un  sulfure. 

2  (RO,  S»0*)  =  RÔ,  SO^  4-  R8. 

Les  hyposulfites  chauffés  avec  du  carbone  se  transforment  en 
sulfures,  comme  tous  les  sels  iM*oduits  par  les  autres  oxacides  du 
soufre. 

Le  chlore,  les  hypochlorites^  transforment  les  hyposulfites  neutres 
en  dissolution ,  en  bisulfates;  l'acide  nitrique  monohydrate  produit 
la  même  réaction. 

Les  dissolutions  d'hyposulfites  traitées  par  les  acides  laissent  dé- 
gager de  l'acide  sulfureux  et  déposer  du  soufre  au  bout  de  quelques 
instants. 

Les  hyposulfites  neutres  sont  composés  de  telle  manière  que 
l'oxygène  de  la  base  est  avec  celui  de  l'acide  dans  le  rapport  de  1  à 
â.  On  connaît  des  hyposulfites  acides  et  basiques,  mais  ils  n'ont 
pas  été  étudiés ,  et  l'on  ne  connaît  pas  lés  rapports  réels  qui  existent 
entre  la  base  et  l'acide. 

La  composition  de  l'acide  hyposulfurîque  ,  qui  est  8*0%  a  fait 
émettre  diverses  opinions  sur  la  constitution  réelle  des  hyposul- 
fites. 
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io  On  les  a  généralement  considérés  comme  composés  de  l'acide 
représenté  par  la  formule  SK)%  dont  les  éléments  groupés  ainsi  se 
combinent  directement  avec  les  bases.  Gay-Lussac  a  supposé^  d'après 
la  manière  dont  se  comportent  les  dissolutions  des  hyposulfites  des 
métaux  proprement  dits  en  sulfates  et  sulfures^  que  Voa  pouvait  les 
considérer  comme  des  ^sulfates  ou  des  sulfites  de  sulfures.  La  première 
hypothèse  serait  admissible;  mais,  pour  la  seconde^  elle  ne  le  serait 
pas ,  car  il  y  a  plus  d'oxygène  qu'il  n'en  faut  pour  établir  cette  com- 
binaison. Enfin  on  a  pensée  comme  lious  Tavons  dit  en  parlant  de 
l'acide  hyposulfureux^  diaprés  Tisomorphisme  qui  existe  entre  les 
hyposulfites  et  les  sulfates^  que  Tacide  hyposulfureux  pouvait  être 
considéré  comme  un  acide  sulfosulfuriquey  SO^S,  dans  lequel  i 
des  équivalents  du  soufre  est  substitué  à  i  d'oxygène. 

Ces  sels  ont  d'ailleurs  peu  d'importance.  Cependant,  comme  ils 
ont,  au  moins  ceux  des  bases  alcalines,  la  propriété  assez  remar- 
quable de  dissoudre  les  chlorure,  bromure  et  iodure  d'argent,  on 
les  emploie  dans  la  photographie. 

Caractères, 

Les  hyposulfites  ont  un  caractère  commun  avec  les  hyposul- 
fates  et  les  sulfites:  c'est  le  dégagement  d'acide  sulfureux;  mais  les 
hyposulfates  n'en  dégagent  que  par  la  chaleur.  Les  sulfites  traités 
par  les  acides  dégagent  de  l'acide  sulfureux,  mais  sans  dépôt  de 
soufre,  comme  cela  annve  avec  les  hyposulfites. 

Le  caractère  le  plus  tranché  résulte  de  l'action  du  nitrate  d'argent; 
qui  donne  bien  un  précipité  blanc  comme  font  les  sulfites  ;  mais  le 
précipité  ne  tarde  pas  à  noircir  par  la  formation  de  sulfure  d'ar- 
gent. 

Les  sels  formés  par  les  acides  hyposulfuriques  bi ,  trisulfurés , 
ont  sensiblement  les  mêmes  réactions  que  les  hyposulfites  ;  ils  en 
diffèrent  cependant:  ainsi,  comme  ces  sels,  lorsqu'on  les  traite 
par  l'acide  chlorhydrique,  ils  laissent  dégager  de  l'acide  sulfureux  et 
déposer  du  soufre  ;  mais  ils  en  diffèrent  en  ce  qu'il  se  forme  en  même 
temps  un  sulfateî;  si  on  les  distille  après  les  avoir  desséchés,  les 
hyposulfites  donnant  i  équivalent  d'acide  sulfureux,  mais  de  plus 
2,  3,  etc.  équivalents  de  soufre. 

Ces  derniers  sels  n'ont  jusqu'ici  qu'une  importance  purement 
théorique,  et  ne  sont  absolument  d'aucun  usage,  même  dans  les  la- 
boratoires. 
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SELÉNTATES. 

L^histoire  des  séléniates  est  presque  exactement  la  copie  de  celle 
des  sulfates.  Les  réactions  sont  tout  à  fait  du  même  genre;  car 
Tacide  sélénique  est  aussi  énergique,  à  peu  de  chose  près^  que  l'a- 
cide sttlfurique  ;  ils  sont  également  solubles  et  insolubles  :  ainsi  tes 
séléniates  de  baryte^  de  strontiane,  de  plomb,  sont  insolubles;  la 
plupart  des  autres  sont  solubles  dans  Teau,  mais  non  dans  Talcool 
concentré. 

Les  séléniates  chauffés  avec  du  carbone  donnent  un  séléniure  et 
du  sélénium  qui  se  volatilise. 

Les  séléniates  sont  moins  stables  cependant  que  les  sulfates. 
Aussi ,  lorsqu'on  fait  bouillir  un  séléniate  avec  de  Tacide  chlorhy- 
drique^  les  deux  acides  se  décomposant^  Tacide  sélénique  perd  un 
de  ses  équivalents  d'oxygène^  qui  se  combine  avec  Thydrogène  de 
l'acide  cÛorhydrique  pour  former  de  l'eau;  il  se  dégage  du  chlore, 
et  il  reste  un  sélénite.  L'acide  sulfurique  ne  les  décompose  pas; 
l'acide  sulfureux  les  transforme  d'abord  en  sélénite,  puis  en  sépare 
le  sélénium. 

Lorsqu'on  chaufiTe  un  séléniate  au  chalumeau,  l'odeur  de  raifort 
qu'il  exhale  le  fait  reconnaître  facilement.  Si  l'on  chauffe  un  sélé- 
niate avec  du  chlorhydrate  d'ammoniaque,  il  se  produit  de  l'eau, 
du  nitrogène ,  du  sélénium ,  qui  se  dégagent  en  vapeur  ;  et  à  l'état 
de  gaz,  il  reste  un  chlorure  : 

RO,  SeO'  -h  NH^HCl  =  4H0  4-  N  +  Se  +  RCI. 

Les  séléniates  solubles  cristallisent  aussi  facilement  que  les  sul- 
fates, et  sont  isomorphes  avec  eux.  On  connaît  des  séléniates  acides 
dans  lesquels  la  base  et  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  2.  Dans 
les  sels  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le 
rapport  de  1  à  3. 

On  né  trouve  aucun  séléniate  dans  la  nature.  On  peut  préparer 
directement  les  séléniates  solubles  par  l'acide  et  les  bases  ou  leurs 
carbonates,  ou  par  l'action  du  nitre  sur  les  séléniures  à  la  chaleur 
rouge,  et  ceux  qui  sont  insolubles  par  double  décomposition.  Ils 
sont  sans  usage. 

SÉLÉNITES. 

Les  sélénites  ont  presque  autant  de  ressemblance  avec  les  sul- 
fites que  les  séléniates  avec  les  sulfates.  On  ne  connaît  de  sélénites. 
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solubles  que  ceux  des  bases  ^k^l|Qes  :  ceux-ci ,  comme  les  sulfites, 
quand  ils  sont  réellement  neutres,  présentent  toujours  une  réaction 
dcaline  avec  les  couleurs  végétales.  Hs  sont  inaltérables  à  l'air^ 
tandis  que  les  sulfites  se  changent  en  sulfates^ 

Ou  connaît  des  sélénites  acides  de  plusieurs  ordres  :  dans  les  uns, 
pour  1  équivalent  de  base  il  y  en  a  i  d'acide  ;  dans  d'autres^  il  y  en  a 
4,  c'est-à-dire  qu'il  y  a  des  bi  et  des  quadrisélénites.  On  pense 
qu'il  y  a  des  sélénites  basiques  à  proportions  définies;  mais  on  ne 
connaît  pas  leur  ordre  de  combinaison. 

Dans  les  sélénites  neutres^  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide 
sont  dans  le  rapport  de  1  à  2. 

Chauffés  au  chalumeau^  ils  donnent  Todeur  de  raifort  :  traités  à 
froid  ou  à  chaud  par  l'acide  sulfureux,  ils  donnent  du  sélénium,  eo 
poudre  rouge  dans  le  premier  cas,  et  noire  dans  le  second  ;  avec  le 
charbon,  ils  donnent,  soit  seulement  du  séléniure^  soit^du  sélénium 
et  la  base  non  réduite.  Les  acides  les  décomposent  en  mettant 
l'acide  sélénieux  en  liberté. 

L'acide  sulfhydrique,  ajouté  à  la  dissolution  d'un  sflénite  aci- 
dulé par  l'acide  chlorhydrique^  produit  un  précipité  jaune  qui  est 
un  mélange  ou  une  combinaison  de  soufre  et  de  sélénium.  Cette 
réaction  est  une  des  causes  pour  lesquelles  Berzâius  a  cru  devoir 
ranger  le  sélénium  parmi  les  métaux^  parce  que  l'acide  sulfhydrique 
précipite  ainsi  à  l'état  de  sulfure  les  métaux  des  trois  dernières  sec- 
tions de  leurs  sels  acides.  Cet  effet  est  seulement  du  même  genre 
que  celui  qui  Q»i  produit  par  l'acide  sulfhydrique  sur  l'acide  sulfu- 
reux sous  l'influence  de  l'eau ,  de  même  que  2  HS  4-  SO*  donne 
2  HO  -I-  38  ;  2H8  -+-  SeO*  donne  2  HO  -h  2  S  -+-  Se,  que  Ton  peut 
écrire  si  Ton  veut  Se8'  comme  bisulfure  de  sélénium ,  analogue 
à  l'acide  sélénieux,  comme  le  sulfure  de  carbone  GS'  est  l'ana- 
logue de  l'acide  carbonique  CO»;  car  le  sélénite,  traité  par 
l'acide  chlorhydrique,  peut  être  considéré  comme  un  chlorure  et  de 
l'acide  sélénieux;  cette  précipitation  est  donc  tout  aussi  facile  à 
expliquer  en  considérant  le  sélénium  comme  un  métalloïde  que 
comnie  un  métal. 

Préparation. 

On  peut  obtenir  directement  les  sélénites  alcalins  et  tous  les  au- 
tres, qui  sont  insolubles,  par  double  décomposition;  ils  sont  sans 
usages. 
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Caractères. 

Les  sélénites  se  distinguent  facilement  des  séléniates  par  leur  in- 
solubilité générale^  P^rlpur  résistance  à  Tactiondela  chaleur  seuje; 
de  tous  les  autres  sels,  par  l'odeur  de  faifort  qu'ils  donnent  quand 
qn  les  chauffe  au  chalumeau^  et  par  le  dépôt  dq  sélénium  que  i!on 
produit  en  les  traitant  par  l'acide  sulfureux. 

TELLURATES  ET  TELLURITES, 

Ces  deux  genres  de  sels  sont  peu  importants.  Les  tellifrates  sont 
changés  en  tellurites  par  la  chaleur  rouge:  leurs  dissolutions^  acidifiée 
par  Tacide  chlorhydrique,  dégagent  du  chlore  par  la  chaleur  et 
laissent  déposer  du  tellure  en  poudre  noire^  lorsqu'pn  les  traite  à 
chaud  par  Tacide  sulfurepx.  Chauffés  au  chalumeau  sur  un  charbon^ 
ils  se  changent  en  tellurates  et  produisent  une  flamme  verte. 

Ceux  des  alcalis  sont  solubles,  les  autres  peu  solubles  ou  insolu- 
bles. Lorsqu'on  les  chaufTe,  ils  prennent  une  teinte  jaune  qui  parait 
être  mi  changement  isomérique. 

Dn  a  obtenu  les  tellurates  acides  dans  lesquels  la  base  et  l'acide 
sont  dans  le  rapport  de  1  à  ^  et  4,  et  des  sels  basiques  dans  lesquels 
l'acide  et  la  base  sont  dans  le  rapport  1  de  à  1  ^  et  3.  Dans  les  te- 
lurates  neutres^  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  comme 
4  à  3,  comme  dans  les  sulfates  et  les  séléniates  :  mais^  l'acide 
telluriqué  étant  beaucoup  moins  puissant  que  les  acides  sulfuriqu^ 
et  sélénique  y  les  sels  neutres  qu'il  forme  avec  les  alcalis  ont  une 
réaction  alcaline. 

Les  caractères  des  tellurites  sont  à  peu  près  les  mêmes;  traités 
à  chaud  par  l'acide  chlorhydrique ,  ils  ne  dégagent  pa3  de  chlore^ 
comme  font  les  tellurates;  ils  se  colorent  seulement  en  jaune. 

Les  tellurites  sont  insolubles^  excepté  ceux  dçs  alcalis;  ils  ont, 
ainsi  que  les  tellurates  solubles,  i|ne  saveur  métallique. 

L'acide  sulfhydrique  décompose  les  deux  genres  de  sels  en  pré- 
cipitant le  tellure  à  l'état  de  sulfure,  comme  le  sélénium. 

Dans  les  tellurites  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide 
sont  dans  le  rapport  de  1  à  2.  On  peut  produire  des  tellurites  acides 
dans  lesquels  pour  1  équivalent  de  base  il  y  en  a  2  et  4  d'acide. 
C'est  ce  dernier  qui  a  le  plus  de  tendance  à  se  former  ;  ils  cristalli- 
sent très-facilement. 

Ces  sels  ont  une  très-faible  importance  en  raison  de  l'extrême 
rareté  de  tellure,  et  n'ont  aucune  application. 
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CARBONATES. 


Les  carbonates  sont  tous  insolubles  quand  ils  sont  neutres, 
excepté  ceux  des  bases  alcalines.  La  chaleur  décompose  tous  les 
carbonates^  excepté  ceux  des  alcalis  et  celui  de  baryte  :  celui  de 
strontiane  et  de  chaux  ne  sont  décomposés  que  par  une  tempéra- 
ture très-élevée.  L'air  et  Toxygène  sont  sans  action  sur  la  plupart 
des  carbonates;  ceux  dont  la  base  peut  prenilre  une  nouvelle  quan- 
tité d'oxygène  à  l'air  et  se  transformer  en  un  composé  qui  soit 
moins  basique^  se  décomposent  alors^  la  base  n'étant  plus  capable 
de  retenir  un  acide  aussi  faible  que  l'acide  carbonique.  Ainsi  le 
carbonate  de  protoxyde  de  fer,  exposé  à  l'air^  absorbe  lentement 
l'oxygène  ;  et  le  protoxyde  se  change  en  sesquioxyde,  qui  abandoone 
l'acide  carbonique;  on  trouve  dans  la  nature  des  oxydes  de  fer  qui 
ont  conservé  la  forme  du  carbonate  d'où  ils  proviennent. 

Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  dans  un  tube  de  porcelaûie  un  des 
carbonates  indécomposables  par  la  chaleur  seule,  et  que  Ton  fait 
passer  un  courant  de  vapeur  d'eau ,  l'acide  carbmiique  se  dégage, 
et  il  se  forme  un  hydrate;  et  par  opposition,  si  l'on  met,  àfroid, 
un  hydrate  solide  en  contact  avec  de  l'acide  carbonique  sec  sous 
une  cloche ,  sur  le  mercure,  on  ne  tarde  pas  à  voir  diminuer  le 
volume  du  gaz  qui  se  combine  avec  la  base,  et  la  cloche  se  tapisse  de 
gouttes  de  l'eau  qui  a  été  éliminée  par  l'acide  carbonique. 

L'hydrogène,  comme  tous  les  autres  métalloïdes,  est  sans  action 
sur  les  carbonates  à  froid;  mais,  à  une  température  plus  ou  moins 
élevée,  il  les  décompose  tous,  même  ceux  des  métaux  alcalins  avec  . 
lesquels  il  produit  de  l'eau  que  la  base  absorbe ,  et  de  l'oxyde  de 
carbone  qui  se  dégage  ;  avec  les  autres  carbonates,  il  ne  forme  pas 
d'eau,  et  l'acide  carbonique  se  dégage  sans  décomposition  avec  ceux 
qui  sont  plus  facilement  décomposables  par  la  chaleur  seule,  ^ 
l'hydrogène  dans  ce  cas  n'intervient  en  rien;  de  l'oxyde  de  carbone 
()t  de  l'eau  se  dégagent  ensemble,  si  le  carbonate  exige  une  forte 
chaleur  pour  se  décomposer. 

Le  chlore  et  le  brome  agissent  sur  les  carbonates  dissous  comme 
sur  leurs  oxydes  libres;  l'iode  est  sans  action  sensible. 

Le  carbone  chauffé  avec  les  carbonates  difficilement  décomposa- 
bles, même  indécomposables  par  la  chaleur  seule,  les  décompose  à 
la  chaleur  rouge ,  avec  production  d'oxyde  de  carbone.  Si  sa  base 
est  l'oxyde  d'un  métal  réductible  par  le  charbon,  le  métal  reste 
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libre.  Le  bore  et  le  silicium  les  décomposeraient  en  produisant  dans 
quelques  cas  des  mélanges  de  borates  et  de  borures  ou  de  silicates 
et  de  siliciures. 

Le  soufre  les  décompose  au  rouge,  en  produisant  un  sulfate  et 
un  sulfure  ;  Tacide  canonique  se  dégage  ;  le  sélénium  aurait  une 
action  semblable. 

Le  phosphore  les  décompose  en  mettant  le  carbone  en  liberté; 
c'est  au  moyen  de  cette  réaction  que  l'on  démontre  que  le  gaz  ré- 
sultant de  la  combustion  du  diamant  est  bien  de  Tacide  carbonique 
pareil  à  celui  que  produit  la  combustion  de  toutes  les  variétés  de  char- 
bons :  il  se  forme  en  même  temps  un  mélange  de  phosphate  et  de 
phosphure^  comme  avec  les  bases  libres. 

L'arsenic  produirait  certsdnement  des  réactions  du  même  genre 
que  celles  du  phosphore. 

Le  potassium  et  le  sodium  s'emparent  de  tout  Toxygène  de  l'acide 
carbonique^  et  mettent  le  carbone  en  liberté.  Les  métaux  de  la  troi- 
sième section  décomposent  les  carbonates  les  plus  stables'^  et  déga- 
gent de  l'oxyde  de  carbone. 

Tous  les  acides^  même  les  plus  faibles,  décomposent  les  carbonates, 
sous  l'influence  de  l'eau,  en  produisant  une  vive  effervescence  sur  la 
plupart  d'entre  eux. 

Préparation. 

La  préparation  des  carbonates  est  plutôt  une  opération  indus- 
trielle que  de  laboratoire;  et  chacun  de  ceux  qui  ont  des  usages  im- 
portants sera  étudié  en  particulier.  Dans  les  laboratoire,  son  prépare 
ceux  qui  sont  insolubles  par  double  décomposition,  ceux  des  bases 
alcalines  par  l'action  directe  de  l'acide  sur  leurs  dissolutions. 

Outre  les  carbonates  neutres  dans  lesquels  l'oxygène  de  la  base 
est  à  celui  de  l'acide  dans  le  rapport  de  1  à  2,  on  connaît  des  car- 
bonates acides  dans  lesquels  pour  1  équivalent  de  base  il  y  a  ^  ^  ou 
2  équivalents  d'acide ,  et  des  carbonates  dans  lesquels  il  y  a  un 
excès  de  base,  mais  combinée  chimiquement  avec  l'eau,  et  que  l'on 
nomme  par  cette  raison  des  hydrocarhonates. 

Usages. 

On  se  sert  dans  les  laboratoires  et  dans  les  arts  d'un  grand  nombre 
de  carbonates,  tant  neutres  qu'avec  excès  de  base  ou  d'acide;  ces 
usages  très-multipliés  seront  étudiés  à  leur  histoire  particulière. 
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On  trouve  dans  lanature  on  grand  nombre  de  carbonaAes  ;  cesont 
ceux  de  potasse  ^  de  soude  ou  iMi#rrm ,  de  baryte,  destTontiHie,de 
chaux  y  de  magnésie,  de  manganèse ,  de  fer,  de  zinc,  d'urane,  de 
cuivre,  de  plomb,  et  des  carbonates  doubles,  de  soude  et  de  chaoi, 
enfin  de  chaux  et  de  magnésie,  que  Ton  nomme  dolamie. 

Quelques-uns  d'entre  eux  sont  très-importants'par  leurs  masses, 
qui  constituent  non-seul«nent  des  roches,  mais  même  des  terrains  : 
ce  sont  les  carbonates  de  chaux,  que  l'on  déâgne  par  le  nom  de 
ealeaires,  qui  se  trouvent  dans  tous  les  ftges  géologiques,  depuis  les 
terrains  primititifs  jusqu'aux  terrains  les  plusmodem€»,sans  manquer 
dans  aucune  des  séries  intermédiaires;  c'est  le  {dus  abondant,  leptos 
fréquent,  et  de  tous  le  plus  important  par  les  apfdicationsque  l'on 
en  fait.  La  dolomie ,  le  carbonate  de  fer^  enfin  les  carbonates  de 
zinc,  de  cuivre'et  de  plomb,  qui  sont  de  véritaUes  minerais  eiqilûi- 
tés  pour  en  retirer  les  métaux.  Le  carbonate  de  baryte  commence 
àètre  utilisé  pour  divers  usages.  Quelquefr^ms  descadKXiatesnatuids 
sont  des  hydrocarbonates. 

Caractère. 

Les  carbonates  se  reconnaissent  facilement  à  PefFervescence  qui 
se  produit  quand  on  les  traite  par  un  acide,  sans  qu'il  y  ait  de 
vapeurs  ni  d'odeur  développées;  ce  qui  les  distingue  suffisamment 
de  tous  les  autres  sels. 

BORATES. 

Les  borates  sont  indécomposables  par  la  chaleur,  à  moins  que  la 
base  ne  soit  un  oxyde  des  métaux  de  la  derqière  section,  que  la  cha- 
leur seule  réduit.  Il  sont  tous  plus  ou  moins  fusibles,  et  donnent  une 
sorte  de  verre  incolore,  si  l'oxyde  est  incolore  lui-même  ,  et  coloré 
diversement  selon  Fespèce  d'oxyde  coloré  qui  est  combiné  avec  lui. 

L'hydrogène  décompose  à  une  température  élevée  les  borates  dont 
les  bases  sont  réductibles.  Le  carbone  les  dépompose  de  la  même 
manière  et  plus  complètement,  car  avec  quelques-uns Faci^^ borique 
lui-mêmeest réduit;  et  il  se  produitunborure  métallique,  si  le  métal 
peut  se  combiner  avec  les  métalloïdes,  comme  le  fer,  autrement  le 
métal  et  le  bore  restent  isolés  séparément. 

Le  potassium  et  le  sodium  réduisent  aussi  les  borates,  en  met- 
tant un^  partie  du  bore  en  liberté. 

Les  borates  sont  tous  ipsolubles  ou  presque  insfdqbl^  dans  Te^u, 
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excepté  ceux  dont  les  bases  sqpt  alcalines.  Les  borates  insolubles 
se  dissolvent  en  général  lorsqu'on  ajoute  un  acide  pouvant  former 
des  sels  solubles. 

Les  acides  solubles  et  étendus  d'eau  décomposent  tous  les  borates 
lorsqu'on  aide  Taction  par  la  chaleur  :  l'acide  ajouté  se  combine 
avec  la  base  et  sépare  Tacide  borique^  qui  cristallise  par  le  refroidis- 
sement^ si  la  quantité  d'eau  n'est  pas  trop  considérable;  il  n'y  a  que 
les  acides  carbonique  et  sulfhydrique  qui  soient  sans  action. 

L'acide  silicique  les  décompose  à  la  chaleur  du  rouge  blanc;  l'a- 
cid  e  borique  se  volatilise  en  entier,  lorsqu'on  maintient  l'action  de 
la  chaleur  pendant  un  temps  suffisant. 

La  constitution  réelle  des  borates  est  aussi  incertaine  que  celle 
de  l'acide  borique.  On  a  vu  que  l'on  n'était  pas  certain  de  la  for- 
mule que  l'on  devait  choisir  pour  cet  acide ,  entre  celle  BO^  et  celle 
B'O^.  Si  l'on  prend  la  première  de  ces  formules,  les  borates  neutres 
sont  de  véritables  biborates  que  l'on  doit  écrire  RO,  2  BO^.  Si,  au 
contraire,  on  prend  la  seconde,  ce  sont  des  borates  simples,  représen- 
tés par  la  formule  RO,  B*0^.  C'est  la  première  opinion  qui  a  été  pré- 
férée :  dans  l'une  comme  dans  l'autre  hyphothèse,  l'oxygène  de 
la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  6.  Ceux  qui 
sont  solubles  ont  toujours  une  réaction  alcaline. 

Préparation, 

Les  borates  solubl§^  s^  préparent  directeiment  par  l'acide  boriqifp 
et  la  base  alcaline,  ^\^XR  ou  carbonatée;  ceux  qqi  sont  insolubles, 
par  double  décomposition. 

Usages. 
Un  seul  borate  est  employé ,  c'est  celui  de  soude. 

État  naturel^ 

On  trouve  dans  la  nature  trois  borates  :  celui  de  soude,  que  l'on 
retire  des  eaux  de  quelques  lacs  du  Tbib^t,  d'où  on  l'exporte  $pus 
le  nom  de  tviiikçil;  c^lui  de  magnésie,  quis  Ton  connaît  en  uiinéra-: 
logie  sous  )e  nom  de  boracite,  qui  ^  trouve  aqx  environs  de  M^g- 
debourg  ;  enfin  un  borate  de  chaux  et  de  magnésie,  que  l'on  coo^* 
mence  à  exporter  depuis  quelque  temps  du  Pérou,  où  il  se  trqijve 
dans  le  voisinage  du  nitrate  de  soude. 
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Caractères. 

L'insolubilité  de  la  plupart  des  borates^  leur  décomposition  par 
les  acides  étendus^  peuvent  les  faire  reconnaître  en  partie.  L'acide 
borique  isolé  dans  cette  dernière  réaction,  mis  en  digestion  avec  Tal- 
oool  pendant  un  certain  temps,  s'y  dissout  en  petite  quantité  : 
si  Ton  enflamme  cet  alcool  y  la  flamme  prend  ^  à  la  fin  surtout, 
une  belle  couleur  verte.  Le  caractère  le  plus  marqué  est  le  résultat 
de  l'action  de  l'acide  sulfurique  concentré  sur  un  mélange  du  borate 
avec  du  fluorure  de  calcium,  qui  produit  à  chaud  du  fluorure  de 
bore  qui  se  dégage  en  produisant  des  fumées  blanches ,  épaisses; 
si  l'on  fait  l'expérience  dans  un  tube  un  peu  long  et  que  l'on  y  plonge 
un  morceau  de  papier,  celui-ci  noircit  immédiatement. 

SILICATES. 

Les  silicates  sont  tous  complètement  indécomposables  par  la  cha- 
leur, excepté  ceux  dont  la  base  est  elle-même  réductible. 

Tous  sont  insolubles.  Les  silicates  formés  par  les  bases  alcalines  se 
dissolvent  à  froid,  s'ils  contiennent  un  excès  de  base  ;  autrement  ils 
ne  se  dissolvent  que  dans  l'eau  bouillante,  et  deviennent  insolubles 
si  l'acide  est  en  excès.  Us  sont  en  général  fusibles.  Si  cependant  la 
base  est  d'une  grande  înfusîbilité,  ils  résistent  à  l'action  même  d'une 
forge  ;  cette  résistance  à  l'action  du  feu  est  d'une  grande  utilité 
pour  l'application  que  l'on  fait  de  ces  composés  pour  la  fabrication 
de  briques  et  de  creusets  qui  doivent  être  longtemps  exposés  à  de 
très-fortes  chaleurs  longtemps  maintenues. 

Les  silicates,  infusibles  quand  ils  sont  seuls,  deviennent  souvent 
fusibles  lorsqu'on  leur  ajoute  une  base  autre  que  celle  qui  s'y  trouve  ; 
si  cette  base  est  un  alcali,  la  fusion  s'opère  toujours.  Dans  ce  cas,  si 
l'on  met  un  excès  de  l'alcali  ou  même  de  son  carbonate,  la  base  qui 
constituait  le  silicate  insoluble  est  séparée  entièrement;  sans  cela,  il 
se  forme  un  silicate  double.  Les  silicates  alcalins  simples  ou  dou- 
bles perdent  toujours  une  partie  de  l'alcali ,  qui  se  volatilise  pen- 
dant la  fusion.  C'est  pourquoi,  pour  la  fabrication  du  verre,  on  ne 
retrouve  pas  dans  la  composition  de  ce  produit  la  proportion  de 
potasse  ou  de  soude  qui  devait  s'y  trouver  d'après  celle  des  mé- 
langes. 

Lors€[u'un  silicate  est  en  dissolution  dans  l'eau ,  les  acides  le  dé- 
composent à  froid  conmie  à  chaud  ;  l'acide  carbonique  de  l'air  suffit 
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pour  les  décomposer  à  la  longue.  Les  silicates  insolubles  dans  Teau 
peuvent  être  décomposés  par  les  acides  puissants,  si  Tacide  silicique 
n'est  pas  en  excès  :  Tacide  silicique  séparé  de  la  base  est  alors  sous 
forme  de  gelée;  ces  silicates  sont  alors  décomposés ,  quand  on  les 
fond  avec  du  bisulfate  de  potasse;  si  le  silicate ,  diaprés  son  degré 
de  saturation,  est  inattaquable  par  les  acides  en  général,  Tacide  fluor- 
hydrique  les  décompose  toujours  «n  produisant  du  fluorure  de  sili- 
cium :  ce  moyen  est  souvent  employé  pour  analyser  les  silicates  in- 
solubles et  inattaquables  par  les  autres  acides,  tels  que  les  verres, 
les  porcelaines ,  les  émaux ,  les  poteries ,  etc. 

La  constitution  des  silicates  est  encore  plus  incertaine  que  celle 
(les  borates ,  celle  de  Tacide  silicique  n'étant  pas  bien  positivement 
établie  :  mais,  dans  l'hypothèse  admise  comme  la  plus  probable^ 
d'après  laquelle  la  formule  est  SiO^,  dans  les  silicates  neutres  l'oxy- 
gène de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  3. 
On  obtient  des  silicates  acides  et  des  silicates  basiques.  Dans  les  si- 
licatesacides^pour  1  équivalentde  base  \[y  a  i  |  d'équivalent  d'acide, 
nombre  anormal  et  qui  ne  le  serait  pas  en  supposant  à  l'acide  sili- 
cique les  formules  SiO  ou  SiO». 

Dans  les  silicates  basiques,  pour  1  équivalent  d'acide  il  peut  y 
avoir  l|,  3,  et  6  équivalents  de  base. 

Les  silicates  se  combinent  facilement  entre  eux  pour  produire 
dos  silicates  doubles  et  même  triples,  etc.  En  général,  ces  silicates 
nuiltiples  sont  plus  facilement  fusibles  que  les  silicates  simples  et 
plus  facilement  attaquables  par  les  acides. 

Préparation. 

On  ne  prépare  les  silicates  solubles  que  dans  les  laboratoires. 
Les  silicates  insolubles  pourraient  s'obtenir  doubles  par  décomposi- 
lions.  Dans  les  arts,  on  prépare  les  silicates  insolubles  et  inattaqua- 
bles par  les  acides  au  moyen  de  fusion  :  ce  sont  les  différentes  espèces 
de  verres,  d'émaux,  l'outremer,  etc.,  qui  seront  le  sujet  d'un  article 
spécial  et  détaillé.  Quelques  silicates  métalliques  sont  au  moins  en 
partie  décomposés  par  le  charbon,  qui  réduit  une  portion  du  métal. 

On  trouve  dans  la  nature  un  nombre  considérable  de  silicates, 
presque  tous  multiples,  qui  constituent  des  espèees  minérales  impor- 
tantes, des  roches  et  même  des  terrains  considérables;  plusieurs  de 
ces  silicates  ont  des  usagés  importants.  Ainsi  les  feldspaths,  qui  sont 
(les  silicates  d'alumine  et  de  potasse  ou  de  soude  le  plus  ordinaire- 
ment, sont  employéspour  faire  l'émail  des  porcelaines  et  poteries  finejs^ 
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certaines  espèces  de  bouteilles^  etc.  Ces  mêmes  feMspaths,  décom  - 
posésspont^meDtpar  TactioD  leotedèsinflueDces  aimos^iériqatt, 
produisent  le  kaolin  qui  sert  à  fidre  la  porcelaine ,  les  argiles,  dont  les 
usages  sont  si  multipliés  pour  les  poteries  plus  ou  moins  communes, 
la  fabrication  des  briques,  creusets,  tuiles,  etc . ..  ;  les  roches  vdcani- 
ques,  tellesque  basaltes,  wakes ,  laves;  quelques-uns  constituent 
des  pierres  précieuses,  comme  les  rubis  spinels,  les  cymophanes^ 
les  eudases,  les  émeraudes,  les  topazes ,  les  grenats,  etc. 

Caractères  distindifs. 

Tous  les  silicates  solubles  ou  attaquables  par  les  acides,  traités 
par  Tacide  chlorhydrique,  donnent  une  gelée  transparente.  S  Foo 
évapore  ensuite  la  matière  à  siccité,  et  qu'on  la  traite  alors  par  de 
Teau  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  du  même  acide,  l'acide  silîcique 
reste  en  poudre  insoluble ,  impalpable  et  rude  au  toucher. 

Lorsque  le  silicate  est  insoluble  ou  inattaquable  par  les  acides 
sulfurique  ou  chlorbydrique ,  on  le  réduit  en  poudre  pour  le  mélan- 
ger avec  trois  ou  quatre  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude,  ou  mieux  des  deux;  ce  qui  produitun  silicate  soluble,  et  à 
plus  forte  raison  attaquable;  on  le  traite  alors  par  Tacide  chlorhîf- 
drique. 

On  peut  aussi  reconnaître  la  présence  d'im  silicate  en  le  mêlant 
avec  du  fluorure  de  calcium  bien  pur  et  de  Tacide  sulfurique  con- 
centré, dans  une  cornue  de  plomb  ou  de  platine,  pour  produire  du 
fluorure  de  silicium. 

Enfin,  si  l'on  chauffe  au  chalumeau  un  silicate  avec  du  phosphate 
double  de  soude  et  d'ammoniaque  [sel  de  phosphore  ) ,  l'acide  phos- 
phorique,  dont  une  partie  devient  libre  par  suite  du  dégagement 
de  l'ammoniaque,  dissout,  en  fondant,  les  bases  et  seulement  des 
traces  d'acide  silicique,  dont  la  plus  grande  partie  forme  aii  milieu 
du  globule  vitreux  une  sorte  de  nuage  flottant  pendant  la  fusion. 
Après  le  refroidissement,  le  verre  devient  opalin. 

PHOSPHATES . 

L'acide  phosphorique  présente  des  modifications  dans  ses  pro- 
priétés que  Ton  peut  considérer  comme  isomériques  ou  allotropi- 
ques; dans  la  première  de  ces  modifications,  il  est  monohydraté  et 
monobasique,  c'est-à-dire  que  l'équivalent  d'acide  phosphorique 
PO*  forme  des  sels  neutresquandonle  combine  avec  un  seul  équiva- 
lent de  base,  RO  ;  et  dans  cetétat  on  le  nomme  métaphosphoriguej  et 
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les  sels  qu'il  forme,  w^taphasphaies  :  alors  l'oxygtee  de  la  liase  et 
celui  de  Tacide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  5. 

Dans  la  seconde  modification^  il  est  bihydraté  etbibasique  3  c'est- 
à-dire  que  cet  acide ,  abstraction  faite  de  l'eau  y  et  qui  est  de  même 
représenté  par  la  formule  PO^^  forme  des  sels  neutres  quand  on  le 
combine  avec  2  équivalents  de  base  ^  2  RO.  Dans  ce  cas,  l'oxygène 
de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  2  à  5  :  on  les 
nomme  pyrophosphates. 

La  troisi^e  modification  est  l'acide  tribydraté  et  tribasique, 
dont  la  saturation  n'est  obtenue  que  par  équivalents  de  base  pour 
1  d'acide  PO^,  3  RO  ;  ce  sont  les  phosphates  ordinaires . 

Ces  trois  modifications  présentent  des  caractères  communs^  et 
d'autres  qui  permettent  de  les  distinguer  les  uns  des  autres. 

Tous  ces  genres  de  phosphates  neutres  sont  insolubles ,  excepté 
ceux  dont  la  base  est  alcaline.  Us  sont  indécomposables  par  la 
chaleur  seule,  à  moins  que  la  base  ne  soit  volatile ,  conune  l'am- 
moniaque, ou  réductible  par  l'action  de  la  chaleur,  c'est-à-dire 
les  oxydes  des  métaux  de  la  dernière  section,  excepté  peut-être 
l'argent. 

L'hydrogène  décompose  les  phosphates  à  la  température  rouge, 
qui  doit  être  d'autant  {dus  élevée  que  la  base  est  plus  difficile  à  ré- 
duire: il  se  forme  de  l'eau,  une  portion  plus  ou  moins  considérable 
de  phosphore  se  volatilise,  il  reste  un  phosphure  incomplet,  et  le 
métal  demeure  presque  tout  à  fait  pur  de  phosphore,  si  son  phos- 
phure est  décomposable  par  la  chaleur. 

Le  carbone  produit  des  phénomènes  du  même  ordre.  Cependant, 
avec  ceux  dont  les  bases  sont  irréductibles  par  le  charbon ,  c'est-à-dire 
des  deux  premières  sections,  une  portion  seulement  de  l'acide  phos- 
phorique  est  décomposée,  il  reste  un  phosphate  basique  :  avec  les 
autres  il  reste  un  phosphure  métalUque  plus  ou  moins  complet^  dans 
tous  les  cas,  il  y  a  dégagement  d'oxyde  de  carbone. 

Leboreet  le  silicium,  qui  sont  les  analogues  du  carbone,  agiraient 
probablement  de  la  même  manière. 

Le  chlore  est  sans  action  sur  les  phosphates;  mais,  si  l'on  chaufie 
au  rouge  un  mélange  de  phosphate  et  de  charbon,  et  que  l'on  fasse 
passer  un  courant  de  gaz  chlore  sec,  ce  corps  se  combine  avec  le  métal 
et  le  phosphore;  il  y  a  en  même  temps  dégagement  d'oxyde  de 
carbone. 

Le  soufre  les  décompose  au  rouge  sombre.  Il  se  produit  de  l'acide 
sulfureux  et  un  sulfure  métalUque.  Le  phosphore  décompose  aussi 
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les  phosphates  en  produisant  on  mâange  de  phosphate  eide  phos- 
phore. 

Lesphosphates^  insolobles  dansl'eao,  sontsolobles  dans  les  acides, 
qoi^leor  enlevant  mie  partie  de  leor  base,  les  transforment  en  (rfios- 
phates  acides,  qui  sont  alors  soloMes  dans  Teau.  On  peut,  au  moyen 
de  l'acide  sulfùrique,  s^rer  entièrement  Faddephosphorique  des 
phos|riiates  de  baryte  et  de  plomb,  et  peut-être  de  strontiane^  les 
sulfates  de  ces  bases  étant  aussi  insduMes  dans  un  excès  d'acide  que 
dans  l'eau. L'acide  sélénique  produit  le  même  résultat. 

L'acide  nitrique,  ne  formant  que  des  sds  solubles^  dissout  tous  les 
phosphates,  sans  exception. 

Les  phosphates  peuvent  être  avec  excès  d'acide  ou  de  base,  et 
produire  ainâ  des  sesqui  et  des  Usels  addes  ou  basiques. 

Les  métaphosphates,  pyrophosphates  et  phosphates  ordinaires 
présentent  quelques  différences  qu'il  est  utile  de  connaître. 

Les  métaphosphates  solubles  ne  sont  pas  cristallisables  ;  ils  se 
prennenten  masse  gommaise^  comme  l'acétate  d'alumine  ;  ceux  qui 
contiennent  un  excès  d'acide  précipitent  néanmoins  la  dissolution 
de  chlorure  de  barium  ;  ceux  qui  sont  solubles  précipitent  le  nitrate 
d'argent  en  blanc ^  et  la  liqueur  est  neutre;  ils  se  changent  spon- 
tanément, au  bout  de  quelque  temps,  en  pyrophosphates. 

On  obtient  ceux  qui  sont  solubles  en  neutralisant  l'acide  phos- 
phorique  monohydraté  par  les  dissolutions  des  alcaUs  ou  de  leurs 
carbonates,  ou  enfin  par  lacalcination  au  rouge  des  pyrophosphates 
acides,  dont  la  composition,  étant RO,HO^  PO^,  devient  RO,PO^  par 
faction  de  la  chaleur  :  l'acide  séparé  de  ces  sels  coagule  l'albumine. 
Les  pyrophosphaies  solubles  sont  cristallisables,  et  les  cristaux 
chauffés  à  la  température  du  bain  d'huile  bouillante,  environ  +390"^ 
perdent  toute  leur  eau  :  ceux  qui  sont  solubles  précipitent  les  sels 
d'argenten  blanc ,  et  laliqueur  resteneutre.  L'acide  séparé  de  ces  sels 
ne  coagule  pas  l'albumine.  Les  pyrophosphates  neutres  ont  pour 
formule  2  KO,  PO^.  Un  des  deux  équivalents  de  base  peut  être  reno- 
placé  par  1  équivalent  d'eau  :  le  sel  est  alors  représenté  par  la 
formule  RO,HO,  PO^  ;  il  est  acide,  et  peut  être  transformé  en  méta- 
phoq[)hate  par  la  calcination.  On  obtient  ceux  qui  sont  solubles  en 
chauffant  au  rouge  un  phosphate  ordinaire  delà  formule 2  RO,  HO, 
PO^  L'eau  est  éliminée;  il  reste 2  RO,  PO^  qui  est  le  pyrophosphate. 
Les  phosphates  ordinaires  solubles  sont  cristaUisables  ;  ils  ne  con- 
tiennent ordinairement  que  2  équivalents  de  base  réelle,  quoique 
l'acide  soit  tribasique;  le  troisième  équivalent  de  base  est  remidacé 
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par  1  équivalent  d'eau  qui  en  remplit  le  rôle^  et  qui,  ne  pouvant  être 
éliminé  par  la  température  de  +  350*^^  n'est  chassé  que  par  la  cha- 
leur rouge^  qui  le  transforme  alors,  comme  on  a  vu  plus  haut,  en 
pyrophosphate. 

Pour  obtenir  le  phosphate  soluble  à  3  équivalents  de  base,  il 
faut  ajouter  1  équivalent  de  base  RO  au  sel  représenté  par  2  RO, 
HO ,  P0%  et  chauffer  à  la  température  rouge^  qui  seule  peut 
chasser  Teau  à  laquelle  la  base  ajoutée  se  substitue  ;  et  Ton  obtient 
ainsi  le  phosphate  3  RO  ,  PO^  Les  phosphates  insolubles  ont  tou- 
jours, au  contraire,  cette  dernière  formule.  Les  phosphates  ordinaires 
solubles  2  RO,  HO ,  PO^,  précipitent  le  nitrate  d'argent  en  jaune , 
ce  qui  les  distingue  des  meta  et  pyrophosphates  qui  donnent  un 
précipité  blanc;  et  de  plus  la  liqueur  est  acide ,  ce  qui  n'a  pas  lieu 
avec  les  deux  autres  :  la  raison  en  est  simple,  en  effet,  2  NaO  -h 
HO  4-P05  +3  (  AgO,  NO^)  =  3  AgO  +  PO^  -h  2  (NaO,N05) 
+NO^,HO.  Les  TJ  équivalents  d'oxyde  d'argent  étaient  combinés 
avec  3  équivalents  d'acide  nitrique  ;  ils  déplacent  les  2  équivalents 
de  soude  qui  ne  peuvent  se  combiner  qu'à  2  des  3  équivalents  d'acide 
nitrique  dont  le.troisième,  libre,  secombine  avec  l'eau  et  lui  donne  la 
réaction  acide.  L'acide  isolé  ne  coagule  pas  l'albumine,  et,  au  con- 
traire, peut  dissoudre  l'albumine  coagulée. 

Dans  ces  phosphates  ordinaires,  on  peut  avoir  les  trois  composi- 
tions suivantes  : 

H0  4-2H0+P0^; 

2R0H-H0  +  P0'*; 

3R0  +  P0\ 

On  peut  facilement  obtenir  ceux  qui  sont  solubles  en  saturant 
l'acide  obtenu  par  voie  humide  par  les  alcalis  ou  leurs  carbonates, 
et  les  autres  par  double  décomposition. 

On  trouve  dans  lanature  un  certain  nombre  de  phosphates.  Le  seul 
qui  soit  ai3ondant,  et  qui  est  le  plus  important,  est  celui  dechaux  ;  Use 
trouve  en  masse  considérable  dansl'Estramadure  espagnole;  il  fait  la 
partie  principale  des  os  des  animaux  :  les  herbivores  le  trouvent  dans 
les  plantes,  lesquelles  le  tirent  du  sol  calcaire  qui  y  existe  naturelle^ 
menton  que  l'on  y  ajoute  comme  amendement,  le  calcaire  renfermant 
toujours  une  certaine  proportion  de  phosphate  de  chaux.  On  trouve 
aussi  des  phosphates  de  potasse,  de  soude,  de  magnésie ,  d'yttria, 
d'alumine,  de  manganèse,  de  fer,  d'urane,  de  cuivre,  et  de  phospha- 
tes doubles  d'ammoniaque  et  de  magnésie,  de  manganèse  et  de  fer. 

T.   1.  37 
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Usages. 

m 

Oa  n'emploie  dans  les  arts  qae  le  phosphaté  acide  deehanx, 
pour  la  préparation  du  phosphore;  celui  de  cobalt  mêlé  àl'ala- 
mioe,  pour  préparer  le  bleu  Théoard  ; .  le  pyrophosphate  de  soude^ 
pour  certains  bains  destinés  à  la  dorure^  Targeoture,  et  surtout 
î'étamage  par  voie  humide  \  pour  les  besoins  de  la  médecine  y  les 
phosphates  de  chaux  et  de  soude  ;  pour  l'agriculture ,  le  phosphate 
basique  de  chaux  de^  os  des  animaux. 

Caractères  distinetifs. 

Les  phosphates  insolubles  se  dissolvent  dans  l'acide  nitrique^  sans 
dégager  de  gaz  ni  de  vapeurs.  Les  phosphates  anhydres^  chauffés 
dans  un  tube  avec  du  potassium^  donnent  du  phosphure  de  potassium^ 
qui^  très-légèrement  humecté^  produit  une  odeur  alliacée  d'hy- 
drogène phosphore  tout  à  fait  caractéristique.  Un  phosphate  soluble 
donne  par  les  sels  de  plomb  un  précipité  blanc  ;  ce  précipité,  séché  et 
chauffé  auchaiumeau^  fond  en  un  globulequi,  par  lerefroidissement^ 
prend  une  forme  polyédrique  dont  les  facettes  sont  très-distinctes. 

Pour  obtenir  ce  phosphate  de  plomb»  si  le  phosphate  à  examiner 
est  insoluble,  on  le  fait  bouillir  avec  de  la  potasse  ou  de  la  soude;  ce 
qui  produit  un  phosphate  soiùble,  que  l'on  traite  alors  par  le  nitrate 
de  plomb. 

PHOSPHriES. 

Les  phosphites  possèdent  beaucoup  des  caractères  des  phosphates 
par  rapport  aux  réactions;  ainsi  tous  les  phosphites  sont  insolubles^ 
excepté  ceux  qui  sont  formés  par  les  bases  alcalines,  et  sont  même 
déliquescents.  Les  phosphites  sont  décomposables  par  la  chaleur, 
en  donnant  un  phosphate,  et  des  produits  gazeux  qui  varient  selon 
la  nature  de  la  base  et  le  degré  de  saturation  du  sel;  les  uns  déga- 
gent une  grande  quantité  d'hydrogène,  mêlé  d'hydrogène  phosphore, 
spontanément  inflammable,  et  quelquefois  du  phosphore.  Quelques- 
uns  produisent  de  Toxyde  de  phosphore  qui  colore  le  phosphate; 
ce  sont  ceux  dont  les  bases  sont  facilement  réductibles  :  projetés  sur 
un  charbon  rouge  ou  chauffés  sur  une  lame  de  platine,  ils  produisent 
une  tlamme  jaune. 

Les  phosphites  solubles  ont  une  saveuç  qui  est  sensiblement  al- 
liacée. Lorsqu'on  ajoute  un  acide  à  leurs  dissolutions,  ils  réduisent 
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fificilement  les  oxydes  de  mercure  et  d'argeot;  le  chlore  et  l'acide 
nitrique  les  changent  en  phosphates  ;  le  contact  de  Tair  les  change 
en  phosphates.  Dans  les  phosphiteis  neutres^  l'oxygène  de  la  base  et 
celui  de  Tacide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  3.  On  connaît  des  phos- 
phites  basiques  dans  lesquels  pour  1  équivalent  d'acide  il  y  a  1  ;  et 
3  équivalents  de  base. 

On  obtient  les  phosphites  solubles  en  combinant  directement  Ta- 
cide  avec  les  bases  alcahnes^  et  ceux  qui  sont  insolubles  par  double 
décomposition  :  la  propipitation  s'opère  souvent  très-lentement.  Ils 
sont  sans  usages^  et  l'on  n'en  trouve  aucun  dans  la  nature , 

Caractères. 

La  manière  dont  ils  se  comportent  par  la  chaleur  et  lorsqu'on  les 
projette  sur  des  charbons  rouges  les  distingue  dos  phosphates  et 
des  autres  sels  insolubles. 

HYPOPHOSPHITBS. 

Les  hypophosphites  sont  tous  plus  ou  moins  solubles.  La  chaleur 
les  décompose  comme  les  phosphites  :  il  reste  un  phosphate  ;  et  il  se 
dégage  de  l'hydrogène  phosphore  spontanément  inflammable.  Tous 
contiennent  de  l'eau  de  combinaison  qu'on  ne  peut  leur  faire  perdre 
sans  que  le  sel  se  décompose  en  même  temps  que  l'eau  qui  cède  son 
oxygène  au  phosphore.  Les  hypophosphites  cristallisés  contiennent 
souvent,  en  outre^  de  l'eau  de  cristallisation  :  celle-ci  peut  être  éli- 
minée facilement  à  la  température  dé  +  100.  Les  dissolutions  des 
hypophosphites  se  changent  à  la  longue  en  phosphites  au  contact  de 
l'air,  puis  en  phosphates. 

Quelques  hypophosphites  sont  déliquescents  et  peuvent  se  dis- 
soudre dans  l'alcool;  cette  dernière  propriété  permet  de  les  séparer 
des  phosphites,  qui  y  sont  insolubles,  même  quand  ils  sont  déliques- 
cents. Dans  les  hypophosphites  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui 
de  l'acide  sont  en  proportions  égales.     . 

On  obtient  les  hypophosphites  des  bases  alcalines  et  alcalino-ter- 
reuses  en  traitant  leurs  phosphures  par  l'eau^  qui  par  sa  réaction  pro- 
duit des  phosphures  d'hydrogène  et  un  hypophosphite.  Les  autres 
peuvent  s'obtenir  directement^  ou  mieux  en  traitant  Thypophosphite 
de  baryte  par  le  sulfate  de  la  base  que  l'on  veut  combiner  avec  l'a- 
cide hypophosphoreux,  si  son  sulfate  est  soluble.  Ainsi,  pour  obtenir 
l'hypophosphite  de  cuivre,  on  traiterait  l'hypophosphite  de  baryte  par 

[31. 
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le  sulfate  de  cuivre^  et  Ton  obtiendrait  du  sulfate  de  baryte  insoluble 
et  de  l'hypophosphite  de  cuivre  en  dissolution  :  on  les  sépare  en  fil- 
trant la  liqueur  (BâO,  2  HO,PO)  -h  CuO,  SO'  =  (  GuO  ,2  HO,P0)  + 
+BaO,  S0\ 

On  ne  trouve  aucun  hypophosphite  naturel;  et  l'on  n'utilise  que 
l'hypophosphite  de  baryte  dans  les  laboratoires  pour  se  procurer 
l'acide  hypophosphoreux. 

Caractères. 

Leur  décomposition  par  la  chaleur  se  distingue  de  tous  les  sels, 
excepté  les  phosphites;  mais  ils  diffèrent  de  ceux-ci  en  ce  qu'ils  ne 
produisent  pas  de  précipité  dans  les  dissolutions  des  sels  de  baryte. 

ARSÉNIATES. 

Les  arséniates  neutres  sont  insolubles^  excepté  ceux  de  potasse^ 
de  soude  et  d'ammoniaque.  Ceux  qui  sont  insolubles  dans  l'eau  se  dis- 
solvent facilement  dans  les  acides  qui  forment  des  selssolubles  avec 
les  bases  combinées.  La  chaleur  seule  est  sans  action  sur  les  arsé- 
niâtes  dont  les  bases  sont  irréductibles  par  la  chaleur  :  tous  sont  plus 
ou  moins  facilement  fusibles. 

La  carbone  décompose  tous  les  arséniates  à  la  chaleur  rouge.  Le 
produit  de  la  décomposition  varie  selon  la  nature  de  la  base  ;  si 
elle  est  irréductible  par  le  carbone,  l'acide  seul  est  décomposé,  et 
Tarsenic  mis  en  liberté  se  volatilise.  L'expérience  peut  être  faite  dans 
un  tube  de  verre  fermé  à  l'une  de  ses  extrémités  :  alors  l'arsenic 
volatilisé  par  la  chaleur  se  condense  sur  les  parties  froides  du  tube. 
Si  la  base  est  facilement  réductible,  il  se  dégage  de  l'acide  carbo- 
nique, et  il  se  forme  unarséniure.  Si  la  base  ne  se  réduit  que  par  l'ac- 
tion d'une  température  très-élevée,  ce  n'est  pas  de  l'acide  carbonique 
seul  qui  se  dégage,  mais  un  mélange  d'acide  carbonique  et  d'oxyde 
de  carbone.  L'arséniure  formé  ne  retenant  pas  tout  l'arsenic,  une 
partie  de  ce  dernier  se  volatilise. 

Lorsqu'on  ajoute  de  l'acide  borique  au  mélange  de  charbon  et 
d'arséniate,  il  s'empare  delà  base  ;  et  l'arsenic,  toujours  entièrement 
volatilisé,  se  condense  dans  les  parties  froides  du  tube. 

Si  l'on  chauffe  au  chalumeau  un  arséniate  placé  sur  un  charbon , 
l'acide  réduit  donne  des  vapeurs  blanches  dont  l'odeur  d*ail  est  facile 
à  reconnaître. 

Les  arséniates  neutres,  insolubles  dans  l'eau,  se  dissolvent  dans  les 
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acides,  qui  les  transforment  en  biarséniatessolubtes.  Ces  dissolutions, 
ainsi  que  celles  des  arséniates  neutres  solubles,  sont  difficillement 
précipitées  par  l'acide  sulfhydrique.  Si  la  dissolution  est  concentrée, 
la  précipitation  se  fait  mieux  et  plus  promptement.  Si  l'on  fait 
bouillir  la  dissolution  d^un  arséniate  avec  un  sulfite,  l'acide  sulfureux 
se  change  en  acide  sulfurique  aux  dépens  de  l'acide  arsénique , 
qui  est  réduit  à  l'état  d'acide  arsénieux  :  RO,AsO*  4-  2  ROSO»,  ou 
mieux  R0,2  80"  =  RO,  ASO'  +  RO,  2  S0^ 

Après  cette  transformation,  l'acide  sulfhydrique  produit  immédia- 
tement le  précipité  jaune  de  sulfure  d'arsenic. 

Dans  les  arséniates  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide 
sont  dans  le  rapport  de  1  à  5;  mais  il  y  a  des  arséniates  bibasiques 
et  des  biarséniates. 

Pr^rcUion. 

Les  arséniates  peuvent  être  obtenus  directement,  quand  ils  sont 
solubles;  ceux  de  potasse  et  de  soude  s'obtiennent  plus  ordinaire- 
ment en  chauffant  au  rouge  un  mélange  du  nitrate  de  la  base  avec 
l'acide  arsénieux., Ceux  qui  sont  insolubles  s'obtiennent  par  double 
décomposition,  mais  souvent  le  produit  est  un  arséniate  basique.     > 

On  trouve  dans  lanature  les  arséniates  de  chaux,  de  fer ,  de  nickel, 
de  cobalt,  de  cuivre,  de  plomb^  et  un  phosphorarséniate  de  plomb. 

On  ne  se  sert  des  arséniates  que  dans  les  laboratoires;  dans  la 
préparation  de  quelques  médicaments,  on  emploi^  Tarséniate  de 
soude. 

Caractères.' 

Ce  sontceux  d'abord  quiservent  à  dénoter  la  présence  de  l'arsenic 
soit  par  l'action  du  chalumeau^  soit  au  moyen  de  l'appareil  de  Marsh 
Mais  ces  caractères  leur  sont  communs  avec  ceux  de  toutes  les 
combinaisons  arsenicales,  ainsi  que  la  précipitation  en  jaune  par  l'a- 
cide sulfhydrique  ;  le  caractère  distinctif  est  le  précipité  rouge-bri- 
quc  que  les  arséniates  neutres  solubles  produisent  avec  le  nitrate 
d'argent  également  neutre. 

ARSÉNITES. 

Les  arsénites  sont  iqsolubles  comme  les  arséniates ,  c'est-à-dire 
que  ceux  des  bases  alcalines  seuls  sont  solubles.  Us  sont  beaucoup 
moins  stables  que  les  arséniates.  La  chaleur  les  décompose  :  les  ré- 
sultats varient  selon  l'énergie  de  la  base  et  selon  qu'elle  est  réduc- 
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tible  ou  non.  Lorsque  la  base  est  faible,  Tacidc  arsénieux  se  dégage 
en  entier;  %\y  au  contraire,  la  base  est  énergique,  l'acide  arsénieux  se 
décompose  en  arsenic  et  acide  arstoique. 

5  KO,  AsO'  =  2K0  H-  3K0,  AsO^  +  2  As. 

Le  charbon  seul ,  mêlé  avec  Tacide  borique,  agit  sur  les  arsé- 
nites  de  la  même  manière  que  sur  les  arséniates. 

Le  chlore,  l'acide  hypochloreux,  et  probablement  les  acides  chlô- 
reux  et  hypochlorique,  transforment  les  arsénites  en  arséniates; l'a- 
cide nitrique  produit,  au  moins  en  partie,  la  même  réaction. 

Les  arsénites  insolubles  dans  Teau  se  dissolvent  dans  les  acides  : 
ceux  de  baryte,  destrontiane  etde  chaux  se  dissolvent  aussi  dans  un 
grand  excès  de  base.  Les  arsénites  dissous  dans  Teau  ou  les  acides 
sont  immédiatement  précipités  en  jaune  par  Tacide  sulfhydrique. 
Si  la  base  est  de  la  seconde  section,  l'action  n'a  lieu  que  si  l'on  ajoute 
un  excès  d'acide. 

Lorsqu'à  une  dissolution  concentrée  d'un  arsénite  on  ajoute  un 
acide  en  quantité  sufBsante  pour  neutraliser  complètement  la  base, 
cette  dissolution  laisse  déposer  au  bout  de  quoique  temps  la  plus 
grande  partie  de  l'acide  arsénieux,  s'il  n'est  pas  soluble  dans  l'acide 
employé. 

Préparation. 

On  obtient  les  arsénites  alcalins  directement  par  l'ébuUition  pro- 
longée de  la  dissolution  de  potasse  ou  de  soude  avec  l'acide  arsé- 
nieux en  poudre.  Ceux  qui  sont  insolubles  s'obtiennent  par  double 
décomposition. 

On  emploie  dans  les  arts  l'arsénite  de  soude  pour  obtenir  l'arsénite 
de  cuivre,  qui  est  d'une  belle  couleur  vert-pistache,  et  sert  comme  cou- 
leur pour  les  papiers  de  tenture  et  les  impressions  sur  toile  et  sur  laine. 

Caractères. 

Les  caractères  de  l'arsenic  s'y  décèlent  par  lesndêmes  moyens  que 
pour  les  arséniates,  dont  ils  diffèrent  :  1®  en  ce  que  leurs  dissolu- 
tions sont  immédiatement  précijMtée*  par  l'acide  sulfhydrique;2*^  en 
ce  qu'elles  donnent  un  précipité  vert  avec  les  sels  de  cuivre,  et  un 
jaune  pâle  avec  les  sels  d'argent. 

Les  cyanates,  fulminates,  cyanurates,  ont  leurs  caractères  parti- 
culiers comme  les  autres  genres  de  sels  ;  mais  ils  dépendent  plutôt 
des  réactions  organiques,  et  c'est  en  traitant  de  ces  matières  qu'il 
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serait  utile  de  les  donner.  Comme  ils  ont,  à  part  Tintérêt  purement 
scientifique,  peu  d'importance  ^  on  ne  citera  que  ceux  qui  peuvent 
offrir  quelque  intérêt. 

Les  acides  produits  parles  métaux  forment  aussi  des  sels,  sou- 
vent très-importants  par  leurs  applications  et  par  le  rôle  qu'ils 
jouent  dans  un  grand  nombre  de  réactions.  Mais  on  ne  peut  faire 
l'histoire  de  leurs  caractères  qu'après  avoir  décrit  les  acides  qui  lès 
produisent.  C'est  donc  en  traitant  de  chaque  métal  que  nous  devrons 
parler  des  propriétés  générales  des  sels  que  présentent  les  acides 
qu'ils  sont  susceptibles  de  former. 
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